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Introduction 


The Interplanetary Medium Data Book (NSSDC/WDC-A-R5S 77-04, 1977) contains 
plots and listings of hourly averaged interplanetary field and plasma parameters 
covering the period November 27, 1963 through December 30, 1975. Since the is- 
suance of that data Book , additional data have become available which fill some 
1975 data gaps and which extend the data coverage well into 1978. This document 
contains all the presently available data for the years 1975-1978, and represents 
the first supplement to the Interplanetary Medium Data Book. A second supplement 
is likely to fill 1978 gaps and to extend coverage into the early 1980*s. 

T he Magnetic Field Data 

All the newly available interplanetary magnetic field (IMF) data have come 
from the IMP 8 triaxial fluxgate magnetometer experiment of N. F. Ness and R. P. 
Lepping of Goddard Space Flight Center, This experiment, from which 1973-1975 
data were published in the earlier Data Book , is discussed in some detail in that 
Data Book. The IMF data in this Supplement extend through May 21, 1978. Later 
data will be available in the next supplement. Note that some of the early 1975 
IMF data contained in this Supplement are from the HEOS 1 experiment of P. C. 
Hedgecock, and were published in the earlier Data Book. 

The Plasma Data 


This Supplement contains derived plasma parameters from the IMP 7 and IMP 8 
instruments of both the Los Alamos Scientific Laboratory (LASL; S. J. Bame, 
principal investigator) and the Massachusetts Institute of Technology (MIT; 

H. S. Bridge, principal investigator). Discussions of the LASL electrostatic 
analyzers and the MIT Faraday cups are found in the earlier Data Book. 

For this Supplement , the LASL data were available for the years 1975 and 
1976 in the form of a tape of hourly averaged proton density, flow speed, and 
temperature values. The interplanetary data from the IMP 7 and IMP 8 spacecraft 
were merged at LASL before submission to NSSDC. Note that whereas 1-hour aver- 
ages are now available for 1975-1976, the LASL data of the earlier Data Book were 
3-hour averaged parameters. 

The MIT data were submitted to the National Space Science Data Center (NSSDC) 
on separate IMP 7 and IMP 8 magnetic tapes which cover the periods September 27, 
1972, to September 26, 1978, and October 1, 1973, to December 1, 1978, respectively. 
The IMP 8 parameters, all 1-hour averages, consist of proton density, flow speed, 
temperature, flow latitude and longitude angles, and the standard deviations in 
these averages. Due mainly to noise in the IMP 7 spacecraft-to-ground telemetry 
stream, only flow speed could be recovered from IMP 7 data with high reliability, 
and it is only IMP 7 flow speed that is presented in this Supplement. 

The MIT IMP 7 and IMP 8 flow speeds (V_ and V g ) agree with each other to 
within 2 percent, as evidenced by the results of a regression analysis applied to 

I, 771 pairs of simultaneous IMP, 7 and IMP 8 interplanetary speed values measured 
in 1977-1978. This analysis, in which the sum of perpendicular distances between 
data points and regression line is minimized (see discussion in earlier Data Book), 
yielded 

V g = 0.996 V y + 6.77 km/s. 
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tn the earlier Data Book, MIT density (N) and temperature (T) data were 
normalized to LASL data using the results of regression analysis, viz. 


log N^sl = 0.89 log N mit + 0.121 

108 t lasl ■ U1 108 t mit - °- 62 

Regressions of logarithms were performed because both density and temperature 
exhibited distributions which were more "log-normal" than normal. The correspond- 
ing relation for flow speed was 


V LASL = 0,99 V MIT + 6,2 


Owing to the closeness of this last relation to V 


LASL 


V MIT’ ^ loW 


speeds were not normalized. The preceding three relations were based on 5,297 
hours between October 1973 and December 1974 in which simultaneous 1-hour MIT 
and 3-hour LASL parameters were available. 


We have performed similar regression analyses for 1975 and 1976, and we 
present the results in the following table. 


p 

LASL 


a P 


MIT 


+ b 


P = 


Log N 


Log T 


V 


Time 







Number 

Period 

E 

b 

a 

b 

a 

b 

Points 

10/73-12/74 

.89 

.12 

1.11 

-.62 

.99 

6.2 

5,297 

01/75-12/75 

.91 

.10 

1.13 

-.74 

1.00 

-2.4 

4,016 

01/76-12/76 

.91 

.09 

1.12 

-.69 

1.01 

-4.4 

4,332 


A most significant result is the near constancy of the relations between 
the LASL and MIT data. This suggests that characteristics of individual sensors 
probably do not change significantly with time, and that the use of the differing 
instrumentations and data analysis procedures lead to real and persistent dif- 
ferences in the final derived parameters (density and temperature). Our approach 
of normalizing MIT data to LASL data is not to be construed as imputing "error" 
more to the MIT data than to the LASL data; indeed, we are not able to judge this 
matter. We originally normalized MIT IMP 8 data to the composite LASL IMP 6/7/8 
data set simply because the latter data set consisted of data from three space- 
craft. For consistency with the previous approach, we shall continue to normalize 
MIT density and temperature data to LASL data. Further, in view of the near con- 
stancy of the MIT/LASL regression relations, as evidenced by the table, we shall 
normalize the 1975-1978 MIT density and temperature data using the relations that 
were previously utilized for the 1973-1974 MIT IMP 8 data, and we shall continue 
to leave the MIT speed values unnormalized. 

Given the availability of plasma data from more than one source for a 
given hour, the priority for selecting data was first MIT IMP 8, then LASL IMP 
7/8, then MIT IMP 7. The MIT IMP 8 data were chosen first because: (1) al- 

though the set of listed and plotted parameters are available in either of the 
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first two source data sets, there are additional MIT parameters which are put on 
the magnetic tape from which this Supplement is generated and which is itself 
available to scientists upon request; and (2) MIT data were preferred to LASL 
data in the earlier Data Book owing to the better time resolution of the former. 

Data Presentation 


This Data Book Supplement consists of graphical and tabular presentations of 
some of the parameters of the composite data set. There are two plots for each 
solar rotation in which any plasma or field data were obtained. On facing pages, 
for convenience in lining up features in the data, are found a plot of plasma 
data (proton temperature, density, and bulk speed) and a plot of field data 
(average magnitude, geocentric solar magnetosphere* (GSM) B z component, and 
geocentric solar ecliptic (GSE) latitude and longitude angles of the average 
field vector) . Note that on those rare occasions when the parameter values ex- 
ceed the allowed range, a heavy mark is placed near the edge of the plot. For 
such cases, the reader is advised to consult the data listings for appropriate 
numerical values. 

Following the plots are found listings of selected hourly parameters, in- 
cluding proton temperature (in units of 1000°K), density (cm -3 ), bulk speed 
(km/s), and the IMF parameters: average magnitude, GSM cartesian components, 

latitude and longitude angles of the vector made up of the average GSE field com- 
ponents, and the vector standard deviation (see earlier Data Book for discussion). 

Identifiers of both the plasma and IMF data sources are also listed 
(H = MIT IMP 7, J = MIT or GSFC IMP 8, L = LASL IMP 7/8, X = HEOS) . 

Note that the data are listed in 1-day blocks and that days with no field 
ox plasma data are omitted from the listings. 

Additional Data Availability 

The magnetic tape, which contains 1963-1978 data and from which this Data 
Book Supplement was generated, is very similar in format to that used for, and 
discussed in detail in, the earlier Data Book . The present tape has been im- 
proved by virtue of the addition of later data and of the geomagnetic DST index. 

Copies of this tape (with a detailed format), as well as copies of the 
Interplanetary Medium Data Book and of this Supplement , are available by request 
to: 


National Space Science Data Center 
Code 601.4 

NASA/Goddard Space Flight Center 
Greenbelt, Maryland 20771 
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0.0 

0 

H 

13 

677 

0.0 

0 

H 

14 

675 
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-0.2 

-0.2 

2.9 

4 

J 

8 

434 

11.9 

40 

J 

11.3 

11 

64 

4.9 

9.4 

4,0 

1 

4 

390 

8.3 

32 

4 

4.5 

73 

346 

1.1 

-ua 

3.7 

2 

4 

9 

429 

16.3 

45 

J 

10.1 

17 

60 

4.6 

7.4 

3.9 

3 

4 

385 

7.5 

28 

4 

5.0 

64 

347 

2.1 

-i.i 

4.3 

1 

4 

10 

425 

12.1 

42 

4 

10.3 

4 

57 

4.7 

7.1 

1.5 

6 

4 

390 

7.0 

39 

4 

4.8 

51 

8 

2.9 

-0.1 

3.7 

1 

4 

11 

435 

6.7 

38 

J 

11.2 

1 

50 

7.0 

8.2 

1.1 

2 

4 

383 

7.1 

43 

J 

4.8 

49 

359 

3.0 

-0.5 

3.4 

2 

J 

12 

443 

4.6 

112 

J 

10.8 

3 

49 

6.9 

7.9 

1.5 

2 

4 

379 

6.6 

52 

J 

4.7 

35 

350 

3.7 

-1.0 

2.5 

1 

4 

13 

434 

4.5 

51 

J 

11.0 

17 

57 

5.7 

8.3 

4.3 

1 

4 

382 

6.9 

44 

J 

4.6 

22 

33B 

3.8 

-1.7 

1,4 

1 

4 

14 

430 

4.3 

68 

J 

10.4 

9 

59 

5.3 

8.4 

3.0 

1 

4 

379 

7.3 

33 

J 

4.7 

29 

344 

3.6 

-1.3 

1.9 

2 

J 

15 

423 

5.9 

56 

J 

9.5 

U 

49 

5.9 

6.1 

* .9 

1 

J 

386 

8.6 

46 

J 

5.2 

5 

303 

2.5 

-3.9 

-0.4 

2 

J 

16 

424 

5.4 

54 

J 

9.2 

8 

42 

6.8 

5,6 

2.8 

1 

4 

387 

9.3 

35 

4 

5.4 

-8 

304 

2.7 

-3.7 

-1.7 

2 

4 

17 

417 

4.9 

34 

J 

9.8 

39 

36 

4.0 

1.6 

4.7 

7 

J 

399 

IQ. 3 

38 

4 

5.6 

-14 

297 

2.0 

-3.5 

-2.2 

3 

J 

18 

406 

5.5 

22 

4 

11.2 

77 

2B3 

0.6 

-6.1 

9.4 

1 

4 

395 

11.9 

56 

4 

4.0 

9 

333 

2.6 

-1 .4 

0.0 

3 

4 

19 

410 

6.6 

23 

J 

11.1 

75 

274 

0.2 

-6.9 

8.7 

1 

J 

421 

16.2 

54 

J 

6.9 

6 

298 

2.6 

-4.7 

-1.4 

4 

4 

20 

404 

6.1 

27 

4 

10,9 

73 

251 

-1.0 

-7.2 

8,0 

1 

J 

424 

17.9 

59 

4 

8.2 

39 

3Q6 

3.3 

-6.1 

2.1 

4 

4 

21 

393 

4.9 

33 

4 









439 

20.1 

80 

J 

6.0 

64 

53 

0.7 

-0.3 

2.5 

6 

J 

22 

392 

4.0 

83 

J 









420 

23.1 

103 

4 

6.9 

3 

344 

5.9 

-1.6 

-0.6 

3 

4 

23 

358 

4.2 

81 

4 









428 

23.6 

94 

J 

8.6 

1 

324 

5.1 

-3.2 

-1.8 

6 

J 

24 

383 

12.5 

47 

J 

5.8 

67 

357 

2.0 

-2.4 

3.9 

3 

J 

439 

27.1 

93 

J 

11.4 

-6 

298 

4.5 

-6.8 

-5,2 

6 

4 


02 / 10/75 ■ 02 / 17/75 


HI 


m ICN TENP/ PUS IV B GSI GSE BXGSH 8VGSR BIG5H SO XfOf 
1000 SC RAGN LA? LON SC 


VEL DEN TEHP/ PLS AV B GSE GSE BXCSN OYCSH B70SH 5G INF 
1000 SC RAGN LAI LON SC 


FEB. 10# 1075 


41 


FEB. 11# 1975 


42 


1 

432 

28.3 

120 

J 

13.1 

32 

318 

7.6 

-9.2 

2.1 

5 

J 

687 

5.2 

322 

L 

2 

471 

26.8 

134 

J 

13,9 

-48 

342 

3.5 

1.0 

-4.1 

13 

J 

684 

4.9 

307 

L 

3 

493 

27.9 

111 

J 

14.1 

15 

90 

0.0 

7.3 

6.3 

10 

i 

666 

4.5 

286 

L 

4 

495 

23.9 

218 

J 









690 

4.4 

306 

L 

5 

451 

19.7 

326 

J 









665 

4.4 

297 

L 

6 

528 

15.5 

361 

L 









684 

4.8 

325 

L 

7 

549 

13.4 

399 

L 









655 

5.1 

320 

L 

8 

556 

11.8 

397 

L 









674 

5.4 

389 

L 

9 

560 

12.5 

385 

L 









672 

5.1 

351 

L 

10 

572 

11.5 

418 

L 









682 

5.8 

375 

L 

11 

593 

9.6 

355 

L 









704 

5.9 

358 

L 

12 

591 

7.3 

310 

L 









698 

6.2 

354 

L 

13 

598 

6.8 

297 

L 













14 

662 

6.8 

332 

L 









6B2 

0.0 

0 

H 

15 

727 

6.0 

391 

L 













16 

716 

5.3 

309 

L 













17 

















18 

699 

5.2 

303 

L 













19 

712 

5.1 

337 

L 









69B 

9.0 

409 

L 

20 

769 

5.5 

370 

L 









706 

8.7 

430 

L 

21 

738 

5.2 

335 

L 









696 

8.2 

403 

L 

22 

714 

5.0 

319 

L 









705 

5.6 

316 

L 

23 

719 

5.0 

326 

L 









699 

Q.O 

0 

H 

24 

688 

5.0 

328 

L 









684 

4.2 

191 

L 


fEB. 12# 1975 45 


1 

687 

3.9 

191 

L 

2 

3 

694 


209 

L 

4 

5 

734 

4.7 

266 

L 

6 

717 

4.3 

254 

L 

7 

8 

746 

4.9 

268 

L 

9 

712 

0.0 

0 

H 

10 

11 

707 

0,0 

0 

H 

12 

714 

4.6 

258 

L 

13 

722 

4.7 

258 

L 

14 

729 

4.8 

251 

L 

15 

721 

0.0 

0 

H 

16 

738 

0.0 

0 

H 

17 

736 

0.0 

0 

H 

18 

725 

0.0 

0 

H 

19 

739 

0.0 

0 

H 

20 

767 

3.8 

263 

L 

21 

756 

4.2 

255 

L 

22 

728 

3.9 

245 

L 

23 

705 

3.7 

217 

L 

24 

723 

3.6 

214 

L 


FEB. 13# 1975 44 


741 

3.8 

268 

L 

755 

3.7 

318 

L 

760 

3.7 

304 

L 

761 

3.8 

292 

L 

745 

3.7 

269 

L 

750 

3.5 

264 

L 

772 

3.6 

322 

L 

764 

3.7 

323 

L 

763 

3.7 

300 

L 

734 

3.7 

279 

L 

716 

0.0 

0 

H 

715 

3.5 

247 

L 

728 

3.6 

279 

L 

729 

3.5 

285 

L 

765 

2.9 

227 

L 

741 

0.0 

0 

H 

765 

3.8 

263 

L 

739 

3.8 

262 

L 

716 

3.8 

217 

L 

736 

3.6 

216 

L 

730 

4.1 

237 

L 

735 

4.4 

274 

L 

701 

4.5 

259 

L 

742 

3.8 

209 

L 


FEB. 14# 1975 


45 


FEB. 15# 1975 


46 


1 

726 

3.5 

199 

L 

538 

1.4 285 

J 

2 

684 

4.2 

175 

L 

531 

5.4 264 

J 

3 

662 

4.3 

184 

L 

588 

4.3 749 

J 

4 

696 

0.0 

0 

H 

603 

3.2 401 

J 

5 

733 

0.0 

0 

H 

590 

4.8 521 

J 

6 

710 

0.0 

0 

H 

555 

4.8 499 

J 

7 





585 

5.4 774 

J 

8 

684 

4.0 

187 

L 

564 

7.71095 

J 

9 

694 

4.0 

218 

L 

576 

5.4 531 

J 


10 





601 

6.2 

685 

J 

11 





576 

7.4 

822 

J 

12 





613 

7.3 

634 

J 

13 





618 

6.4 

475 

J 

14 

655 

4.1 

200 

L 

582 

6.9 

690 

J 

15 

666 

4.6 

198 

L 

635 

7.3 

470 

J 

16 

657 

4.3 

219 

L 

633 

6.5 

513 

J 

17 





640 

5.6 

307 

J 

18 





643 

4.2 

181 

J 

19 

667 

4.6 

193 

L 

638 

5.7 

2 77 

J 

20 

6V7 

4.9 

230 

L 

682 

4.5 

262 

J 

21 

674 

4.5 

204 

L 

695 

4.1 

164 

J 

22 

699 

4.6 

230 

L 

650 

5.0 

186 

J 

23 

626 

0.0 

0 

H 

687 

4.0 

215 

J 

24 

629 

0.0 

0 

H 

693 

3.8 

174 

J 


FEB. 16# 1975 


47 


FEB. 17# 1975 


48 


1 

683 

4.0 

160 

J 









2 

679 

4.3 

205 

L 









3 

678 

4.6 

184 

L 









4 

682 

4.4 

210 

L 









5 

678 

4.6 

203 

L 









6 

690 

4.1 

172 

J 









7 

691 

5,4 

227 

L 









8 

691 

4.8 

213 

J 

5.4 

38 

4 

2.8 

-0.3 

2.2 

4 

J 

9 

672 

4.7 

206 

J 

6.1 

18 

359 

4.8 

-0.4 

1 .5 

3 

J 

10 

669 

5.3 

210 

J 

6.1 

-9 

343 

4.2 

-1.2 

-0.9 

4 

J 

11 

690 

5.4 

251 

J 

5.9 

-56 

308 

1 .3 

-1.1 

-3.3 

5 

J 

12 

669 

5.2 

206 

J 

5.8 

6 

319 

3.2 

-2.8 

-0.0 

4 

J 

13 

677 

5.0 

174 

J 

5.5 

5 

338 

3.5 

“1.4 

0.1 

4 

J 

14 

6B8 

4.9 

181 

J 

5.2 

37 

19 

3.0 

0.5 

2.5 

3 

J 

15 

702 

4.8 

226 

J 

4.7 

8 

334 

1.6 

-0.8 

0.1 

4 

J 

16 

696 

4.7 

235 

J 

4.7 

-40 

268 

-0.1 

-2.3 

-3.4 

3 

J 

17 

687 

4.9 

206 

J 

5.3 

-47 

53 

1.6 

3.0 

-2.0 

3 

J 

18 

671 

4.9 

206 

J 

5.5 

-39 

347 

3.5 

0.3 

-3.0 

3 

J 

IP 

661 

5.1 

210 

J 

5. B 

-22 

328 

3.9 

-1.4 

-2.6 

3 

J 

20 

659 

5.4 

208 

J 

6.0 

-28 

26 

4.4 

3.1 

-1.3 

2 

J 


21 

22 

23 

24 


659 

4.5 

253 

L 









646 

4.6 

267 

L 









642 

4.2 

274 

L 









637 

4.8 

254 

L 









6 36 

5.3 

265 

L 









635 

6.0 

235 

L 









611 

6.4 

249 

L 









599 

5.7 

234 

L 









623 

5.1 

214 

J 

4.6 

-35 

297 

1.3 

-2.3 

-2.5 

3 

J 

632 

4.5 

173 

J 

3.7 

2 

13 

2.6 

0.6 

0.2 

J 

J 

631 

4.2 

147 

J 

4.2 

13 

326 

2.2 

-1 .6 

0.3 

3 

J 

644 

4.1 

188 

J 

4.4 

51 

270 

0.0 

-2.7 

2.2 

3 

J 

606 

3.7 

153 

J 

4.5 

5 

334 

3.0 

-1.4 

-0.0 

3 

J 

610 

3.7 

160 

J 

4.5 

44 

341 

2.7 

-1.6 

2.3 

2 

J 

603 

3.7 

179 

J 

4.3 

6 

324 

2.3 

-1.7 

-0.3 

3 

J 

608 

3.7 

189 

J 

4.2 

-2 

296 

1.4 

-2.6 

-1.2 

3 

J 

579 

3.9 

171 

J 

4.3 

1 

333 

3.2 

-1 .5 

-0.6 

2 

J 

580 

3.8 

180 

J 

4.7 

20 

335 

3.6 

-2.2 

0.5 

2 

J 

573 

3.8 

136 

J 

4.6 

-15 

10 

3.9 

1 .2 

-0.6 

2 

J 

573 

4.2 

124 

J 

4.2 

3 

325 

2.9 

-1.9 

-0.9 

2 

J 

583 

4.3 

141 

J 

4.0 

-25 

303 

1.5 

-1.3 

-2.3 

3 

J 

589 

5.0 

115 

J 

4.5 

4 

229 

-2.6 

-2.7 

-1.3 

2 

J 


673 4.3 185 L 

666 3.6 227 L 

663 4.3 260 L 


02/18/75 - 02/25/75 


HR 


vel pen 


TEHP/ PCS AV 0 GSE CSC BKG5N BYG5H OIGSH 5G INf 
1000 SC HAGN LAT LON sc 

FEB* 18# 1975 


VIC PEN TEMP/ PCS AV B GSE GSE BXGSN BYGSN BEGSH SG JHf 
1000 SC HAGN LAT LON sc 

TED. 19# 1975 50 


1 

585 

4.4 

124 

J 

2 

578 

4.5 

118 

J 

3 

565 

4.3 

103 

J 

4 

575 

4.2 

114 

J 

5 

573 

4.5 

114 

4 

6 

569 

4.2 

115 

J 

7 

551 

4.3 

130 

J 

8 

542 

4.6 

116 

J 

9 

542 

4.4 

125 

J 

10 

539 

5.0 

130 

J 

11 

539 

5.0 

110 

J 

12 

540 

5.4 

136 

J 

13 

536 

5.4 

124 

J 

14 

528 

5.1 

139 

J 

15 

519 

4.7 

109 

J 

16 

518 

4.7 

108 

J 

17 

518 

5.1 

107 

J 

18 

515 

5.4 

97 

J 

19 

499 

4.9 

74 

J 

20 

486 

6.6 

57 

J 

21 

4 77 

6.7 

55 

4 

22 

476 

7.0 

66 

J 

23 

472 

8.3 

63 

J 

24 

458 

8.2 

31 

J 


4.2 *48 

225 

-1,6 

4.6 -44 

243 

-1.0 

4.5 -10 

293 

1.5 

4.1 

0 

245 

-1 ,6 

4.5 

-9 

261 

-0.6 

5.0 -7B 

85 

0.1 

4.6 -35 

329 

2.5 

4.4 

13 

23 

3.8 

6.1 

25 

9 

3.4 

4.3 

17 

16 

3.8 

4.4 

21 

27 

3.5 

4.2 

0 

294 

1.5 

4.1 

-22 

309 

2.1 

4.2 

9 

324 

3.2 

4,2 

0 

312 

2.7 

4.2 

5 

308 

2.5 

4.0 

2 

317 

2.4 

3.8 

-9 

354 

3.1 

4.3 

3 

307 

2.5 

5.0 -1 

295 

2.0 

5.2 

-4 

294 

2.1 

5.5 

-8 

299 

2.6 

5.6 

0 

309 

3.5 

6.1 

14 

323 

4.6 


-0.1 

-3.0 

2 

J 

-0.7 

-3.0 

3 

J 

**2.9 

-2.3 

2 

J 

-3.1 

-1.4 

2 

J 

-3.1 

-1.9 

3 

J 

2.2 

-3.7 

3 

J 

-0.9 

-2.4 

3 

J 

1.4 

1.2 

1 

J 

0.2 

1.7 

2 

J 

0.9 

1 .4 

2 

J 

1.5 

1.8 

1 

4 

-3.4 

-0.5 

2 

J 

-2.3 

-1.7 

2 

J 

-2.4 

0.1 

1 

J 

-2.9 

-0.7 

1 

J 

-3.1 

-0.6 

1 

J 

-2.2 

-0.7 

2 

J 

-0.1 

-0.6 

2 

J 

-3.2 

-1,3 

1 

J 

-3.8 

-2.1 

2 

4 

-3.8 

-2.6 

1 

J 

-3,6 

-3.1 

1 

J 

-3.7 

-2.3 

1 

J 

-3.8 

-0.6 

1 

4 


*67 11.1 68 J 

462 10.9 55 J 

464 10.5 72 J 

461 10.2 72 J 

459 n.2 54 J 

464 14.6 55 J 

460 17.2 65 J 

459 17.4 60 J 

458 20.2 53 J 

450 12.8 48 J 

446 11.3 54 J 

444 11.6 71 J 

443 13.7 123 J 
457 12.8 63 J 

469 16.1 90 4 

490 7.8 106 J 

488 7.3 107 4 

487 7.2 118 J 

491 7.0 102 J 

481 6.5 120 4 

476 6.7 112 J 

463 7.3 118 J 

447 8.7 88 J 

447 10.4 66 J 


5,0 

57 

342 

2.6 

-2,9 

3.2 

5.3 

50 

321 

2.5 

-3,6 

2.3 

5.3 

-5 

330 

4.4 

-2,0 

*1*5. 

6.1 

-11 

356 

5.9 

0.1 

-1.2 

5.5 -20 

60 

1,9 

3.6 

-0.1 

5.3 -18 

85 

0,3 

3.6 

0.0 

3.1 

2 

318 

1.6 

-1.4 

-0.3 

5.7 -42 

105 

• -1.0 

4.4 

-2,7 

7.7 -23 

109 

-2.2 

6.9 

-1.8 

7.8 -43 

121 

-2.8 

5. '4 

-4,3 

7.4 -15 

119 

-3.3 

6.2 

-0.8 

6,2 

13 

152 

-4.6 

2.1 

1.6 

7.1 

70 

225 

-1.5 

-2.6 

5.2 

4.8 

17 

145 

-3.3 

1.9 

1.7 

6.8 

26 

143 

-4.7 

2.5 

3.7 

6.3 

23 

146 

-4.8 

2.2 

3.4 

5.6 -12 

148 

-4,4 

2.9 

0.0 

4.9 -26 

130 

-2,7 

3.B 

-0.5 

5.2 -15 

146 

-4.1 

3.1 

0.2 

4.8 -14 

147 

-3.U 

2.7 

0.3 

4.8 -19 

162 

-4.2 

2.0 

-0.5 

3.6 -31 

167 

-2.5 

1.3 

-0,9 

5.2 -46 

134 

-2.3 

3.8 

-1.6 


1 

2 

2 

1 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

4 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 


J 

J 

J 

4 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

4 

J 

J 

J 

J 

J 

4 

J 

J 

J 

J 

J 

J 


rEB. 20# 1975 


51 


FEB. 21# 1975 


52 


1 

450 

14.4 

56 

J 

4.2 -7 

120 

2 

455 

13.8 

54 

J 

3,3 33 

79 

3 

450 

13.5 

47 

J 

2.5 -10 

75 

4 

453 

14.4 

37 

J 

3.8 -5 

120 

5 





3.6 -2 

141 

6 

450 

11.4 

56 

J 

3.4 47 

15 

7 

437 

11 .9 

62 

J 

4.9 29 

349 

6 

431 

12,6 

59 

J 

5.7 -29 

319 

9 

438 

11.6 

50 

4 

5.3 -32 

306 

10 

436 

12.4 

59 

J 

4.0 -63 

323 

11 

440 

10.9 

57 

J 

5.6 31 

129 

12 

440 

11.0 

50 

4 

5.1 36 

116 

13 

440 

11.0 

45 

J 

4.6 41 

116 

14 

438 

11.5 

50 

J 

4.2 15 

136 

15 

434 

12.8 

42 

L 

4,1 22 

149 

16 

423 

10.7 

45 

L 

4.3 16 

153 

17 







18 







19 







20 

370 

7.2 

40 

L 

4.3 -29 

316 

21 

370 

7.0 

35 

L 

4.4 -39 

324 

22 

367 

8.D 

26 

L 

4.5 -59 

297 

23 

363 

7.6 

31 

L 

4.2 -34 

280 

24 

357 

7.2 

34 

L 

3.7 -20 

294 


-1 .7 

2.7 

1.2 

3 

J 

356 

7.1 

32 

0,5 

1,4 

2,8 

1 

J 

360 

7.1 

30 

0.4 

1.5 

0.4 

2 

J 

354 

7.9 

27 

-1 .8 

2.9 

1.0 

1 

J 

361 

8.3 

28 

-2.6 

2.0 

0.7 

2 

J 

356 

9.6 

25 

1 ,6 

-0.2 

1 .8 

2 

J 

357 

10.1 

32 

3.9 

-1.4 

1 .9 

?. 

4 

357 

11.9 

26 

3.3 

-2.3 

-3.0 

3 

4 

357 

12.7 

22 

2.4 

-2.8 

-3.2 

2 

J 

356 

13.0 

23 

0.3 

-0.1 

-0.7 

4 

4 

363 

16.0 

21 

-3.0 

3.2 

3.5 

1 

J 

363 

19. B 

20 

-1 .8 

3*1 

3,5 

1 

J 

365 

24.3 

18 

-1.5 

2.5 

3.5 

1 

J 

369 

29.9 

19 

-2.8 

2.4 

1 .5 

1 

J 

370 

38.9 

20 

-3.2 

1.5 

1.9 

1 

J 

370 

33.8 

22 

-3.7 

1.5 

1.7 

1 

J 

373 

35.4 

23 






381 

28.1 

26 






384 

18.9 

57 






384 

18.2 

62 

2,6 

-1.3 

-3.0 

1 

J 

385 

16.3 

73 

2.7 

-0.4 

-3.3 

1 

J 

390 

14.4 

68 

1.0 

0.3 

-4.3 

1 

J 

407 

12.3 

84 

0.6 

-1 .6 

-3.8 

1 

J 

421 

B . 4 

80 

1 .4 

-2.0 

-2.7 

1 

J 

420 

8.5 

76 


L 

3.4 -10 


,.4 

-1.5 

-1.5 

L 

3.4 -18 

259 

-0.5 

-2.0 

-2.2 

L 

3.7 -29 

283 

0.6 

-1.6 

-2.7 

L 

3.9 -47 

255 

-0.6 

-1.0 

-3.1 

L 

3.7 -67 

333 

1.1 

0.5 

-2,9 


L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 


FEB. 22# 1975 


53 


FEB. 23# 1975 


54 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


399 1 5 .9 35 L 

387 15.3 27 L 

388 18.8 27 L 

395 18.1 24 L 

393 16.7 27 L 

398 15.3 36 L 

412 13.1 56 L 

411 13.0 60 L 

412 13.1 55 L 

419 13.0 56 L 

421 13.5 59 L 

421 13.5 60 L 

419 14.3 48 L 

4D4 18.0 43 L 

390 17.7 42 L 

394 16.6 36 L 

387 16.7 33 L 

387 18.4 29 L 

388 18.8 25 L 

378 11.6 28 L 

375 10.8 34 L 

368 1 1 .2 ,27 L 

364 10.8 27 L 

379 14.3 46 L 


2.9 -29 

110 

-0.9 

3.1 

-34 

136 

-1.5 

3.4 -31 

148 

-2.3 

3.5 -24 

144 

-2.5 

4.2 -23 

136 

-2.7 

4.3 -44 

148 

-2.4 

3.4 -49 

134 

-1.3 

2.3 

3 

302 

0.5 

6.1 

23 

343 

5.3 

6.0 8 

327 

5.0 

5.1 

7 

322 

3.8 

3.1 

-10 

353 

2.6 

4.3 

19 

297 

1.5 


2.6 -1.0 0 J 

1.8 - 1.2 2 J 

1.8 -1.2 1 J 

2.1 -0.9 1 J 

3.0 “0.8 1 J 

2.3 -2.0 2 J 

2.2 -1.5 2 J 

-0.8 -0.3 2 J 

-2.5 1.3 1 J 

-3.2 -0.9 1 J 

-2.8 -1.0 2 J 

0.0 - 0.6 2 J 

-3.1 -0.7 3 J 


396 

17.0 

82 

L 

392 

17.5 

70 

L 

385 

17.8 

58 

L 

380 

16.8 

60 

L 

386 

15.0 

49 

L 

399 

13.7 

56 

L 

397 

17.6 

47 

L 

389 

15.5 

50 

L 

424 

0.0 

0 

H 

458 

27.6 

141 

l 

496 

23.5 

143 

L 

514 

39.2 

154 

L 

506 

33.4 

184 

L 

501 

30.4 

185 

L 

535 

32.1 

141 

L 

558 

23.4 

91 

L 

561 

20.4 

74 

L 

556 

23.8 

78 

L 

551 

21.4 

103 

L 

538 

12.3 

104 

L 

526 

10.7 

131 

L 

525 

9.2 

131 

L 

517 

7.5 

113 

L 

517 

8.5 

113 

L 


5.9 

20 

299 

2.4 

-4.6 

-0.8 3 

4 

6.8 

18 

316 

4.4 

-4.6 

-0.4 2 

J 

6.1 

29 

344 

5.0 

-2.6 

1.9 1. 

J 


FEB. 24# 1975 


55 


FEB. 25# 1975 


56 


1 

516 

9.4 

120 

L 

2 

511 

8.8 

130 

L 

3 

514 

8.9 

125 

L 

4 

519 

9.8 

167 

L 

5 

535 

9.9 

166 

L 

6 

525 

10.8 

200 

L 

7 

537 

9.0 

206 

L 

e 

559 

9.0 

208 

L 

9 

569 

8.1 

194 

L 

10 

563 

8.5 

184 

L 

11 

571 

7.0 

213 

L 

12 

594 

5.4 

226 

L 

13 

590 

4.6 

160 

L 

14 

595 

6.9 

193 

L 

15 

647 

8.1 

273 

L 

16 

619 

9.9 

256 

L 

17 

616 

9.9 

254 

L 

18 

642 

6.1 

253 

L 

19 

657 

6.4 

245 

L 

20 

671 

6.5 

304 

L 

21 

670 

7.0 

306 

L 

22 

658 

6.4 

261 

L 

23 

656 

6.4 

253 

L 

24 

636 

6.9 

258 

\ 


630 6.4 212 L 

648 7.2 267 L 

603 6.1 249 L 

603 6.4 262 L 


614 5.5 222 L 

596 6.2 208 L 

577 4.9 192 L 

581 3.8 193 L 

552 3.9 164 L 

522 4.8 157 L 

518 4.4 141 L 

504 4.9 90 L 

503 6.1 88 L 

489 5.1 85 L 

490 5.8 77 L 

489 5.3 74 L 

515 11.6 54 L 

504 16.3 64 L 

498 16.6 48 L 

482 21.3 58 L 

472 19.7 61 L 

469 21.6 71 L 

482 22.3 81 L 


4.8 -7 lot -4.2 1.5 0.3 2 

5.2 -13 154 -3.5 1.9 0.2 4 


X 


02/21/75 • 03/05/75 
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SC 
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SC 


1000 

SC 

KAON LA| LON 
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fie 

. 26# 1975 




57 





ft*. 27# 1975 

58 

1 

49Q 

24*7 

76 

L 

5.0 

2? 166 -3*6 

*0.3 

2.1 

3 

X 

476 

6.0 

86 

L 



2 

486 

22.2 

m 

i. 

4.4 

22 252 *0.9 

*2.8 

*0.4 

4 

X 

4ft9 

5.7 

72 

t 



3 

461 

25.0 

88 

L 







475 

6.4 

■85 

L 



4 

489 

16*4 

83 

L 







465 

7.3 

99 

L 



5 

490 

8.3 

74 

L 







499 

7.1 

111 

L 



6 

501 

13*0 

73 

l 







475 

6.4 

91 

L 



7 

494 

15.0 

69 

L 







46 J 

6.4 

74 

L 



8 











457 

4.8 

70 

L 



9 











464 

5.2 

57 

L 



10 











473 

0.0 

0 

H 



11 











459 

0.0 

0 

H 



12 

463 

0.0 

0 

H 







455 

0.0 

0 

M 



13 

480 

o.o 

0 

H 







459 

0,0 

0 

H 



1* 

476 

5.6 

83 

L 







461 

0.0 

0 

H 



15 

485 

7.2 

84 

L 







462 

0.0 

0 

H 



16 

483 

6.4 

82 

L 







454 

0,0 

0 

H 



17 

493 

5.1 

75 

L 







459 

0.0 

0 

H 



16 

481 

5.2 

64 

L 







459 

8.2 

58 

L 



19 

486 

4.7 

56 

L 







462 

8.1 

74 

L 



20 

472 

4.5 

54 

L 







469 

8.8 

94 

L 



21 

478 

4*6 

59 

l 







502 

0,0 

0 

H 



22 

478 

4.7 

57 

L 







492 

8.6 

113 

L 



23 

475 

4.6 

65 

L 







490 

a.o 

105 

L 



24 

472 

5.7 

73 

l 







488 

8.0 

10? 

L 









ftB 

. 28# 1975 




59 





HAN. 

1/ 19 Jj 




60 

1 

485 

8.0 

97 

L 









670 

6.5 

315 

J 

10.1 

22 

113 

-3.0 

6,3 

6.5 

6 

4 

2 

479 

8.3 

95 

L 









683 

8.4 

354 

L 

6.6 

-4 4 

163 

-4.1 

3.3 

-2.9 

6 

J 

3 

484 

B.V 

103 

L 









677 

7.8 

321 

L 

8.3 

11 

163 

-6.4 

1.1 

2.1 

5 

4 

4 

450 

11.1 

in 










692 

6 »Q 

276 

L 

7,1 

49 

175 

-4.0 

-1.7 

4.3 

4 

J 

5 

L 









682 

5.7 

283 

L 

6.7 

21 

143 

-3.2 

1,6 

2.3 

5 

J 

6 

433 

11,1 

99 

L 









665 

5,8 

249 

L 

6.2 

21 

143 

-2,8 

1.5 

1*9 

5 

J 

7 

428 

12.0 

77 

L 









700 

4.9 

282 

t 

4.0 

1 

170 

-3.8 

0.6 

0*3 

1 

i 

8 

427 

13.1 

67 

L 









664 

5.0 

237 

L 







9 

420 

11.0 

59 

L 









675 

4.9 

255 

i. 

6.6 

51 

248 

-1.5 

-4,8 

4.1 

0 

4 

10 

425 

9,6 

69 

L 









681 

4.7 

233 

4 

5.4 

9 

189 

-3.2 

-0.6 

0.4 

4 

i 

11 

428 

9.1 

B3 

L 









675 

4,5 

221 

J 

5.2 

-14 

205 

-3.5 

-1.4 

-1 .3 

3 

4 

12 

430 

8.4 

82 

L 









670 

4.4 

211 

J 

5.2 

*19 

155 

-3,1 

1,6 

-0.9 

4 

i 

13 

437 

9,5 

79 

L 









665 

2.7 

183 

l 

5.6 

19 

10S 

-1.1 

3.9 

2.4 

3 

J 

14 

453 

11,6 

88 

L 









681 

2.8 

149 

4 

5.3 

20 

90 

0.0 

4.3 

2.8 

1 

J 

15 

469 

12.6 

85 

L 









655 

2.9 

169 

4 

4,9 

8 

107 

-1.3 

4,1 

1.8 

2 

4 

16 

495 

10.6 

101 

L 









658 

3.1 

175 

4 

4,4 

-30 

78 

0.6 

4.2 

-0.9 

0 

4 

17 

594 

9.6 

233 

L 









645 

3.2 

149 

J 

4.1 

-39 

94 

-0,2 

3.3 

-1,1 

2 

4 

18 

621 

9.5 

214 

i 

6.3 

49 

146 

-4.1 

0.2 

6.3 

3 

J 

619 

3.9 

141 

4 

3.4 

-46 

94 

-0.1 

2,6 

-1.0 

2 

4 

19 

616 

8,6 

166 

4 

7.6 

7 

142 

-5,5 

3,4 

2.7 

3 

J 

622 

3.9 

127 

4 

4*1 

-75 

6 

0.7 

1.3 

-2.3 

3 

4 

20 

624 

8,8 

190 

4 

8.2 - 

-32 

138 

*4.7 

5.7 

-1.4 

3 

4 

418 

4.3 

168 

L 

4.8 

-51 

115 

-0,7 

2.5 

-1,1 

4 

4 

21 

623 

7.5 

175 

J 

7s9 

17 

165 

-6.5 

3.4 

2.6 

4 

J 

607 

4.1 

158 

J 

4 .6 

12 

201 

-3,6 

-1 .6 

-0. 1 

2 

J 

22 

636 

6.8 

230 

J 

8.9 

*6 

132 

-5.3 

5.4 

2.5 

4 

4 

621 

3.6 

146 

J 

4>7 

41 

176 

-3.2 

-1.4 

2.5 

2 

4 

23 

633 

7.2 

246 

J 

9.3 

13 

134 

-5.5 

3.7 

4.7 

4 

4 

608 

3,7 

191 

4 

4.9 

27 

180 

-3.9 

-1.1 

1,7 

2 

4 

24 

630 

6.7 

252 

4 

10.2 

19 

130 

-5.5 

3.8 

6.2 

4 

J 

605 

4.2 

255 

4 

4.3 

3 

133 

-2.2 

1.8 

1 .4 

3 

J 







MAR. 1 

!* 1975 




61 





MAR 

* : 

3# 1975 




62 

1 

6Q7 

4.4 

219 

J 

4.6 -12 

133 

-2.3 

2.4 

0.7 

3 

4 

521 

4,5 

87 

J 

3.4 

-31 

33 

2.1 

2.0 

-0.5 

2 

4 

2 

618 

5.4 

183 

J 

4.6 -52 

114 

-0.9 

3.3 

-1.4 

3 

J 

498 

4.5 

79 

J 

3.2 

-21 

111 

-0.8 

2.3 

0.4 

2 

J 

3 

611 

5.4 

181 

J 

4.7 13 

121 

-1.5 

1.8 

1.8 

4 

4 

494 

5.1 

96 

J 

3.3 

-8 

132 

-1.9 

2,0 

0.7 

2 

J 

4 

629 

3.9 

169 

J 

5.1 -8 

80 

0.8 

4.1 

1 .4 

3 

4 

509 

5.5 

82 

4 

4.1 

-15 

85 

0.3 

3.8 

0.8 

1 

J 

5 

612 

3,9 

162 

J 

4.4 -3 

103 

-0.6 

2.4 

0.9 

3 

4 

503 

6.0 

84 

J 

4.4 

-9 

104 

-1.0 

4.C 

1.0 

1 

4 

6 

612 

3.6 

150 

J 

4.7 -15 

77 

0.9 

4.1 

0.4 

2 

4 

497 

6.0 

96 

J 

4.7 

9 

114 

-1.2 

2.4 

1.4 

4 

J 

7 

602 

3.6 

162 

4 

4.2 -1? 

104 

-0.9 

3.6 

-0.0 

2 

J 

498 

6,1 

90 

J 

4.8 

13 

145 

-3.1 

1.8 

1.5 

3 

J 

B 

620 

3.0 

134 

4 

3.6 -12 

105 

-0.8 

3.0 

0.2 

2 

J 

495 

6.4 

109 

J 

5.2 

17 

160 

-4.7 

1.3 

1 .9 

0 

J 

9 

626 

2.6 

122 

J 

3,8 -44 

5? 

1.0 

2.Q 

-1.4 

3 

4 

485 

7.0 

133 

4 









10 

615 

3.2 

131 

J 

3,2 71 

228 

-1.5 

-1,8 

0.5 

2 

4 

485 

6.8 

150 

4 









11 

621 

2.9 

SB 

4 

3.5 22 

171 

-2.5 

0.2 

1,1 

2 

J 

500 

4.4 

134 

J 









12 

630 

3.0 

99 

4 

3.5 6 

152 

-2.4 

1*2 

0.5 

2 

4 

536 

6.6 

101 

4 









13 

626 

3,0 

106 

4 

3.5 -7 

139 

-2.2 

2.0 

0.0 

2 

4 

546 

8.6 

159 

J 









U 

A 08 

3.3 

104 

4 

4.3 15 

183 

-4.1 

-0.5 

1.0 

1 

J 

551 

7.5 

123 

J 









15 

593 

3.6 

135 

J 

4.8 6 

173 

-4,7 

0.4 

0.6 

1 

J 

570 

7.4 

118 

4 









16 

577 

3.5 

174 

4 

4.2 11 

165 

-3,9 

0.7 

1.1 

1 

J 

56Q 

7*9 

142 

4 









17 

576 

A.O 

no 

J 

3.6 2 

no 

-2,5 

1.9 

0.9 

2 

J 

539 

9.0 

171 

J 









18 

556 

2.9 

75 

J 

-20 

157 

-3 , 0 

1.7 

-0.6 

1 

J 

543 

9.3 

133 

J 









19 

555 

3.0 

120 

L 

3 J -7 

122 

-1,3 

2.0 

0.7 

2 

J 

543 

9.1 

138 

J 









20 

556 

3.2 

126 

L 

£.6 -77 

150 

-0.4 

1.4 

-1 .8 

1 

4 

603 

6.7 

266 

4 









21 

542 

3.9 

137 

L 

2.5 -31 

167 

-1.9 

1.0 

-0.8 

1 

4 

634 

4.3 

275 

J 









22 

540 

3.7 

139 

J 

2.6 -39 

16? 

-1.7 

1.1 

-1.0 

1 

4 

662 

4.7 

269 

J 









23 

538 

4.1 

114 

J 

.2.1 -2 

343 

1,0 

-0,2 

-0.2 

2 

4 

67D 

4.1 

171 

4 









24 

524 

4.4 

109 

J 

2.8 -45 

97 

-0.1 

1.7 

-0.3 

2 

4 

673 

3.9 

171 

J 















MAR, 

. 4# 1975 




63 





MAR. ! 

5# 1975 




64 

1 

686 

5.3 

302 

4 







543 

9.4 

62 

J 

7.2 51 

287 

1.3 

-6.5 

2.2 

2 

J 

2 

668 

5.5 

378 

J 







543 

10.4 

102 

J 

6,5 -53 

244 
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1 329 10.1 53 l 

2 330 9.8 29 L 

3 31* 8.9 17 L 

4 312 10.9 16 L 

5 320 10.1 22 t 

6 326 11.3 26 L 

7 

8 330 0.0 0 H 

9 

10 

11 337 0.0 0 H 

12 

13 335 12.0 32 L 

H 336 12.4 42 L 

15 339 15.6 49 L 

16 345 IS. 5 54 L 

1? 340 19,9 55 L 

18 


19 

20 
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0.0 

0 

H 

7,7 

7.4 

11 

11 

84 

77 

0.7 

1.6 

5.9 

5.2 

4.5 

4.4 

2 

2 

21 

342 

19.3 

60 

L 

6.3 

40 

80 

0.8 

1 .9 

5.5 

2 

22 

330 

15.7 

55 

L 

6,0 

31 

91 

-0.1 

2.4 

4.7 

3 

23 

315 

16.5 
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318 20.8 28 L 

317 22.0 lb L 

316 29.3 23 L 5.1 -2 108 -1.5 4.1 1.9 2 X 

5.6 -7 105 ^1.4 5.0 1.5 2 X 
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04/23/75 • 04/30/75 

HR VEL SEN unrl PIS 'AV B CSC GSE BKGSH BEGS* BIGSN *SG INf VEL BEN 1ERP/ PES AN IS GSI GSE BXG5N BYGSM B7GSN SG IHf 

1000 SC HAGH LAT EON SC 1000 SC HAGN LAE EON SC 


APB. 2S» 1 075 113 APR. 04. 1975 1H 


1 54* *.4 95 J 5.* -10 194 -*.5 -0.7 -1.3 0 J 73* 3.* 0*2 J 5.7 -27 124 -2.5 *.1 -0.2 3 J 

2 540 5.* 20* J 5.2 -14 174 -*.3 0.8 -0.9 3 J 727 3.5 243 J 5.7 -23 105 -1.3 5.2 0.* 2 J 

3 59* 5.5 153 J 5.* *1 1*4 -2.2 0.4 2.9 * J 70C 3.6 211 E 5.6 0 138 -3.3 2.7 1.3 3 J 

* 402 4.0 188 J 5.7 -10 1*7 -3.4 2.3 0.2 * J 728' 3.8 270 J 5.3 *0 132 -1.6 0.9 2.5 * J 

5 595 4.1 207 J 5.9 -7 156 -4.6 2.2 0.2 3 J 697 3.B 16* * 5.1 11 143 -3.B 0.9 1.2 3 J 

6 598 5.3 1*7 J 6.9 -27 131 -3.7 4.7 -1.5 3 J 496 3.9 13* J 5.1 0 168 -*.1 0.9 0.3 3 J 

7 585 5.4 11* J 7.9 -9 137 -5.3 5.1 0.1 3 J 690 3.9 170 J 4.6 -15 19* -3.* -0.6 -1.1 3 3 

8 6*8 6.2 223 J 7.7 3 128 -3.3 4.1 1.2 5 J 703 3.9 218 J 4.1 20 1*7 -2.0 1.1 1.1 3 J 

9 676 5.8 22* J 6.9 -13 129 -3.4 4.3 -0.4 4 J 686 4.3 206 J 4.2 10 132 -1.8 1.9 0.8 3 3 

10 683 5.5 209 3 6.7 -19 116 -2.3 *.9 -1.1 4 3 665 4.5 286 3 5.6 -31 143 -3.4 3.0 -2.2 3 3 

11 68* 5.2 19* 3 6.5 -3* 148 -3.9 2.8 -2.7 3 3 698 3.9 182 3 5.6 -1 110 -1.7 4.8 0.6 2 3 

12 681 5.3 219 3 5.7 28 157 -4.1 1.3 2.5 3 3 708 4.1 204 3 4.1 10 158 -1.4 0.6 0.4 4 3 

13 698 5.5 271 3 5.9 18 106 -1.3 4.3 2.2 3 3 698 4.1 171 3 4.3 26 1*6 -2.5 1.4 1.8 3 3 

1* 708 5.2 252 3 5.4 81 169 -0,5 -0.6 3.4 * 3 684 4.0 155 3 4.8 0 150 -3.1 1.8 0.3 3 3 

15 691 4.7 206 3 6.2 27 143 -3.2 1.9 2.5 * 3 708 4.1 251 3 4.6 12 112 -1.1 2.6 1.2 3 3 

16 718 4.9 2*3 3 6.3 -49 200 -2.4 -0.0 -3.0 5 3 718 3.7 227 3 4.9 7 94 -0.3 3.4 1.5 3 3 

17 730 4.5 318 3 5.3 -5 203 -2.4 -0.9 -0.5 5 3 691 3.6 169 3 4.6 9 123 -1.7 2.4 1.4 3 3 

18 726 4.2 325 3 5.5 -1* 131 -3.1 3.7 0.2 3 3 680 3.5 199 3 4.5 8 1D5 -0.6 2.0 1.2 4 3 

19 717 *.* 341 3 5.2 1 165 -3.5 0.8 0.5 4 3 680 3.3 171 3 5.2 -5 129 -2.4 2.8 1.0 * 3 

20 75* 3.9 291 J 5.8 -2* 99 -0.7 5.1 0.4 2 3 687 3.3 162 3 5.1 -12 121 -2.3 3.8 1.0 2 3 

21 750 3.9 282 3 5.6 -26 118 -2.1 4.4 0.1 3 3 674 3.1 132 3 4.8 5 178 -4.2 -0.1 0.4 2 3 

22 72* 4.0 257 3 5.8 0 139 -3.3 2.5 1 .5 * 3 72* 2.8 19* 3 5.0 * 72 1.2 3.0 2.2 3 3 

23 732 3.7 266 3 5.9 3 117 -2.2 3.6 2.6 3 3 667 3.0 160 3 4.1 3 169 -2.7 0.4 0.3 3 3 

2* 732 3.6 223 3 5.9 -* 115 -1.9 3.6 1.8 A 3 695 2.8 169 3 *.7 11 109 -1.2 2.6 2.4 3 3 
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136 

L 

5 





556 

3.9 

150 

L 

6 





557 

3.9 

140 

L 

7 





545 

4.2 

111 

L 

8 





551 

3.8 

97 

L 

9 





541 

4.6 

99 

L 

10 









11 









12 





518 

4.0 

86 

L 

13 

54B 

0.0 

0 

H 

523 

4.5 

95 

L 

14 

570 

0.0 

0 

H 

501 

4.4 

94 

L 

15 

564 

0.0 

0 

H 

517 

4.7 

87 

L 


16 501 4.* B5 L 

17 
16 


19 



4.0 

-16 

332 

3.4 

-1.3 

-1.7 1 

X 

20 



4.2 

-9 

315 

2.6 

-2.1 

-1.6 2 

X 

21 



4.0 

-17 

316 

2.6 

-1.8 

-2.1 1 

X 

22 



3.8 

-11 

338 

3.3 

-0.9 

-1.3 1 

X 

23 

581 

6.4 172 L 

3.1 

-6 

352 

3.0 

-0.2 

-0.5 1 

X 

24 

573 

6.1 152 L 

3.6 

-4 

349 

3.5 

-0.5 

-0.5 1 

X 


HA? 11, 1975 


131 


HAY 12, 1975 


132 


1 

3.7 

-10 355 

3.6 

-0.0 

-0.7 

1 

X 

2 

3.6 

-6 354 

3.6 

-0.2 

-0.5 

0 

X 

3 

4.1 

1 351 

4.0 

-0.6 

-0.1 

1 

X 

4 

4.7 

-6 356 

4.7 

-0.2 

-0.6 

1 

X 


5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 437 0.0 0 H 

12 

13 

14 

15 

16 
17 


18 

5.4 

0 

354 

5.4 

-0.6 

-0.2 

1 

X 

19 

4.5 

-2 

1 

4.4 

0.1 

-0.2 


X 

20 

4.9 

-4 

0 

4.8 

0.1 

-0.3 

1 

X 

21 

4.9 

-4 

0 

4.7 

Q.1 

-0.3 

1 

X 

22 

5.4 

-2 

3 

5.3 

0.4 

-0.0 

1 

X 

23 

5.1 

-4 

0 

5.0 

0.1 

-0.3 

1 

X 

24 

5.3 

-7 

1 

5.2 

0.4 

-0.5 

1 

X 






5.7 

-7 

6 

5.6 

0.8 

-0.4 

1 

X 

383 

0.0 

0 

H 

5.6 

-7 

10 

5.4 

1 .2 

-0.2 

1 

X 

379 

4.0 

25 

L 

6.0 

-11 

9 

5.6 

1,3 

-0.7 

0 

X 

379 

5.6 

31 

L 

5.8 

-9 

10 

5.6 

1.2 

-0.5 

1 

X 

379 

5.0 

27 

L 

6.0 

-17 

4 

5.6 

0.8 

-1.5 

1 

X 

378 

5.2 

27 

L 









378 

5.1 

29 

L 









376 

0.0 

0 

H 









368 

4.9 

24 

L 









369 

5.2 

27 

L 









368 

5.5 

28 

L 









366 

6.5 

31 

L 









369 

6.4 

29 

L 









374 

7.3 

27 

L 









366 

8.9 

2e 

L 









371 

10.9 

23 

L 









369 

9.8 

25 

L 

7.1 

35 

328 

4.4 

-3.5 

2.8 

3 

J 

359 

15.1 

19 

L 

7.2 

41 

345 

4.7 

-2.6 

3.7 

3 

J 

358 

9.1 

28 

L 

7.7 

62 

351 

3.5 

-2.9 

5.9 

2 

J 

351 

6.4 

29 

L 

8.7 

22 

327 

5.8 

-4.5 

1.1 

4 

J 





8.1 

15 

322 

5.8 

-4.9 

-0.1 

2 

J 





7.3' 

35 

342 

5.6 

-3.5 

2.9 

2 

X 





7.2 

57 

350 

3.7 

-3.3 

5.0 

2 

X 

351 

9.2 

32 

J 

6.6 

60 

343 

3.1 

-3.3 

4.5 

2 

J 


HAY 13, 1975 


133 


NAY 14, 1975 


134 


1 

344 

8.7 

43 

J 

6.5 

50 

34B 

4.0 

-2.8 

4.0 

1 

J 

332 

19.5 

65 

L 

2 

348 

10.1 

32 

J 

5.8 

39 

301 

1.9 

-4.0 

1.5 

3 

J 

345 

17.1 

43 

J 

3 

351 

12.4 

39 

3 

5.4 

26 

291 

1.3 

-3.9 

0.4 

3 

J 

347 

15.9 

43 

J 

4 

354 

13.8 

39 

J 

5.3 

28 

306 

2.0 

-3.1 

0.9 

4 

J 

362 

14.7 

38 

J 

5 

355 

14.2 

40 

J 

5.3 

57 

329 

1.9 

-1.9 

3.0 

4 

J 

348 

16.4 

41 

J 

6 

352 

15.1 

45 

J 

4.9 

54 

350 

1.9 

-0.8 

2.5 

4 

J 

356 

21.5 

49 

J 

7 

345 

16.6 

67 

J 









353 

22.0 

46 

J 

6 

350 

16.5 

69 

J 









347 

22.6 

38 

J 

9 

353 

14.9 

45 

j 









347 

19.4 

24 

J 

10 

348 

14.5 

47 

j 









342 

19.7 

27 

J 

11 

351 

16.3 

62 

j 









336 

20.9 

30 

J 

12 

349 

16.6 

65 

j 









330 

16.9 

40 

J 

13 

348 

16.4 

62 

j 









325 

14.6 

42 

J 

14 

343 

16.1 

68 

j 









323 

13.0 

46 

J 

15 

339 

15.7 

71 

j 









320 

11.8 

47 

J 

16 

337 

14.2 

53 

j 









318 

11.0 

42 

J 

17 

335 

13.3 

42 

j 









314 

10.5 

40 

J 

18 

346 

15.3 

59 

j 









312 

9.4 

42 

J 

19 

3S4 

19.2 

70 

j 

5.1 

-21 

321 

3.3 

-2.0 

-2.5 

3 

X 

322 

9.7 

36 

J 

20 

352 

20.4 

77 

j 









324 

10.4 

32 

J 

21 

338 

18.4 

54 

j 













22 

343 

19.2 

57 

j 









313 

10.1 

47 

L 

23 













321 

9.8 

55 

L 

24 

361 

23.1 

63 

L 









326 

9.6 

58 

L 


2.9 -11 311 


X 


HAY 15, 1975 


135 


HAY 16, 1975 


136 


1 

326 

10.2 

40 

L 

2.8 1 

18 

1.0 

0.3 

0.1 

3 

X 

299 

11.9 

9 

L 

1.6 

-30 

298 

0.6 

“0.7 

-1.1 

1 

X 

2 

330 

8.2 

41 

L 

2.8 -24 

309 

1.3 

-1.1 

-1.4 

2 

X 

305 

15.4 

10 

L 

2.1 

8 

296 

0.9 

-1.8 

-0.4 

1 

X 

3 

332 

7.8 

47 

L 

2.9 -30 

174 

-1.3 

0.4 

-0.7 

3 

X 

305 

19.6 

12 

L 

2.8 

-22 

316 

1.8 

-1.4 

-1.6 

1 

X 

4 

333 

7.3 

31 

J 

2.5 -32 

183 

-1.4 

0.2 

-0.9 

2 

X 

339 

55.8 

25 

L 

6.7 

-37 

311 

3.0 

-2.3 

-4.3 

4 

X 

5 

337 

7.1 

35 

J 








359 

69.4 

41 

J 

10.1 

44 

112 

-1.2 

2.1 

3.6 

9 

J 

6 

329 

7.8 

32 

J 








349 

90.5 

54 

L 

10.9 

9 

115 

-0.8 

1.7 

0.6 

11 

J 

7 

327 

7.1 

34 

J 

2.7-71 

309 

0.3 

-0.2 

-1.4 

2 

X 





11.0 

-79 

299 

0.9 

-0.3 

-9.2 

6 

J 

8 

331 

6.3 

32 

J 

3.0 -6 

279 

0.2 

-1.4 

-0.3 

3 

X 





12.9 

-68 

154 

-4.3 

3.3 

-11.6 

3 

J 

9 

328, 

6.3 

34* 

J 












9.3 

-22 

145 

-5.2 

3.9 

-2.3 

7 

J 

10 

321 

6.6 

24 

J 












10.4 

62 

137 

-2.1 

1.7 

5.4 

9 

J 

11 

319 

6.0 

40 

J 












15.9 

14 

140 

-10.8 

8.9 

3.8 

7 

J 

12 

318 

6.0 

39 

J 












15.3 

-39 

139 

-8.4 

7.6 

-8.8 

5 

J 

13 

318 

6.3 

37 

J 












15.9 

-22 

131 

-9.4 

11.1 

-5.3 

4 

J 

14 

3\8 

6.6 

27 

J 












17.5 

1 

133 

-11.7 

12.4 

1.3 

3 

J 

15 

316 

6.4 

22 

J 








500 

12.9 

250 

J 

15.5 

-14 

115 

-5.7 

12.6 

-1.9 

7 

J 

16 

315 

6.7 

25 

J 








531 

11.9 

262 

J 

13.5 

-1 

127 

-7.3 

9.6 

1.5 

7 

J 

17' 

315 

6.7 

21 

J 








540 

9.8 

379 

J 

10.0 

-18 

135 

-6.6 

7.1 

-1.4 

2 

J 

IB 

315 

7.6 

16 

J 

3.0 -6 

299 

1.4 

-2.4 

-1.1 

1 

X 

545 

14.6 

313 

J 

8.6 

-1 

93 

-0.2 

4.4 

1.2 

. 8 

J 

19 

312 

8.7 

17 

J 

2.4 -30 

333 

1.6 

-0.4 

-1.3 

1 

X 

489 

19.2 

206 

J 

9.4 

-4 

157 

-8.2 

3.5 

0.6 

3 

J 

20 

310 

10.1 

17 

J 

2.2 -60 

16 

0.9 

0.8 

-1.4 

1 

X 

514 

17.0 

300 

J 

7.7 

15 

143 

-4.6 

2.6 

2.8 

5 

J 

.21 

309 

11.1 

18 

J 

2.1 -56 

13 

1.0 

0.9 

-1.4 

1 

X 

540 

9.2 

210 

J 

7.1 

23 

160 

-4.3 

0.6 

2.5 

6 

J 

22 

307 

11.3 

15 

J 

1.8 -14 

14 

1.6 

0.5 

-0.2 

0 

X 

578 

11.2 

198 

J 

6.9 

-50 

278 

0.2 

-0.4 

-1.7 

7 

J 

23 

306 

12.7 

17 

J 

1.9 -40 

13 

1.4 

0.8 

-0.9 

0 

X 

591 

10.0 

283 

J 

9.2 

17 

151 

-3.5 

1.2 

1.9 

8 

J 

24 

300 

11.7 

12 

L 

2.0 -55 

335 

1.0 

0.2 

-1.6 

1 

X 

599 

9.3 

347 

J 

8.5 

31 

161 

-5.5 

0.2 

4.0 

5 

J 


OS/17/75 - 05/24/75 

HR VEL REN TEMP/ PIS AV B GSE GSE BXGSN BYGSH BZGSN Sfi IMF 
1000 SC NAGN LAI LON SC 

NAT 17# 1975 137 


VEL OEN TENP/ PLS AV B GSE GSE BXGSN BYGSH BZGSN SG INF 
1000 SC NAGN LAT LON SC 

NAY 18# 1975 138 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
I 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


602 

8.6 

308 

J 

10.4 

2 

119 

-3.6 

609 

7.8 

291 

J 

9.9 

7 

114 

-3.7 

652 

7.9 

462 

J 

8.4 

16 

101 

-1.1 

665 

7.9 

403 

J 

8.7 

-4 

86 

0.5 

671 

7.5 

430 

J 

9.5 

-10 

76 

1.7 

685 

6.8 

510 

J 

7.1 

11 

95 

-0.3 

695 

4.8 

391 

J 

5.7 

18 

107 

-0.6 

694 

3.7 

249 

J 

4.5 

0 

120 

-1.4 

685 

3.7 

270 

J 

4.7 

-38 

105 

-0.7. 

741 

3.6 

362 

J 

4.9 

-14 

117 

-1.5 

744 

3.5 

372 

J 

5.2 

16 

192 

-4.1 

735 

3.7 

455 

J 

5.0 

20 

172 

-3.9 

759 

3.8 

376 

J 

5.6 

10 

219 

-3.2 

722 

4.0 

481 

J 

6.3 

6 

176 

-5.4 

712 

3.9 

371 

J 

6.4 

31 

166 

-4.9 

699 

3.6 

262 

J 

5.4 

-5 

149 

-4.0 

682 

3.3 

223 

J 

5.5 

-13 

128 

-2.8 

687 

2.8 

235 

J 

5.1 

-1 

111 

-1.5 

665 

3.4 

302 

J 

4.9 

4 

127 

-2.5 

667 

3.7 

324 

J 

4.2 

36 

156 

-2.3 

675 

3.6 

322 

L 

4.5 

19 

104 

-0.7 

674 

3.0 

280 

J 

4.6 

17 

81 

0.5 

666 

2.9 

263 

J 

3.5 

28 

144 

-2.0 

661 

2.7 

189 

J 

3.8 

-9 

128 

-2.1 


5.9 

3.0 

7 

J 

678 

2.8 

185 

J 

7.3 

4.1 

4 

J 

663 

2.7 215 

J 

5.0 

3.6 

6 

i 

657 

2.4 

228 

J 

7.3 

1.7 

5 

J 

649 

2.3 

202 

J 

7.1 

0.4 

6 

J 

661 

2.1 

181 

J 

3.8 

1.5 

6 

J 

635 

2.1 

139 

J 

1.9 

1 .0 

5 

J 

629 

1.9 

108 

J 

2.5 

0.2 

4 

J 

617 

1.6 

112 

J 

2.8 

-2.0 

3 

J 

620 

2.1 

83 

J 

3.0 

-0.7 

4 

J 

620 

2.7 

118 

J 

-0.9 

1.2 

3 

J 

610 

2.6 

105 

J 

0.6 

1.4 

3 

J 

611 

2.8 

87 

J 

-2.6 

0.6 

4 

4 

603 

2.5 

80 

J 

0.4 

0.6 

3 

j 

595 

3.1 

72 

J 

0.8 

3.1 

3 

J 

590 

2.9 

80 

J 

2.4 

0.0 

3 

J 

581 

3.4 

83 

J 

3.6 

-0.2 

3 

J 

576 

4.1 

107 

J 

3.7 

1.0 

3 

J 

558 

3.9 

97 

J 

3.0 

1.4 

3 

J 

556 

4.1 

82 

4 

0.2 

2.0 

3 

J 

543 

4.6 

46 

J 

2.2 

2.1 

3 

4 

541 

5.7 

46 

J 

2.4 

2.2 

3 

J 

530 

6.4 

62 

J 

0.8 

1.8 

2 

4 

536 

8.2 

73 

J 

2.6 

0.6 

2 

J 

531 

9.3 

75 

J 


3.4 -4 

123 

-1.4 

2.1 

0.7 

2 

J 

3.0 3 

135 

-1.8 

1.6 

0.8 

2 

J 

2.6 -25 

157 

-1.9 

1.1 

-0.7 

1 

J 

2.3 -29 

133 

-1.0 

1.3 

-0.5 

2 

J 

2.6 -33 

27 

1.3 

0.9 

-0.8 

2 

J 

2.9 -51 

175 

-1.4 

0.4 

-1.7 

2 

J 

3.2 -65 

185 

-0.8 

0.1 

-1.8 

3 

J 

3.5 -36 

14 

2.6 

0.8 

-1.8 

1 

J 

2.7 -55 

355 

1.1 

-0.0 

-1.6 

2 

J 

2.1 -29 

46 

0.6 

0.7 

-0.5 

2 

J 

2.9 -41 

359 

1.7 

0.0 

-1.4 

2 

J 

2.4 5 

99 

-0.3 

1.9 

0.2 

1 

J 

2.7 -39 

55 

0.8 

1.1 

-1.1 

2 

J 

2.8 -43 

23 

1.8 

0.8 

-1.7 

1 

J 

2.6 -30 

34 

1.7 

1.2 

-1.0 

1 

J 

2.0 -24 

26 

0.8 

0.5 

“0.3 

2 

J 

1.9 7 

316 

1.1 

-1.0 

-0.0 

1 

J 

2.6 -46 

332 

1.0 

-0.1 

-1.3 

2 

J 

3.5 -30 

24 

2.3 

1.4 

-1.0 

2 

J 

4.2 -15 

40 

2.6 

2.4 

-0.0 

2 

J 

4.3 -8 

47 

2.7 

2.9 

0.6 

2 

J 

4.1 -48 

17 

2.4 

1 .B 

-2.2 

2 

J 

3.6 -40 

41 

2.0 

2.5 

-1.3 

1 

J 

5.0 -28 

62 

2.0 

4.3 

-0.6 

2 

J 


NAY 19# 1975 


139 


HAY 20# 1975 


UO 


1 

513 

9.4 

59 

J 

5.8 

-26 

53 

2 

507 

11.0 

56 

J 

5.8 

-36 

43 

3 

496 

11.5 

45 

J 

6.1 

-30 

64 

4 

494 

8.9 

3* 

J 

6.4 

-32 

70 

5 

484 

9.2 

37 

J 

6.8 

-40 

101 

6 

478 

12.0 

41 

J 

6.7 

-10 

93 

7 

478 

10.9 

43 

J 

6.8 

-3 

90 

8 

475 

12.6 

44 

J 

7.0 

-35 

89 

9 

477 

11.2 

39 

J 




10 

453 

11.2 

33 

J 

7.5 

22 

181 

11 

451 

8.6 

45 

J 

7.4 

35 

164 

12 

472 

6.4 

76 

J 

7.5 

35 

164 

13 

500 

5.2 

62 

J 

7.3 

46 

136 

14 

500 

3.7 

56 

J 

8.0 

34 

152 

15 

479 

8.0 

78 

J 

7.8 

42 

126 

16 

480 

7.0 

83 

J 

8.4 

44 

131 

17 

476 

6.6 

154 

J 

8.1 

43 

157 

18 

470 

6.8 

231 

J 

7,3 

38 

161 

19 

487 

7.3 

228 

J 

6.7 

41 

151 

20 

483 

8.1 

102 

J 

6.5 

-41 

40 

21 

579 

18.4 

266 

J 

1 1.9 

12 

73 

22 

564 

21.3 

236 

J 

14.3 

38 

104 

23 

544 

16.0 

220 

J 

21.0 

38 

123 

24 

549 

18.4 

112 

J 

22.4 

36 

116 


3.0 

4.7 

-0.7 

1 

J 

555 

16.1 

140 

4 

3.2 

4.0 

-1.9 

2 

J 

548 

42.3 

120 

J 

2.2 

5.3 

-1 .2 

1 

J 

535 

25.2 

61 

J 

1.6 

5.6 

-1.8 

2 

J 

536 

14.8 

76 

J 

-0.9 

5.7 

-3.0 

2 

J 

540 

9.7 

45 

J 

-0.3 

5.8 

0.0 

3 

J 

531 

14.2 

35 

J 

0.0 

6.4 

0.5 

2 

J 

576 

11.2 

40 

J 

0.1 

5.5 

-3.2 

3 

J 

586 

7.4 

42 

J 






581 

11.2 

46 

J 

-6.2 

-0.2 

2.5 

3 

J 

591 

10.7 

85 

J 

-5.1 

1 .5 

3.7 

3 

J 

527 

4.3 

131 

J 

-5.7 

1.6 

4.2 

2 

J 

569 

4.2 

113 

J 

-3.6 

3.3 

5.4 

1 

J 

569 

3.8 

86 

J 

-5.9 

2.8 

4.7 

1 

J 

576 

3.7 

75 

J 

-3.3 

4.0 

5.4 

2 

J 





-3.9 

3.5 

6.4 

2 

J 





-5.4 

1.1 

5.9 

1 

J 





-5.4 

0.6 

4.8 

1 

J 





-4.2 

0.6 

4.7 

2 

J 





2.8 

3.3 

-2.0 

5 

J 





1.7 

4.6 

3.3 

11 

i 





-2.6 

5.9 

11.7 

5 

J 





-8.7 

7.0 

16.9 

6 

J 





-7.B 

9.3 

18.5 

4 

J 






22.3 58 

182 

-10.1 

-6.6 

14.8 

12 

J 

13.4 -33 

100 

-1.4 

9.4 

-2.1 

10 

J 

17.7 -21 

100 

-2.8 

17.0 

-0.8 

4 

J 

15.3 -4 

113 

-5.0 

11.6 

2.4 

e 

J 

14.4 14 

116 

-5.8 

10.8 

5.8 

5 

X 

14.3 -13 

103 

-3.1 

13.7 

-1.5 

2 

J 

13.3 -13 

98 

-1.8 

12.9 

-2.0 

1 

J 

11.5 -34 

69 

3.0 

8.0 

-5.3 

6 

J 

8.8 -22 

90 

0.0 

4.5 

-1.7 

7 

J 

6.6 4 

139 

-4.6 

4.0 

0.4 

3 

J 

5.7 1 

151 

-4.9 

2.7 

0.2 

1 

J 

5.6 22 

176 

-3.4 

C.1 

1.4 

4 

J 


6.2 

-18 

131 

-3.8 

4.7 

-0.7 

1 

X 

5.7 

0 

138 

-4.2 

3.5 

1 .2 

1 

X 

5.8 

5 

145 

-4.6 

2.9 

1.7 

1 

X 

5.5 

15 

153 

-4.5 

1.6 

2,1 

2 

X 

5.5 

1 

163 

-5.2 

1.4 

3.7 

1 

X 

5.6 

-3 

160 

-5.2 

1.9 

0.5 

1 

X 

5.5 

-3 

162 

-5.1 

1 .6 

0.5 

1 

X 


NAY 21# 1975 


141 


NAY 22# 1975 


142 


1 





5.2 

-3 

190 

-4.7 

-0.7 

-0.5 

2 

X 

2 





5.8 

-35 

200 

-2.4 

-0.2 

-2.0 

5 

X 

3 





6.2 

-13 

146 

-4.9 

3.6 

-0.3 

1 

X 

4 





6.4 

-17 

135 

-4.2 

4.6 

-0.6 

1 

X 

5 





6.3 

0 

134 

-4.4 

4.4 

1 .0 

1 

X 

6 













7 













8 













9 













10 













11 













12 













13 

559 

0.0 

0 

H 









14 

574 

0.0 

0 

H 









15 

535 

0.0 

0 

H 









16 

561 

0.0 

0 

H 









17 

580 

0.0 

0 

H 









18 

618 

0.0 

0 

H 









19 

622 

0.0 

0 

H 

7.3 

24 

123 

-3.2 

3.8 

4.0 

3 

X 

20 

632 

0.0 

0 

H 

6.5 

-15 

176 

-4.9 

0.8 

-1.1 

4 

X 

21 

620 

0.0 

0 

H 

6.4 

50 

177 

-3.0 

-1.2 

3.4 

4 

X 

22 

622 

0.0 

0 

H 

6.9 

5 

126 

-2.9 

3.5 

2.0 

5 

X 

23 

632 

0.0 

0 

H 

7.7 

-1 

124 

-4.1 

5.4 

2.3 

3 

X 

24 

622 

0.0 

0 

H 

8.0 

15 

129 

-4.7 

4.5 

4.2 

2 

X 


630 

0.0 

0 

H 

7.3 

20 

124 

-? . 9 

3.3 

3.4 

5 

X 

624 

0.0 

0 

H 

7.2 

57 

123 

-1.9 

0.8 

6.1 

3 

X 

627 

0.0 

0 

H 

5.9 

47 

149 

-2.5 

0.4 

3.5 

4 

X 

616 

0.0 

0 

H 

5.7 

25 

119 

-2.0 

3.0 

2.9 

3 

X 

648 

0.0 

0 

H 

5.1 

8 

147 

-2.6 

1 .6 

0.7 

4 

X 

647 

0.0 

0 

H 

5.5 

25 

66 

0.3 

4.3 

2.9 

2 

X 

663 

0.0 

0 

H 









663 

0.0 

0 

H 









651 

0.0 

0 

H 









645 

4.6 

246 

L 









644 

5.1 

232 

L 









625 

4.9 

221 

L 









626 

4.7 

209 

L 









607 

4.4 

188 

L 









598 

3.7 

173 

L 

5 .3 

6 

79 

0.9 

4.2 

2.1 

3 

X 

602 

3.1 

159 

L 

5.3 

16 

82 

0.6 

3.8 

2.8 

2 

X 

S80 

3.7 

174 

L 

4.8 

-3 

113 

-1.5 

3.3 

1.2 

3 

X 

572 

3.9 

168 

L 

4.8 

-20 

117 

-1.5 

3.3 

0.0 

3 

X 

586 

4,1 

180 

L 

4.8 

-8 

108 

-1.1 

3.3 

0.9 

3 

X 





4.6 

8 

111 

-1.3 

2.8 

1.8 

3 

X 


NAY 23# 1975 


143 


NAY 24# 1975 


144 


5.1 

38 

77 

0.8 

2.1 

3.8 

3 

X 

5.0 

55 

93 

-0.1 

1.0 

4.0 

3 

X 

4.9 

48 

148 

-2.4 

0.5 

3.4 

3 

X 

5.3 

50 

152 

-2.7 

0.4 

3.9 

4 

X 


5 

561 

0.0 

0 

H 

6 

569 

0.0 

0 

H 

7 

564 

0.0 

0 

H 

8 

543 

0.0 

0 

H 

9 

539 

0.0 

0 

H 

10 

549 

0.0 

0 

H 

11 

547 

3.9 

130 

L 

12 

539 

4.4 

132 

L 

13 

545 

4.1 

122 

L 

14 

531 

3.8 

133 

L 

15 

529 

4.9 

135 

L 

16 

518 

4.6 

119 

L 

17 

521 

4.3 

113 

L 

18 

522 

0.0 

0 

H 

19 

522 

0.0 

0 

H 

20 

542 

4.8 

147 

L 

21 

5.27 

4.3 

130 

L 

22 

530 

4.1 

124 

L 

23 

527 

4.4 

132 

L 

24 

529 

4.5 

128 

L 


526 

4.5 

128 

L 

516 

5.0 

111 

L 

507 

4.1 

127 

L 

491 

4.1 

102 

L 

481 

3.1 

79 

L 

466 

3.9 

83 

L 

492 

4.4 

69 

L 

477 

5.4 

97 

L 

483 

6.0 

80 

L 

472 

6.2 

87 

L 

484 

5.7 

88 

L 

471 

0.0 

0 

H 

464 

0.0 

0 

H 


466 

5.2 

73 

L 

463 

4.5 

72 

L 

467 

4.3 

69 

L 

457 

4.4 

73 

L 

450 

5.1 

71 

L 


3.7 

3 

130 

-2.1 

4.0 

-9 

103 

-0.8 

4.1 

4 

117 

-1.7 

3.8 

-15 

136 

-2.4 

3.3 

-8 

182 

-2.3 

3.8 

-25 

196 

-2.7 

3.5 

-24 

182 

-2.4 


2.4 0.8 2 X 

3.5 0.5 2 X 

3.0 1.4 2 X 

2.5 0.0 2 X 

0.0 -0.3 3 X 

-0.1 -1.5 2 X 

0.3 -1.0 3 X 


11* 


vu och nnn ns av b esc gse exes* bygsh oigsh sg 
1000 SC HAGN LAI ION 


l*f 

SC 


05/25/75 - 01/01/75 

VEt t>EN IMP/ PL5 AV 0 GSE GSt BXGSH 0YGSH 01GSH SO IHf 
1000 SC HAG* LAI LON SC 


HAY 25# 1975 


145 


HAY 26# 1975 


146 


1 

443 

6.9 

82 

L 

3.6 -20 

157 

-2.9 

1.5 

-0.6 

1 

X 

437 

8.2 

9 

L 

10.2 

-51 

108 

-1.9 

8.3 

-5.2 

2 

X 

2 

446 

6.4 

75 

L 

3.9 -17 

157 

-3.1 

1.7 

-0.6 

2 

X 

440 

6.8 

20 

L 

10.3 

-65 

117 

-1.9 

6.4 

-7.4 

2 

X 

3 

443 

6.4 

75 

L 

3.6 -26 

141 

-1,6 

1.5 

-0.6 

3 

X 

432 

3.4 

23 

L 

11,5 

-42 

113 

-3,3 

9.7 

-5.0 

1 

i 

4 

466 

7.5 

62 

L 

4.2 10 

62 

1.8 

3,1 

1,5 

2 

t 

426 

3.2 

20 

L 

12.1 

-36 

107 

-2.9 

10.8 

-4.6 

1 

X 

5 

449 

6,8 

59 

L 

4.1 24 

79 

0.3 

1,6 

1.1 

4 

X 

426 

3.7 

21 

L 

12. D 

-35 

103 

-2,2 

10.6 

-5.1 

1 

X 

6 

436 

7.4 

63 

L 

4.0 -18 

97 

-0.3 

2.6 

-0.4 

3 

J 

426 

4.5 

24 

L 

11.5 

-2? 

115 

-4.1 

9.7 

-3.7 

3 

X 

7 

437 

8.0 

71 

L 

3.3 18 

141 

-1.5 

1,1 

0.7 

3 

J 

427 

5.0 

39 

L 

10.6 

-19 

118 

-4.7 

9.1 

-2.6 

1 

1 

j 

8 

433 

8,0 

75 

L 

4.1 36 

156 

-2.5 

1.0 

2,1 

2 

J 

418 

5.5 

47 

L 

10.3 

-15 

117 

-4.5 

6.9 

-2.2 

J 

9 

449 

7.9 

72 

L 

4.7 -14 

63 

1.8 

3.5 

-1.0 

2 

J 

415 

6.7 

55 

L 

9.7 

-14 

124 

-5,1 

7.6 

-2.3 

2 

i 

10 

444 

7.2 

68 

L 

4.9 26 

97 

-0,4 

3.Q 

1.5 

4 

J 

421 

7.3 

58 

L 

9.6 

-10 

121 

-4,7 

7.8 

-1.8 

3 

J 

11 

447 

8,7 

66 

L 

4,6 2 

68 

0.1 

4.0 

-0.0 

Z 

J 

424 

9.4 

53 

L 

9.7 

-3 

112 

-3.4 

8.3 

-0.8 

4 

i 

12 

445 

£.3 

65 

L 

4.7 13 

its 

-1,6 

3.5 

0.8 

l 

J 

422 

9.9 

50 

L 

9.6 

14 

116 

-3.7 

7.8 

1.9 

4 

i 

13 

432 

8.2 

74 

L 

5.5 -27 

148 

-3.4 

2.1 

-2.0 

3 

4 

420 

10.8 

67 

L 

9.2 

22 

120 

-4,1 

7.1 

3.2 

3 

j 

14 

427 

8.6 

69 

L 

5.1 7 

136 

-3.1 

3.0 

0.6 

3 

s 

421 

12.7 

63 

L 

9.1 

15 

144 

-5.8 

4.2 

2.0 

5 

J 

15 

643 

9.1 

53 

L 

5.7 -11 

100 

-0,9 

4,9 

-0,7 

3 

J 

*11 

13.4 

61 

L 

9.0 

16 

162 

-7.3 

2.3 

2.3 

4 

J 

16 

436 

9.6 

35 

L 

6.0 -12 

to? 

-1.6 

5.3 

-0.6 

2 

J 

416 

14.7 

61 

L 

8.8 

22 

162 

-7.1 

1.9 

3.2 

4 

j 

17 

444 

14.2 

30 

L 

5.3 -48 

88 

0.1 

3.7 

-2.9 

3 

4 

407 

15.1 

58 

L 

9.5 

34 

170 

-7.1 

0.4 

5.1 

4 

j 

18 

442 

7.7 

26 

L 

7.2 -61 

10 

3,3 

2.0 

-5.7 

2 

i 

410 

17.5 

51 

L 

9.9 

43 

180 

-6.8 

-US 

6.1 

3 

j 

19 

452 

4.6 

23 

L 

8.0 -60 

342 

3.8 

0.9 

-7.0 

1 

4 

402 

16.4 

47 

L 

11.3 

32 

184 

-9.2 

-2.2 

5.4 

3 

i 

20 

456 

6.2 

21 

L 

8,4 -63 

16 

3.6 

3.4 

-6.6 

1 

/ 

386 

12.1 

40 

L 

11.6 

28 

166 

-9.6 

0.5 

5.9 

2 

i 

21 

455 

5.4 

19 

t 

8,5 -67 

4 

3.3 

3.0 

-7,1 

1 

J 

391 

14, G 

41 

L 

10.7 

28 

159 

-8.4 

1.3 

5.6 

3 

4 

22 

447 

4.8 

11 

L 

9,6 -?5 

52 

1.5 

5.1 

-7.6 

2 

X 

389 

14.9 

43 

L 

9.6 

7 

149 

-7.6 

3.8 

2.8 

3 

J 

23 

445 

4.6 

11 

L 

10.0 -65 

90 

0.0 

7.4 

-6.7 

1 

X 

389 

16.3 

39 

L 

8.8 

30 

137 

-5.4 

3.0 

5.8 

2 

i 

24 

442 

4.1 

10 

L 

10.4 -74 

80 

0,5 

6.3 

-8.1 

1 

X 

389 

16.7 

41 

4 

8.6 

32 

146 

-5.6 

2.0 

5.3 

3 

4 


HAY 27# 1975 


14? 


NAY 28# 1975 


148 


1 

384 

15.7 

43 

L 

8.4 

52 

187 

-5.1 

-2.8 

5.9 

2 

J 

2 

397 

11.7 

61 

L 

9.5 

40 

140 

-4.e 

2,1 

6#2 

5 

J 

3 

398 

19,2 

113 

L 

5.5 

53 

188 

-2*4 

-U2 

3.1 

4 

4 

4 

395 

22.0 

122 

L 

5.7 

2 

211 

-2.9 

-1.7 

-0.3 

5 

i 

5 

419 

20.9 

152 

L 

7.0 

-22 

52 

1.4 

1.9 

-0*6 

7 

i 

6 

430 

15.6 

156 

L 

10.2 

26 

126 

-4.2 

5,2 

4.2 

7 

4 

7 

445 

21.9 

116 

L 

9.8 

35 

161 

-6.4 

1 .8 

5.0 

6 

4 

B 

471 

32.1 

62 

L 

5.4 

2 

224 

-3.0 

-2.9 

-0.0 

4 

4 

9 

475 

35.2 

40 

L 

5.4 

8 

210 

-4.5 

-2.6 

0.7 

2 

4 

10 

467 

41.9 

41 

L 

3.5 

35 

171 

-1.6 

0.3 

1.1 

3 

4 

11 

464 

40.7 

45 

L 

2.1 

18 

108 

-0,4 

1 .2 

0.4 

2 

4 

12 

4S2 

33.6 

3V 

L 

3.Z 

24 

209 

-1.9 

-1*1 

1.0 

2 

4 

13 

451 

19.2 

59 

L 

4,4 

-9 

218 

-2.7 

-2.1 

-Q.5 

3 

4 

14 

425 

11.0 

7B 

L 

5.2 

-8 

144 

-2.6 

1.9 

-0.4 

4 

4 

15 

419 

10.2 

72 

C 

5.8 

25 

103 

-1.1 

4.7 

2.5 

2 

4 

16 

413 

9.3 

64 

L 

5,3 

-19 

149 

-2.3 

1.5 

-0.7 

5 

J 

17 

420 

7.1 

56 

l 

5.7 

2 

271 

0.1 

-5.5 

-0.7 

2 

4 

18 

414 

5.9 

63 

L 

6.1 

16 

276 

0.6 

-5.8 

0.3 

2 

J 

19 

420 

9.9 

62 

L 

4,9 

18 

270 

0.0 

-4.8 

0.2 

2 

J 

20 

421 

12.0 

58 

L 

4.5 

-12 

285 

1.0 

-3.2 

-2.0 

2 

J 

21 

415 

11.6 

60 

L 

3,0 

2 

320 

1.6 

-1.3 

-Q.4 

2 

4 

22 

415 

12.5 

49 

L 

1,8 

7 

37 

0.9 

0.6 

0.4 

1 

J 

23 

407 

14.0 

36 

L 

2.1 

-62 

65 

0.1 

0.3 

-0.3 

2 

4 

24 

414 

16.3 

34 

L 

3.4 

17 

24 

0.3 

0.1 

0.2 

4 

J 


411 

11.9 

57 

t. 

4,9 

23 

354 

4.4 

-1.1 

1.6 

2 

J 

415 

1U9 

57 

L 

4.2 

-2 

105 

2.0 

-2.7 

-1.0 

2 

4 

401 

8.8 

56 

L 

4.1 

-18 

319 

2,8 

-2.0 

-1.8 

2 

4 

390 

4.9 

64 

L 

6.0 

‘10 

333 

5.2 

-2.B 

0.4 

1 

3 

388 

4.4 

69 

L 

S .4 

6 

325 

4.3 

-3.1 

0.1 

1 

J 

405 

3.4 

78 

L 

4.6 

22 

339 

3,6 

-1.6 

1.4 

2 

4 

411 

3.2 

B5 

L 

4.8 

47 

320 

2.4 

-2.2 

3.2 

1 

i 

406 

3,3 

96 

L 

5.D 

14 

351 

4,6 

-0.7 

1.2 

2 

4 

42? 

2.5 

97 

L 

4,6 

-8 

352 

4,4 

-0.6 

-0.6 

1 

3 

422 

3.2 

110 

L 

5.9 

5 

354 

5.1 

-0.5 

0.4 

3 

i 

428 

2.6 

108 

L 

5,9 

-1 

357 

5.7 

-0.3 

-0.1 

2 

J 

420 

3.1 

95 

L 

6.0 

2 

352 

5.8 

-Q.B 

0.2 

1 

J 

422 

4,6 

86 

L 

6.6 

7 

335 

5,8 

-2.2 

0.9 

2 

J 

453 

3.9 

90 

L 

7.2 

20 

345 

6.4 

-1.7 

2.4 

1 

J 

440 

4.7 

93 

L 

6.5 

18 

343 

5,2 

-1.7 

1.7 

3 

4 

433 

5.6 

86 

L 

5.6 

-7 

317 

3.3 

-3.0 

-0.9 

3 

4 

433 

6.3 

79 

L 

5.0 

30 

352 

4.1 

-1.0 

2.3 

2 

4 

428 

6.0 

82 

L 

4.4 

-3 

290 

1.1 

-3.0 

-0.9 

3 

4 

420 

6.5 

93 

L 

3.6 

10 

m 

2*5 

-1.4 

0.1 

2 

4 

414 

5.3 

72 

L 

4.9 

11 

356 

4.6 

-0.6 

Q.B 

2 

4 

415 

5.1 

66 

L 

5.0 

30 

341 

3.8 

-2.0 

1.7 

2 

J 

414 

5.2 

70 

L 

4.6 

22 

346 

3,5 

-1.4 

1 .1 

2 

4 

411 

5.2 

66 

L 

4.6 

26 

337 

3.6 

-2.2 

1.4 

1 

4 

415 

5.3 

67 

L 

4.6 

16 

347 

4.0 

-1.3 

0.8 

2 

S 


HAY 29# 1975 


149 


HAY 3Q# 1975 


150 


t 

431 

5.8 

61 

L 

4-7 -44 

254 

-0.7 

-1.4 

-2.9 

4 

4 

2 

411 

6.2 

52 

L 

4,8 0 

302 

2.0 

-2.9 

-1.0 

3 

J 

3 

424 

5.6 

69 

L 

4.9 -23 

2B3 

0.9 

-3.3 

-2.7 

2 

J 

4 

410 

5.5 

70 

L 

4.8 -8 

307 

2,7 

-3,4 

-1 .4 

1 

4 

5 

4Q7 

5.2 

66 

L 

4.6 8 

314 

3,0 

-3.2 

0.1 

2 

4 

6 

408 

6.5 

69 

L 

4.8 -11 

320 

3,2 

-2.6 

-1.1 

2 

4 

7 

425 

8.1 

36 

L 

6.2 -74 

339 

1.1 

-0*1 

“4.1 

5 

i 

8 

437 

10.2 

33 

L 

7.0 -23 

103 

-1.3 

5.8 

-2.4 

3 

4 

9 

426 

9.7 

38 

i 

8.0 -29 

76 

1.5 

6,1 

-3.6 

3 

J 

10 

431 

12.3 

51 

L 

7.8 -1 

334 

5.9 

-2.9 

0.0 

4 

J 

11 

405 

13,3 

35 

L 

8.1 41 

24 

5.2 

2,6 

4,8 

3 

4 

12 

396 

9.2 

32 

L 

8.3 43 

355 

6.0 

-0.2 

5.6 

2 

4 

13 

410 

10.3 

55 

L 

8.1 35 

324 

4.6 

-3.4 

4.2 

4 

4 

14 

445 

9.1 

122 

L 

6.4 33 

311 

3.2 

-3.7 

3,2 

3 

4 

15 

442 

B.7 

128 

L 

5.8 -11 

286 

1.2 

-4.3 

-1.1 

4 

4 

16 

455 

6.8 

122 

L 

6,5 -23 

290 

1.7 

-4.5 

-2.5 

4 

J 

17 

469 

6.3 

108 

L 

5.6 -48 

268 

-O.t 

-2.9 

-4,4 

2 

J 

18 

*76 

6.5 

139 

t 

5.1 -11 

302 

2.3 

-3,4 

-1.7 

2 

J 

19 

502 

7.4 

127 

t 

4.9 -20 

230 

-2.0 

-2.0 

-1.7 

4 

J 

20 

498 

7.0 

1 07 

L 

5.0 -37 

251 

-0.9 

-1.8 

-2.7 

4 

4 

21 

485 

6.5 

105 

L 

4.9 -7 

318 

2.6 

-2.0 

-1.2 

4 

4 

22 

478 

5.3 

96 

L 

5.6 25 

330 

4.2 

-3.2 

1.2 

2 

4 

23 

474 

5.3 

95 

L 

4.9 21 

325 

3.6 

-2.9 

0.7 

1 

4 

24 

473 

5.3 

106 

t 

4.4 -1 

331 

3.7 

-1.8 

-0,8 

1 

4 


493 

4.9 

99 

L 

4,8 

14 

336 

4.2 

-2*2 

0.4 

1 

J 

494 

4.5 

75 

L 

5.1 

10 

S51 

5.0 

-1.0 

0.6 

1 

4 

496 

4.8 

75 

L 

5.1 

13 

348 

4.9 

-1.3 

0.8 

0 

4 

479 

4.8 

95 

L 

4.2 

3 

346 

4.0 

-1.0 

-0.0 

1 

J 

486 

4.4 

96 

L 

4.8 

-35 

229 

-2.5 

-2.4 

-3.1 

1 

4 

478 

3.7 

89 

L 

4.9 

-26 

220 

-3.2 

-2.5 

-2.4 

1 

4 

474 

3.5 

91 

L 

4.5 

-16 

232 

-2.5 

-3.1 

-1.4 

* 

4 

470 

3.9 

80 

L 

3.5 

-46 

314 

1.4 

-1 .S 

-2.1 

2 

J 

452 

4.4 

63 

L 

3.4 

-30 

349 

2.5 

-0.5 

-1.5 

2 

4 

445 

S.O 

64 

L 

3.8 

-1 

338 

3.2 

-1.3 

-0.0 

1 

J 

439 

5.3 

65 

L 

3.9 

-5 

278 

0.5 

-3,7 

-0.1 

1 

3 

437 

6,2 

64 

L 

3.4 

-14 

303 

1.7 

-2.6 

-0.6 

1 

J 

439 

6.4 

S7 

L 

3.3 

-29 

258 

-0.5 

-2.5 

-1.3 

2 

J 

433 

8,0 

64 

L 

2,8 

-40 

301 

0.8 

-1.3 

-1.3 

2 

J 

428 

7.6 

67 

L 

3.5 

9 

329 

2.5 

-1.5 

0.5 

2 

4 





2.9 

8 

337 

2.0 

-G.9 

0.2 

2 

4 

422 

5.3 

67 

L 

3*6 

28 

350 

3.0 

-G*7 

1.5 

1 

4 

454 

3.9 

87 

L 

4.5 

9 

10 

4,4 

0.6 

0.8 

1 

4 

429 

3.7 

81 


4.7 

15 

354 

4.3 

-0,8 

1.0 

1 

4 

424 

3.4 

84 

L 

4.6 

24 

313 

2.4 

-3,0 

0.7 

2 

J 

414 

4.5 

72 

L 

3.9 

23 

293 

1.4 

-3.5 

0.3 

1 

4 

408 

4.3 

69 

L 

4,0 

3 

303 

2.1 

-3.1 

-0.9 

1 

J 

409 

4.1 

70 

L 

3.3 

-12 

300 

1.4 

-2.1 

-1.5 

2 

4 

412 

4.1 

71 

L 

2.8 

-14 

337 

2.0 

-Q.6 

-0.7 

2 

J 


HAY 11# 1975 


151 


JUN. 1# 197S 


152 


1 

413 

3.9 

62 

L 

3.8 

-8 

328 

3.1 

-1,6 

-1.1 

Z 

*09 

S.O 

70 

L 

3.3 

7 

331 

2.9 

-1.6 

-0.1 

3 

404 

4.6 

60 

L 

3.8 

10 

343 

3.4 

-1.1 

0.3 

4 

401 

4.5 

59 

L 

4*0 

10 

349 

3.9 

-0.9 

0.5 

5 

397 

5.1 

56 

L 

3.7 

21 

345 

3.2 

-1.1 

1.1 

6 

403 

4,9 

48 

L 

4.2 

13 

334 

3.7 

-1.9 

0.7 

7 

491 

4.8 

47 

L 

4.6 

10 

334 

4.1 

-2.0 

0.7 

B 

397 

4.5 

40 

L 

4.9 

22 

342 

4*3 

-1.4 

1 .8 

9 

397 

4,6 

38 

L 

5.0 

22 

345 

4.5 

-U1 

1.9 

10 

397 

4.9 

41 

L 

5.0 

20 

348 

4*5 

-0,9 

1.8 

11 

393 

6,1 

56 

L 

4.4 

19 

354 

4.0 

-0.3 

1.4 

12 

394 

7.6 

61 

L 

4.0 

20 

313 

2.2 

-2.2 

1.3 

13 

398 

7.9 

50 

L 

3.9 

-9 

219 

-2.8 

-2.3 

-0.5 

H 

392 

7.4 

49 

L 

3.3 

-27 

197 

-2.6 

-□.a 

-1.4 

15 

387 

6.0 

37 

L 

3.7 

-1 4 

194 

-3.3 

-0.8 

-0.8 

16 

386 

6.0 

*0 

L 

3.6 

-3 

196 

-3.3 

-0.9 

-0.3 

17 

386 

6.3 

43 

L 

3.2 

9 

194 

-2.9 

-0.8 

0.4 

18 

386 

6.7 

42 

L 

3.2 

1 

188 

-2.8 

-0.4 

-0.1 

19 

363 

6.2 

51 

i 

2.5 

2 

175 

-2.4 

0.2 

0.1 

20 

379 

6.3 

44 

t 

2.8 

-33 

209 

-1.8 

-0.6 

-3.5 

21 

372 

6.8 

49 

L 

2,4 

-33 

231 

-1.1 

-1,0 

-1.5 

22 

365 

7.1 

44 

L 

2.8 

6 

252 

-0.6 

-1.7 

-0.4 

23 

374 

5.7 

26 

L 

4.3 

-25 

198 

-3.6 

-0.5 

-2.1 

24 

379 

6.0 

46 

L 

3.6 

-13 

254 

-0.8 

-2.3 

-1 .6 


1 

4 

381 

5.5 

36 

L 

3.5 -27 

245 

-1.3 

-2,1 

-2.3 

1 

4 

5 

4 

374 

5.8 

44 

L 

3.0 -21 

283 

0.5 

-1.8 

-1.5 

2 

1 

1 

4 

37B 

5.9 

37 

L 

3.5 -20 

222 

-1.7 

*1*3 

-1.3 

3 

4 

D 

4 

371 

6.5 

36 

L 

3.6 -16 

257 

-0.8 

-3.0 

-f .6 

1 

4 

1 

4 

373 

7.1 

43 

L 

2.9 -33 

222 

-1.6 

”1.3 

-1*6 

1 

4 

1 

4 

373 

7.4 

39 

L 

3.4 -18 

213 

-2.5 

-1.5 

-1.1 

1 

4 

1 

4 

365 

7.4 

41 

L 

2.9 4 

218 

-1.8 

-1.4 

0.1 

2 

4 

1 

4 

364 

8.2 

45 

L 

3.1 -30 

251 

-1.6 

-2.0 

-1.4 

1 

4 

1 

4 

367 

8.2 

40 

L 

3.5 -25 

221 

-2.1 

-1*8 

-1.2 

2 

J 

1 

4 

369 

9.5 

35 

L 

4.7 -22 

237 

-2*2 

-3.5 

-1.4 

2 

J 

1 

4 

376 

15.4 

46 

L 

6.6 -24 

208 

-5.2 

*2.9 

-2.4 

2 

J 

2 

4 

376 

18.8 

65 

t 

6.4 -30 

255 

-O.V 

-3.4 

-1.7 

5 

i 

1 

4 

376 

19.3 

85 

l 

7.6 -29 

296 

2,4 

-5.1 

-2.7 

4 

4 

1 

J 

376 

18.9 

64 

L 

9.6 -7 

305 

4.7 

-6*8 

-0.8 

5 

4 

1 

4 

383 

23.6 

48 

L 

1U1 -9 

302 

5.4 

-8.6 

-1.8 

4 

J 

1 

4 

398 

50.0 

34 

L 

12.0 -19 

281 

2.0 

-10.3 


4. 

J 

1 

4 

407 

46.8 

65 

L 







2 

4 

416 

47,5 

60 

L 








1 

4 

424 

55.8 

77 

L 








1 

4 

490 

19.2 

209 

L 








t 

J 

532 

17.5 

389 

U 








2 

J 

540 

17.3 

451 

L 








1 

J 

546 

16.9 

422 

L 








2 

J 

591 

14.1 

387 

L 










06/02/75 - 08/09/75 


IMP/ 

PLS 

AV B GSE G S E BXG5N BYGSH BZGSR 

SG INF 

VEL DEN TEHP/ 

PLS 

AV B GSE GSE BKGSH 

BYGSH BIGSF) SG INF 

1000 

SC 

NAGN LAI LON 

sc 

1000 

SC 

HAGN LAT LON 

SC 



JUN. 2* 1975 

153 



JUN. 3r 1975 

154 


1 

604 

12.9 

346 

L 

2 

605 

11.7 

317 

L 

3 

640 

10.2 

327 

L 

4 

645 

V.2 

291 

L 

5 

642 

8.7 

323 

tr 

6 

625 

8.9 

339 

L 

7 

623 

7.4 

268 

L 

6 

639 

6.7 

267 

L 

9 

653 

6.1 

228 

L 

10 

637 

6.2 

216 

L 

11 

639 

5.3 

221 

L 

12 

660 

5.2 

213 

L 

13 

651 

5.3 

202 

L 


n 

15 

16 
1 ? 
18 


19 

4.9 

-7 

323 

3.0 

-2.0 

-1.0 

3 

20 

4.7 

-2 

321 

3.1 

-2.4 

-0.8 

3 

21 

4.4 

-3 

277 

0.4 

-2.9 

-1.1 

3 

22 

4.4 

3 

276 

0.2 

-2.2 

-0.7 

4 

23 

4.6 

10 

28 

3.2 

1.4 

1.1 

3 

24 

4.2 

2 

317 

2.4 

-2.1 

-0.6 

3 


4.2 

18 

286 

1.0 

-3.7 

0.1 

2 

X 

4.2 

15 

344 

3.2 

-1.1 

0.6 

3 

X 

4.6 

10 

342 

4.0 

-1 e 4 

0.4 

2 

X 

5.3 

21 

357 

4.6 

-0.5 

1.6 

2 

X 

5.0 

10 

358 

4.1 

-0.3 

0.7 

3 

X 


X 

621 

0.0 

0 

H 

3.9 

-25 

285 

0.7 

-2.1 

-1.7 

3 

X 

X 

629 

0.0 

0 

H 

5.0 

18 

321 

2.6 

-2.4 

0.4 

4 

X 

X 

638 

0.0 

0 

H 

4.7 

5 

328 

2.9 

-1.8 

-0.3 

3 

X 

X 

636 

0.0 

0 

H 

4.0 

2 

347 

3.6 

-0.9 

-0.2 

1 

X 

X 

625 

0.0 

0 

H 

4.2 

1 

338 

3.6 

-1.4 

-0.4 

2 

X 

X 

618 

0.0 

0 

H 

3.9 

-30 

343 

2.7 

-0.2 

-1.9 

2 

X 


JUN. 4# 1975 


155 


JUN . 5 f 1975 


156 


1 

622 

0.0 

0 

H 

3.8 

-9 

1 

3.6 

0.2 

-0.4 

1 

X 

538 

4.1 

141 

L 

2 

597 

0.0 

0 

H 

4.5 

-28 

318 

2.6 

-1 .8 

-2.5 

2 

X 

555 

0.0 

0 

H 

3 

610 

2.9 

118 

L 

5.0 

5 

6 

4.2 

0.3 

0.4 

3 

X 

526 

5.1 

137 

L 

4 

611 

2.7 

144 

L 

5.6 

18 

347 

4.5 

-1 .3 

1 .3 

3 

X 

519 

4.8 

123 

L 

5 

629 

3.8 

166 

L 









532 

4.9 

135 

L 

6 

637 

0.0 

0 

H 













7 

636 

4.0 

197 

L 













8 

656 

4.1 

186 

L 









568 

0.0 

0 

H 

9 

624 

4.3 

181 

L 









554 

0.0 

0 

H 

10 

632 

3.9 

168 

L 









545 

5.5 

160 

L 

11 

636 

0.0 

0 

H 









557 

5.1 

163 

L 

12 

587 

3.7 

155 

L 









573 

4.5 

188 

L 

13 

570 

3.7 

154 

L 









S65 

5.0 

178 

L 

14 

580 

4.4 

152 

L 









545 

4.7 

147 

L 

15 

607 

0.0 

0 

H 









537 

4.5 

110 

L 

16 

595 

4.1 

148 

L 









539 

4.2 

118 

L 

17 

571 

3.8 

160 

L 









560 

5.3 

166 

L 

18 

548 

3.6 

157 

L 









559 

4.7 

118 

L 

19 

532 

3.8 

149 

L 

5.0 

-1 

19 

4.2 

1.5 

0.2 

2 

X 

552 

5.3 

143 

L 

20 

523 

3.6 

159 

L 

4.8 

-2 

333 

3.9 

-1.9 

-0.7 

2 

X 

532 

5.3 

134 

L 

21 

538 

3.5 

163 

L 

4.8 

-3 

291 

1.4 

-3.5 

-1 .3 

3 

X 

539 

4.8 

139 

L 

22 

524 

3.8 

167 

L 

5.0 

4 

307 

2.2 

-2.9 

-0.7 

3 

X 

545 

5.0 

157 

L 

23 

529 

4.2 

136 

L 

5.3 

22 

313 

2.1 

-2.6 

0.5 

4 

X 

535 

5.4 

162 

L 

24 

524 

4.3 

140 

L 

5.2 

-12 

311 

2.6 

-2.6 

-1.8 

3 

X 

549 

3.8 

126 

L 


5.2 -23 

293 

1.6 

4.4 -'5 

302 

1 .6 

4.4 -18 

4 

2.6 

5.0 -5 

348 

4.3 


-2.9 -2.7 3 X 

-2.2 -1.4 3 X 

0.4 -0.7 4 X 

-0.8 -0.6 2 X 


JUN. 6t 1975 


157 


JUN. 7, 1975 


158 


1 

539 

3.6 

131 

L 




506 

4.7 

75 

J 









2 

534 

4.6 

114 

L 




509 

4.6 

67 

J 









3 

537 

5.1 

128 

L 

4.3 -19 281 

0.7 -3.3 -2.1 

2 X 

513 

3.9 

72 

J 









4 

529 

5.5 

125 

L 




512 

4.7 

69 

J 

2.8 

0 

230 

-1.7 

-2.0 

-0.3 

1 

J 

5 

530 

5.7 

125 

L 




503 

5.1 

68 

J 

3.4 

21 

230 

-1.7 

-2.1 

0.8 

2 

J 

6 

533 

6.3 

127 

L 




496 

5.5 

65 

J 

4.0 

-14 

235 

-2.0 

-2.8 

-1 .0 

2 

J 

7 

523 

6.9 

125 

L 




492 

5.9 

78 

J 

2.8 

-21 

241 

-1.0 

-1.9 

-0.8 

2 

J 

8 

527 

5.9 

128 

L 




482 

6.1 

78 

J 

4.0 

-53 

288 

0.7 

-2.2 

-2.8 

2 

J 

9 

550 

6.3 

115 

L 




475 

6.3 

118 

J 

5.0 

-16 

5 

4.0 

0.3 

-1.2 

3 

J 

10 

552 

0.0 

0 

K 




475 

7.2 

99 

J 

4.3 

30 

353 

2.4 

-0.2 

1.4 

3 

J 

11 

563 

4.2 

162 

L 




479 

8.3 

107 

J 

5.1 

-28 

23 

3.9 

1.4 

-2.5 

2 

J 

12 

555 

5.9 

175 

J 




474 

7.6 

104 

J 

4.6 

26 

0 

3.5 

0.2 

1.7 

2 

J 

13 

553 

3.8 

144 

J 




460 

5.7 

60 

J 

4.9 

23 

337 

3.B 

-1.4 

1.9 

2 

J 

14 

571 

4.0 

135 

J 




458 

5.7 

58 

J 

4.7 

11 

332 

3.6 

-1.8 

0.9 

2 

J 

15 

561 

3.8 

132 

J 




451 

5.0 

54 

J 

4.5 

6 

342 

4.0 

-1.3 

0.4 

1 

J 

16 

545 

4.2 

112 

J 




461 

6.2 

75 

J 

4.0 

7 

340 

3.1 

-1.1 

0.4 

2 

J 

17 

531 

4.7 

1H 

J 




466 

6.3 

64 

J 

3.8 

18 

26 

2.9 

1.3 

1.2 

2 

J 

18 

537 

4.4 

102 

J 




460 

6.2 

61 

J 

4.0 

7 

25 

3.4 

1 .5 

0.7 

1 

J 

19 

530 

4.2 

116 

J 




459 

6.2 

62 

J 

4.0 

-1 

340 

3.2 

-1.2 

-0.3 

2 

J 

20 

517 

4.1 

106 

J 




459 

6.5 

64 

J 

4.2 

19 

324 

2.7 

-2.1 

0.6 

2 

J 

21 

528 

4.2 

118 

J 




462 

6.8 

73 

J 

3.9 

-18 

298 

1.4 

-2.3 

-1.7 

2 

J 

22 

531 

4.5 

96 

J 




449 

6.5 

77 

J 

3.4 

-9 

341 

2.5 

-0.7 

-0.7 

2 

J 

23 

514 

4.8 

86 

J 




441 

6.5 

B2 

J 

3.9 

27 

13 

3.2 

0.1 

1.8 

1 

J 

24 

502 

4.4 

73 

J 




447 

6.9 

67 

J 

4.1 

23 

40 

2.7 

1.7 

2.1 

1 

J 


JUN. 8# 1975 


159 


JUN. 9/ 1975 


160 


1 

443 

7.0 

84 

J 

4.3 

18 

347 

3.7 

-1.2 

0.9 

1 

J 

395 

6.4 

42 

J 

3.7 

26 

315 

2.0 

-2.3 

0.8 

2 

J 

2 

440 

6.6 

77 

J 

4.3 

24 

328 

2.9 

-2.1 

1.0 

2 

J 

396 

7.1 

42 

J 

3.2 

-33 

311 

1.4 

-1.2 

-1.7 

2 

J 

3 

438 

6.5 

87 

J 

4.0 

-13 

328 

2.9 

-1.6 

-1.1 

2 

J 

399 

7.5 

32 

J 

4.5 

-33 

289 

1.1 

-2.8 

-2.8 

2 

J 

4 

433 

6.9 

97 

J 

4.4 

21 

347 

3.8 

-1 .1 

1.3 

1 

J 

393 

7.9 

40 

J 

4.1 

-12 

309 

2.4 

-2.8 

-1 .2 

1 

J 

5 

446 

6.9 

64 

% J 

4.5 

32 

307 

2.0 

-2.9 

1.8 

2 

J 

382 

7.5 

48 

J 

4.2 

13 

339 

3.3 

-1.4 

0.7 

2 

J 

6 

433 

6.3 

62 

J 

4.5 

1 

313 

2.5 

-2.7 

-0.0 

2 

J 

376 

6.9 

29 

J 

4.2 

0 

347 

4.0 

-0.9 

-0.0 

1 

J 

7 

447 

6.1 

61 

J 

4.1 

-3 

293 

1.1 

-2.5 

-0.1 

3 

J 

375 

6.6 

37 

J 

3.9 

-21 

344 

3.3 

-1.0 

-1.3 

1 

J 

8 

450 

5.6 

51 

J 

3.6 

12 

268 

0.7 

-2.2 

0.6 

3 

J 

382 

7.3 

31 

J 

3.8 

-16 

336 

2.3 

-1 .0 

-0.6 

3 

.1 

9 

441 

5.5 

68 

J 

3.5 

-22 

327 

2.3 

-1.6 

-1 .0 

2 

J 

397 

6.4 

28 

J 

4.3 

0 

249 

-1.1 

-2.9 

0.3 

3 

J 

10 

439 

5,.Q 

59 

J 

3.5 

20 

311 

1.6 

-2.0 

1.2 

2 

J 

376 

9.2 

27 

J 

4.4 

-27 

312 

2.4 

-2.9 

-1.6 

1 

J 

11 

440 

4.9 

54 

J 

3.7 

-17 

302 

1.6 

-2.7 

-0.6 

2 

J 

372 

9.5 

28 

J 

2.7 

4 

1 

2.1 

0.0 

0.1 

2 

J 

12 

432 

4.6 

59 

J 

3.7 

-10 

306 

1.9 

-2.7 

-0.3 

2 

J 

368 

9.3 

24 

J 

3.6 

-28 

346 

2.5 

-0.8 

-1 .3 

2 

J 

13 

438 

4.9 

38 

J 

3.8 

-15 

285 

0.8 

-3.3 

-0.6 

2 

J 

366 

8.3 

31 

J 

3.6 

-4 

325 

2.4 

-1.7 

-0.0 

2 

J 

14 

421 

5.0 

48 

J 

4.2 

-17 

312 

2.4 

-2.8 

-0.9 

2 

J 

368 

8.0 

31 

J 

3.7 

13 

302 

1.8 

-2.7 

1.0 

2 

J 

15 

416 

5.2 

44 

J 

*4.2 

-9 

314 

2.6 

-2.7 

-0.5 

2 

J 

366 

5.9 

34 

J 

4.4 

26 

344 

3.5 

-0.9 

1.8 

1 

J 

16 

407 

5.1 

30 

J 

4.0 

-4 

352 

3.7 

-0.5 

-0.3 

2 

J 

369 

6.3 

28 

J 

4.3 

23 

316 

2.6 

-2.6 

1.6 

2 

J 

17 

401 

5.0 

31 

J 

4.0 

9 

357 

3.8 

-0.2 

0.6 

1 

J 

371 

7.2 

30 

J 

3.5 

-35 

291 

0.9 

-2.3 

-2.0 

2 

J 

18 

401 

5.6 

34 

J 

4.1 

22 

355 

3.6 

-0.5 

1.4 

1 

J 

371 

7.7 

34 

J 

3.6 

2 

316 

2.3 

-2.2 

-0.2 

2 

J 

19 

401 

6.0 

41 

J 

3.8 

23 

1 

3.5 

-0.2 

1.5 

1 

J 

367 

8.1 

36 

J 

3.7 

3 

325 

2.9 

-2.0 

-0.2 

1 

J 

20 

405 

6.4 

41 

J 

3.1 

12 

309 

1.4 

-1.8 

0.1 

2 

J 

368 

7.7 

32 

J 

3.8 

42 

317 

2.0 

-2.3 

1.9 

1 

J 

21 

405 

6.7 

36 

J 

3.0 

4 

286 

0.6 

-2.2 

-0.4 

2 

J 

365 

7.3 

36 

J 

3.5 

21 

351 

2.9 

-0.8 

0.9 

2 

J 

22 

403 

6.5 

40 

J 

3.2 

-2 

295 

1.2 

-2.4 

-0.8 

1 

J 

366 

7.8 

36 

J 

2.8 

-39 

34 

1.5 

1.4 

-1.1 

1 

J 

23 

404 

6.6 

34 

J 

3.1 

-14 

274 

0.2 

-2.4 

-1.5 

1 

J 

363 

7.3 

39 

J 

2.5 

-53 

10 

1.2 

0.7 

-1.5 

2 

J 

24 

399 

6.9 

38 

J 

3.9 

17 

308 

1.6 

-2.2 

0.2 

3 

J 

363 

7.1 

34 

J 

2.7 

-39 

29 

1.4 

1.1 

-1.0 

2 

J 


06/10/75 - 06/17/75 


H* 

vec 

PEN 

TENP/ 

PIS 

AV B 

CSE 

GSE 

BXG5N 

6 yfiSN 

BZGSH 

SG 

INF 

VEL 

PEN TENP/ 

PLS 

AV B GSE 

GSE 

BXGStt 

8YGSH 

BZGSH 

SG 

INF 



1000 

SC 

NAGN 

WT 

CON 





SC 


1000 

SC 

NAGN CAT 

CON 





SC 






JUN. 1C 

/ 1975 




161 





JUN. 11 

/ 1975 




162 

1 

353 

6.4 

30 

J 

3.1 

7 

285 

0.8 

-2.9 

-0.4 

1 

J 

353 

17.8 

30 

J 

4,0 -25 

185 

-3.3 

0.1 

-1.6 

1 

J 

2 

349 

6.6 

33 

J 

3.3 

0 

298 

1.3 

-2.4 

-0.6 

2 

J 

350 

18.4 

29 

J 

4.8 -29 

249 

-1.2 

-2.5 

-2.4 

3 

J 

3 

347 

6.5 

32 

J 

3.2 

-46 

326 

1.7 

-0.8 

-2.4 

1 

J 

345 

20.1 

26 

J 

4.5 6 

259 

-0.8 

-4.0 

-0.3 

2 

J 

4 

343 

6.6 

35 

J 

3.0 

-21 

317 

1 . 8 

-1.5 

-1.2 

1 

J 

339 

23.7 

17 

J 

4.3 -32 

273 

0.2 

-2.9 

-2.4 

2 

J 

5 

342 

6.6 

37 

J 

3.1 

-13 

514 

2.0 

-1.9 

-0.9 

1 

J 

339 

28.4 

15 

J 

5.2 -66 

312 

1.2 

-1.1 

-4.2 

3 

J 

6 

340 

7.1 

27 

J 

3.0 

9 

312 

1.8 

-2.1 

0.3 

1 

J 

342 

39.1 

15 

J 

6.4 -76 

297 

0.7 

-1.1 

-5.9 

2 

J 

7 

341 

7.1 

37 

J 

3.2 

-20 

321 

2.3 

-1 .9 

-1.1 

1 

J 

349 

33.3 

21 

J 

8.8 -50 

130 

-3.4 

4.0 

-6.5 

3 

J 

B 

339 

7.9 

25 

J 

2.9 

-17 

313 

1.8 

-2.0 

-0.7 

1 

J 

355 

30.0 

24 

J 

10,1 -31 

140 

-6.1 

4.8 

-5.1 

4 

J 

V 

335 

8.6 

17 

J 

2.6 

-41 

328 

1.7 

-1.3 

-1.7 

1 

J 

366 

32.5 

26 

J 

10.0 -45 

144 

-5,4 

3.3 

-7.1 

3 

J 

10 

338 

8.8 

19 

J 

2.7 

-48 

267 

-0.1 

-1.5 

-1.3 

2 

J 

382 

27.6 

32 

J 

11.2 -15 

136 

-7.4 

6.7 

-3.6 

4 

J 

11 

339 

9.7 

19 

J 

3.1 

-51 

230 

-1.2 

-1.7 

-2.1 

1 

J 

380 

23.8 

31 

J 

12.3 -16 

138 

-8.7 

7.3 

-4.5 

2 

J 

12 

33B 

10.5 

18 

J 

3.6 

-63 

299 

0.8 

-1.8 

-2.9 

1 

J 

374 

24.1 

29 

J 

11.4 -3 

HO 

-8.5 

6.9 

-1.6 

3 

J 

13 

337 

11.3 

15 

J 

3.7 

-66 

348 

1.4 

-0.7 

-3.2 

1 

J 

364 

16.2 

56 

J 

10.0 1 

134 

-6.5 

6.8 

*0.7 

4 

J 

14 

338 

11.7 

21 

J 

3.4 

-68 

50 

0.8 

0.6 

-3.2 

1 

J 

370 

17.1 

84 

J 

8.6 -2 

122 

-3.9 

6.1 

-0.9 

5 

J 

15 

337 

12.5 

IB 

J 

3.6 

-48 

64 

0.9 

1.8 

-2.4 

2 

J 

366 

16.9 

76 

J 

9,5 43 

132 

-4.3 

5.1 

5.7 

4 

J 

16 

335 

12.0 

16 

J 

3.6 

-39 

86 

0.2 

2.6 

-2.1 

1 

J 

355 

16.1 

63 

J 

11.3 61 

117 

-2.4 

4.8 

9.7 

3 

J 

17 

335 

12.4 

14 

J 

3.0 

-71 

77 

0.2 

1.1 

-2.5 

1 

J 

358 

23.0 

37 

J 

12.1 61 

105 

-1.5 

4.9 

10.8 

1 

J 

IB 

330 

12.0 

17 

J 

3.2 

-35 

19 

2.3 

1.0 

-M 

1 

J 

413 

23,4 

148 

J 

12,7 -28 

143 

-8.5 

7.0 

-4.8 

4 

J 

19 

330 

12.0 

18 

J 

3.6 

4 

59 

1.4 

2.2 

0.6 

2 

J 

428 

19.1 

129 

J 

11.3 32 

108 

-2.5 

6.7 

6.3 

6 

J 

20 

337 

12.3 

19 

J 

3.4 

-54 

151 

-1.5 

1.4 

-2.1 

1 

J 

454 

15.8 

160 

J 

9.0 20 

126 

-4,1 

5.0 

3.8 

6 

J 

21 

334 

13.3 

18 

J 

3.5 

-42 

68 

0.6 

1 .8 

-1 .0 

3 

J 

455 

13.3 

131 

J 

11.3 1 

128 

-6.8 

8.4 

2.4 

3 

J 

22 

337 

15.0 

19 

J 

3.5 

-79 

59 

0.1 

0.6 

-1.3 

3 

J 

441 

15.0 

108 

J 

12.2 -4 

109 

-3.7 

10,6 

2,2 

4 

J 

23 

337 

17.7 

16 

J 

4.0 

-31 

272 

0.1 

-2.5 

-2.7 

2 

J 

419 

11*7 

99 

J 

12.1 -9 

101 

-2.1 

11.2 

1.4 

4 

J 

24 

334 

16.3 

20 

J 

4.3 

-8 

293 

1.4 

-2.9 

-1.4 

3 

J 

401 

17.7 

80 

J 

12.3 7 

127 

-6.9 

8.5 

3.9 

4 

J 







JUN. 12 

' * 1975 




163 





JUN 

. 13 

i/ 1975 




164 

1 

397 

20.4 

78 

J 

12.0 -8 

146 

-9.6 

6.7 

0.1 

3 

J 





7.2 

1 

182 

-6.1 

-0.2 

0.0 

4 

X 

2 

399 

21 .2 

81 

J 

12.7 -25 

153 

-10.0 

6,1 

-4.0 

3 

J 





7.1 

30 

193 

-5.2 

-1.8 

2.7 

4 

X 

3 

399 

21.5 

82 

J 

12.7 -22 

145 

-9.3 

7.2 

-3.4 

3 

J 

621 

4.4 

142 

J 

7.1 

6 

140 

-5.1 

4.1 

1.4 

2 

J 

4 

416 

19.9 

116 

J 

11.7 5 

137 

-7.6 

6.9 

1.8 

5 

J 

614 

4.4 

127 

J 

6.9 

6 

156 

-5.7 

2.5 

1.0 

3 

J 

5 

451 

T5.7 

141 

J 

14.2 19 

139 

-9.2 

7.7 

4.8 

6 

J 

644 

5.0 

196 

J 

6.7 

-22 

216 

-3,3 

-2.3 

-1.8 

5 

J 

6 

484 

12.6 

176 

J 

14.4 29 

133 

-8.5 

9.0 

7.1 

2 

J 

672 

3.7 

256 

J 

5.7 

-9 

148 

-3,8 

2,4 

-0.7 

3 

J 

7 

558 

10.5 

264 

J 

11.9 34 

140 

-6.1 

5.3 

5.3 

7 

J 

654 

3.6 

1 87 

J 

6.7 

5 

140 

-4,7 

4.0 

0.4 

3 

J 

8 

595 

11.2 

367 

J 

14.3 -11 

140 

-8.0 

6.5 

-2.5 

10 

J 

649 

3.9 

220 

J 

6.8 

5 

132 

-4.3 

4.8 

0.2 

2 

J 

9 

627 

10.9 

370 

J 

12.5 33 

131 

-5.8 

7,3 

5.0 

6 

J 

648 

3.7 

169 

J 

6.5 

2 

147 

-4.9 

3.2 

-0.2 

3 

J 

10 

608 

10.8 

285 

J 

11.0 -8 

161 

-9.0 

2.9 

-1.7 

5 

J 

684 

3.5 

195 

J 

5.0 

-1 

158 

-3.3 

1.4 

-0.3 

4 

J 

11 

655 

10.3 

419 

J 

9.3 -1 

152 

-6.8 

3.5 

-0.6 

5 

J 

720 

3.0 

300 

J 

4.7 

9 

150 

-3.4 

2.1 

0.3 

2 

J 

12 

646 

8.3 

370 

J 

8.7 17 

116 

-2.6 

5.6 

1.0 

6 

J 

740 

2.9 

282 

J 

5.0 

-5 

143 

-3.3 

2.4 

-0.8 

3 

J 

13 

638 

6.3 

266 

J 

8.0 -20 

109 

-2.0 

5,6 

-3.1 

4 

J 

731 

3.0 

291 

J 

5.2 

-20 

139 

-3.0 

2.4 

-1 .8 

3 

J 

H 

632 

5.1 

219 

J 

6.4 -10 

141 

-3.9 

3.1 

-1,2 

4 

J 

748 

3.2 

332 

J 

4.6 

-26 

155 

-2.4 

0.9 

-1.4 

4 

J 

15 

645 

4.8 

231 

J 

6.2 22 

131 

-2.9 

3,5 

1.6 

4 

J 

756 

3.3 

333 

J 

4.1 

39 

132 

-1.4 

1 .6 

1,5 

3 

J 

r ' 

638 

4.6 

240 

J 

6.9 26 

133 

-3.5 

3.7 

2.5 

4 

J 

756 

2.9 

267 

J 

4.1 

15 

85 

0.3 

3.4 

0.9 

2 

J 

17 

667 

4.7 

267 

J 

6.0 -66 

103 

-0.4 

1.9 

-3.9 

4 

J 

739 

2.6 

310 

J 

3,6 

24 

153 

-2.4 

1 .1 

1.3 

2 

J 

18 

641 

4 ,7 

220 

J 

5.6 -13 

203 

-3.5 

-1.4 

-1.1 

4 

J 

717 

2.8 

358 

A 

4.2 

-9 

168 

-3.5 

o.e 

-0.5 

2 

J 

19 

653 

4.8 

206 

J 

6.1 -10 

218 

-2.9 

-2.1 

-1.0 

5 

J 

714 

2.6 

330 

J 

4.2 

-15 

165 

-3,5 

1.2 

-O.B 

2 

J 

20 

622 

4.6 

150 

J 

6.2 15 

141 

-4.5 

3.2 

2.4 

2 

J 

710 

2.8 

302 

J 

4.1 

-10 

168 

-3.7 

0.9 

-0.5 

2 

J 

21 

631 

5.1 

157 

J 

6.7 -9 

144 

-4.1 

3.1 

-0.0 

4 

J 

719 

2.6 

235 

J 

3.8 

29 

133 

-2.0 

1.7 

2.1 

2 

J 

22 

639 

5.1 

168 

J 

6.8 -12 

136 

-3.8 

3.9 

-0.1 

4 

J 

717 

2.7 

210 

J 

3.7 

6 

181 

-2.2 

-0.1 

0.2 

3 

J 

23 

634 

4.7 

135 

J 

7.4 -12 

130 

-4.4 

5.4 

-0.0 

2 

J 

694 

2.3 

139 

J 

3.7 

13 

157 

-2.8 

1 .0 

1.0 

2 

J 

24 

615 

4.3 

76 

J 

7.8 31 

136 

-4.7 

3.3 

5.1 

1 

X 

683 

2*2 

118 

J 

3.7 

12 

153 

-3.0 

1.3 

1.1 

1 

J 


JUN. 14/ 1975 


165 


JUN. IS/ 1975 


166 


1 

667 

2.3 

178 

J 

3.9 

8 

148 

-2 .B 

1.5 

0.9 

2 

J 

563 

9.1 

110 

J 

2 

656 

2.7 

192 

J 

4.2 

16 

162 

-3.7 

1.0 

1 .3 

1 

J 

548 

8.7 

123 

J 

3 

642 

3.1 

246 

J 

4.3 

14 

145 

-3.1 

2.0 

1 .2 

2 

J 

548 

6.8 

143 

J 

4 

648 

3.1 

272 

J 

3.5 

23 

175 

-3.0 

0.2 

1 .3 

1 

J 

537 

6.4 

141 

J 

5 

626 

2.6 

105 

J 

3.9 

25 

179 

-2.8 

0.0 

1.3 

3 

J 

542 

6.4 

125 

J 

6 

630 

3.9 

88 

J 

4.4 

-25 

89 

0.0 

2.1 

-1 .0 

4 

J 

537 

6.7 

118 

J 

7 

622 

5.8 

114 

J 

4.6 

-23 

37 

3.1 

2.2 

-1 .7 

2 

J 

547 

6.0 

118 

J 

e 

606 

5.2 

111 

J 

4.7 

-20 

40 

3.0 

2.4 

-1 .6 

2 

J 

546 

5.7 

145 

J 

9 

605 

5.7 

129 

J 

4.0 

7 

70 

1.2 

3.3 

-0.0 

2 

J 

542 

5.3 

116 

J 

10 

599 

5.6 

132 

J 

4.1 

-21 

72 

1 .0 

2.7 

-1 .6 

3 

J 

541 

5.7 

99 

J 

11 

578 

5.8 

197 

J 

4.0 

-17 

139 

-2.5 

1.9 

-1.3 

2 

J 

548 

6.2 

108 

J 

12 

561 

6.0 

86 

J 

4.5 

-5 

163 

-3.9 

1.1 

-0.6 

2 

J 

550 

6.8 

136 

J 

13 

580 

6.0 

144 

J 

4.9 

-11 

103 

-0.5 

2.0 

-0.7 

4 

J 

550 

7.6 

147 

J 

14 

577 

6.0 

177 

J 

4.0 

-23 

104 

-0.8 

2.8 

-1 .6 

2 

J 

551 

7.9 

160 

J 

15 

564 

5.6 

146 

J 

3.1 

3 

118 

-1.3 

2.5 

-0.1 

2 

J 

536 

10.7 

204 

J 

16 

557 

5.3 

112 

J 

4.3 

-7 

112 

-1.5 

3.8 

-0.6 

1 

J 





17 

550 

6.0 

102 

J 

4.5 

-2 

122 

-2.3 

3.6 

-0.1 

1 

J 





18 

544 

7.9 

120 

J 

3.6 

-8 

187 

-2.9 

-0.3 

-0.4 

2 

J 





19 

534 

7.4 

123 

J 

3.7 

-18 

205 

-2.3 

-1.0 

-1.0 

3 

X 





20 

536 

7.2 

122 

J 

3.7 

15 

191 

-2.8 

-0.7 

0.7 

2 

X 





21 

543 

7.6 

123 

J 

4.2 

44 

134 

-1.5 

1.1 

2.4 

3 

X 





22 

546 

7.6 

101 

J 

5.7 

23 

191 

-5.0 

-1.5 

1 .9 

1 

X 





23 

540 

7.1 

106 

J 

5.0 

19 

152 

-2.9 

1.2 

1.5 

4 

X 





24 

563 

7.9 

83 

J 

5.3 

0 

59 

2.6 

4.1 

1.1 

2 

X 






5.1 

22 

50 

2.6 

2.6 

2.4 

3 

X 

4.1 

7 

56 

1 .8 

2.5 

0.9 

3 

X 

4.2 

31 

56 

1.8 

2.4 

2.3 

2 

X 

4.4 

24 

55 

2.0 

2.7 

1.8 

2 

X 

4.1 

0 

45 

2.6 

2.6 

0.1 

2 

X 


JUN. 16/ 1975 


JUN. 17/ 1975 


168 


7 













640 

0.0 

0 

H 

8 













628 

4.0 

253 

C 

9 













621 

3.9 

260 

C 

10 













648 

4.6 

267 ' 

c 

11 













655 

4.6 

302 

L 

12 













655 

4.3 

242 

C 

13 

691 

0.0 

0 

H 









643 

4.5 

267 

L 

14 

692 

0.0 

0 

H 









646 

5.0 

235 

C 

15 

661 

0.0 

0 

H 









631 

6.3 

237 

c 

16 

675 

0.0 

0 

H 









635 

6.9 

257 

c 

17 

699 

0.0 

0 

H 









631 

5.0 

208 

c 

18 

689 

4.1 

249 

C 









638 

4.6 

198 

L 

19 

682 

4.6 

238 

L 

5.0 

-20 

144 

-2.1 

1.6 

-0.7 

4 

X 

633 

4.6 

201 

L 

20 

693 

4.4 

259 

C 

5.7 

27 

105 

-1.0 

3.4 

2.6 

4 

X 

630 

4.5 

199 

L 

21 

693 

4.4 

230 

C 

5.3 

6 

116 

-1.9 

3.6 

1.2 

3 

X 

658 

4.5 

199 

L 

22 

693 

4.0 

201 

c 

5.7 

-21 

143 

-4.0 

3.5 

-1 .1 

2 

X 

660 

4.4 

162 

C 

23 

678 

4.1 

189 

c 

5.4 

8 

144 

-2.0 

1.4 

0.7 

5 

X 

647 

3.8 

164 

c 

24 

687 

4.6 

204 

c 

5.4 

58 

318 

1.0 

-1.4 

1 .9 

5 

X 

653 

4.1 

197 

c 


657 

4.4 

185 

c 

6.1 

-2 

137 

-4.3 

4.0 

0.7 

1 

X 

658 

5.0 

207 

c 

5.8 

9 

120 

-2.6 

4.3 

1.6 

3 

X 

627 

0.0 

0 

H 

6.3 

45 

186 

-3.8 

-0.9 

3.6 

3 

X 

618 

0.0 

0 

H 

6.3 

56 

224 

-2.5 

-2.9 

4.9 

2 

X 

631 

0.0 

0 

H 

6.2 

35 

162 

-3.7 

1.1 

2.7 

4 

X 

621 

0.0 

0 

H 

6.1 

35 

124 

-2.5 

3.8 

3.2 

3 

X 


5.8 >11 136 -4.0 4.0 -0.2 


06/11/75 • 06/25/75 


HR 

VEL 

DEN TEMP/ 

PL$ 

AV 0 

CSE 

GSE 

OXGSH 

07 GSM 

02GSH 

SG 

IMf 

VEL 

DEN ' 

lEMP/ 

PL5 

AV B 

GSE 

GSE 

BXGSN 

B7GSM 

B2GSM 

SG 

IMf 



1000 

SC 

HAGN 

LAT 

LON 





sc 


1000 

SC 

NAGN 

LAT 

LON 



SC 






JUN 

l. IB 

<» 1975 




169 





JUN 

1. 19* 1975 




170 

1 

651 

4,1 

195 

L 

5.3 

-31 

128 

-2.1 

3.1 

-1.4 

4 

X 

601 

3.5 

178 

L 

5.1 

-10 

124 

-2,1 

3.2 

-0.1 

3 

X 

2 

660 

4,3 

233 

L 

5.1 

-31 

133 

-2.6 

3.1 

-1.8 

3 

X 

624 

3,3 

194 

L 

5.1 

69 

177 

-1 ,6 

-0.6 

4,1 

3 

X 

3 

652 

4.4 

226 

L 

4.8 

12 

124 

-2.0 

2.9 

1.2 

3 

1 





4.6 

17 

224 

-2.6 

-2.6 

0.8 

3 

X 

4 

652 

4.8 

210 

l 

4.4 

-5 

178 

-3.6 

0.1 

-0,3 

3 

X 

623 

4.6 

200 

L 

4,7 

41 

186 

-3,0 

-0,5 

2.7 

2 

X 

5 

645 

4.4 

203 

L 









618 

4.9 

170 

L 

4.9 

5 

181 

-4.3 

-0,1 

0.4 

2 

X 

6 

647 

4.1 

177 

L 









617 

4.4 

189 

L 









7 

631 

4.0 

174 

L 









642 

4.0 

195 

L 









8 

630 

4.3 

177 

l 









632 

3.9 

176 

L 









9 

629 

4.0 

176 

L 









625 

3.9 

168 

L 









10 

647 

4.3 

198 

L 









628 

3«6 

162 

L 









11 

644 

4.4 

191 

L 









616 

3,4 

119 

L 









12 

639 

4.3 

196 

L 









603 

3.4 

111 

L 









13 

645 

4.2 

204 

L 









603 

3,4 

130 

L 









14 

15 

16 

17 

18 













607 

3.3 

149 

L 









621 

0.0 

0 

H 

4.4 

4 

192 

-3.7 

-0.8 

0.2 

2 

X 





4.9 

-26 

174 

-3,7 

0,5 

-1.8 

3 

X 

19 

631 

0.0 

0 

H 

4.7 

8 

158 

-4.1 

1.5 

0.8 

2 

X 





5.0 

-21 

154 

-3.4 

1,9 

-1.3 

3 

X 

2C 

598 

3.7 

162 

L 

5.0 

5 

167 

-3.5 

0.7 

0.4 

4 

X 





4.6 

6 

147 

-3.4 

2,1 

0.8 

2 

X 

21 

590 

3.7 

162 

L 

5.4 

30 

140 

-2.5 

1.7 

2.3 

4 

X 

600 

3.3 

170 

L 

4.9 

7 

154 

-4.0 

1.9 

0,9 

2 

X 

22 

612 

3.1 

165 

L 

5.2 

15 

111 

-1.7 

4.0 

2.3 

2 

X 

577 

2.7 

187 

L 

4.9 

-33 

149 

-2.7 

2.0 

-1.6 

3 

X 

23 

593 

3.0 

184 

L 

4.9 

25 

141 

-3.0 

2,0 

2.3 

2 

X 

565 

2,9 

205 

L 

4.1 

-29 

163 

-2.0 

0.9 

-1.0 

4 

X 

24 

586 

3.5 

169 

L 

4.9 

-6 

144 

-2.9 

2.1 

0.1 

3 

X 

586 

3.0 

203 

L 

5.1 

0 

111 

-1 .7 

4.2 

0.9 

2 

X 







JUN 

. 20* 1975 




171 





JUN, 21 

i* 1975 




172 

1 





4.8 

7 

173 

-3.8 

0.3 

0.6 

3 

X 

474 

2.9 

111 

L 

4.3 -11 

149 

-2.9 

1.9 

-0.3 

3 

J 

2 

565 

3.7 

226 

L 

4.4 

4 

185 

-3.5 

-0.3 

0.1 

3 

X 

480 

2.9 

104 

L 

4.6 -29 

168 

-3.0 

0.9 

-1.6 

3 

J 

3 





4.2 

14 

179 

-3,2 

0.0 

0.8 

3 

X 

501 

2.5 

138 

L 

4.7 -36 

231 

-2.3 

-2.5 

-2.9 

1 

J 

4 

554 

3.6 

18V 

L 

4.4 

50 

183 

-2.4 

-0.3 

2.9 

2 

X 

484 

3.3 

100 

L 

4,8 -21 

205 

-3.6 

-1.6 

-1.6 

2 

J 

5 

562 

3.9 

199 

L 

4.1 

35 

191 

-2.6 

-0.5 

1.8 

3 

J 

470 

3.6 

98 

L 

5.2 7 

161 

-4.8 

-0.1 

0.6 

2 

J 

6 

547 

4.1 

186 

L 

4.4 

26 

199 

-3.4 

-1.1 

1.8 

2 

J 

466 

3.7 

91 

L 

5.2 11 

169 

-4.8 

0.9 

1.0 

1 

J 

7 

542 

3.6 

173 

L 

4.7 

3 

168 

-4.5 

-0.6 

0.3 

1 

J 

466 

4.0 

94 

L 

5.2 -13 

155 

-4.4 

2.0 

-1.3 

2 

J 

8 

537 

3.5 

171 

L 

4.1 

-10 

177 

-2.1 

0.0 

-0.4 

4 

J 

465 

3.6 

100 

L 

5.1 -35 

182 

-4.0 

-0.5 

-2.8 

1 

J 

9 

535 

3.5 

182 

L 

3.8 

-10 

IBS 

-3.5 

-0.4 

-0.5 

1 

J 

463 

4.1 

69 

L 

4.6 -43 

175 

-3.4 

-0.2 

-3.1 

1 

J 

10 

528 

3.1 

158 

L 

4.1 

8 

189 

-3.8 

-0.5 

0.6 

1 

J 

459 

3.3 

103 

L 

4.5 -22 

171 

-3.9 

0.3 

-1.7 

1 

J 

11 

525 

3.6 

160 

L 

4.1 

-8 

154 

-3.2 

1 .5 

-0.8 

2 

J 

457 

3.3 

98 

L 

4.6 -12 

163 

-4.2 

1.1 

-1.2 

1 

J 

12 

545 

3.0 

137 

L 

5.2 

-13 

69 

1.5 

3,7 

-1.8 

3 

J 

458 

3.5 

97 

L 

4.6 1 

149 

-3.6 

2.2 

-0.4 

2 

J 

13 





5.3 

8 

54 

2.9 

4.0 

-0.1 

2 

J 

458 

3.4 

104 

L 

4.6 4 

143 

-3.2 

2.4 

-0.2 

2 

J 

14 





4.3 

25 

77 

0.8 

3.5 

1.0 

2 

J 

459 

3.6 

102 

L 

4.3 8 

149 

-3.5 

2.2 

0.2 

1 

J 

15 





4.2 

23 

106 

-0.9 

3.1 

0.9 

3 

J 

455 

4.1 

94 

L 

4.3 -18 

150 

-3.2 

1.7 

-1.4 

2 

J 

16 





4.6 

14 

110 

-1.3 

3.6 

0.7 

3 

J 

455 

4.5 

88 

L 

4.4 -21 

130 

-2.4 

2.8 

-1.6 

2 

J 

17 

507 

3.8 

166 

L 

5.5 

12 

98 

-0.7 

4.8 

1.0 

2 

J 

455 

4.8 

89 

L 

4.2 -42 

142 

-2.1 

1.6 

-2.4 

2 

J 

18 

521 

3.7 

139 

L 

4.7 

19 

111 

-1.1 

2.8 

1.3 

3 

J 

460 

5.1 

68 

L 

4.7 -88 

36 

0.1 

0.3 

-4.3 

2 

J 

19 

493 

4.2 

133 

L 

4.7 

-13 

93 

-0.2 

4.0 

-0.4 

3 

J 

444 

5.7 

95 

L 

5.1 -8 

124 

-2.5 

3.8 

-0.2 

2 

J 

20 

501 

3,3 

160 

L 

6,2 

-52 

132 

-1,0 

1 .4 

-1.8 

3 

J 

456 

5.7 

99 

L 

5.1 -29 

115 

-1.2 

2.8 

-1.2 

4 

J 

21 

501 

3.1 

143 

L 

4.5 

-34 

90 

0.0 

3.7 

-1.5 

2 

J 

454 

6.1 

1 0B 

L 

5.4 -60 

140 

-1.8 

2.2 

-3.6 

3 

J 

22 

504 

3.1 

129 

L 

4.6 

-1 

91 

-0.1 

4.0 

0.8 

2 

J 

444 

6.2 

94 

L 

5.4 -34 

99 

-0,6 

4.4 

-1 .8 

3 

J 

23 

473 

3.1 

125 

L 

4.3 

-29 

157 

-3.5 

1.9 

-1.7 

2 

J 

430 

5.8 

82 

L 

5.1 -45 

178 

-3.0 

0.7 

-2.9 

3 

J 

24 

465 

2.9 

100 

L 

4.6 

-23 

1 >3 

-3.4 

2.1 

-1.2 

2 

J 

424 

!i.7 

92 

L 

5.1 -13 

196 

-4.8 

-1 .1 

-1 .4 

1 

J 


1 

415 

5.8 

85 

L 

JUN 

5.5 

!. 22* 1975 
-9 186 -5.3 

-0.4 

-0.9 

1 

173 

J 

370 

5.9 

52 

L 

JUN 

3.9 

. 23* 1975 
11 142 -2.8 

2.0 

1.1 

1 

174 

J 

2 

416 

5.4 

88 

L 

5.1 

-5 

200 

-4 . 6 

-1.6 

-0.6 

1 

J 

363 

5.2 

51 

L 

4.6 

18 

193 

-4.2 

-1,2 

1.2 

1 

J 

3 

411 

6.0 

91 

L 

5,4 

1 

205 

-4.6 

-2.2 

-0.1 

2 

J 

383 

6.1 

56 

L 

4.2 

-7 

105 

-0.7 

2.7 

-0.0 

3 

J 

4 

413 

5.8 

92 

L 

5.6 

-13 

206 

-4.0 

-1.9 

-1.1 

3 

J 

378 

6.6 

52 

L 

4,1 

-11 

91 

-0.1 

3.7 

-0.5 

1 

J 

5 

405 

5.4 

83 

L 

5.1 

11 

176 

-4.5 

0.3 

0.9 

2 

J 

370 

6.4 

57 

L 

4.0 

-12 

101 

-0.6 

3.3 

-0.7 

2 

J 

6 

399 

4 .6 

73 

L 

5.2 

-5 

201 

-4.7 

-1.8 

-0.3 

1 

J 

365 

5.3 

46 

L 

4.3 

-5 

125 

-2.4 

3.4 

-0.6 

1 

J 

7 

394 

4.5 

71 

L 

5.0 

-2 0 

206 

-4.2 

-2.3 

-1.5 

1 

J 

360 

5.3 

44 

L 

4.4 

9 

126 

-2.5 

3.5 

0.3 

1 

J 

8 

395 

4.5 

68 

L 

4.8 

-27 

204 

-3.8 

-2.0 

-1.8 

1 

J 

359 

5.1 

38 

L 

4.1 

29 

109 

-1.1 

3.5 

1,4 

1 

J 

9 

400 

4.4 

61 

L 

4.6 

-40 

208 

-3.0 

-2.1 

-2.6 

1 

J 

359 

5.1 

40 

L 

3.7 

11 

104 

-0.8 

3.4 

0.1 

1 

J 

10 

404 

4.4 

62 

L 

4.8 

-43 

207 

-3.0 

-2.1 

-2.7 

1 

J 

355 

4.8 

41 

L 

2,9 

8 

127 

-1.3 

1.7 

-0.1 

2 

J 

11 

398 

4.8 

63 

L 

5.1 

-36 

201 

-3.9 

-2.1 

-2.6 

1 

J 

348 

4.9 

46 

L 

.2,8 

-25 

160 

-2.3 

0.5 

-1.3 

1 

J 

12 

390 

4.8 

S8 

L 

5.1 

-24 

151 

-3.9 

1.7 

-2.4 

2 

J 

344 

5.3 

42 

L 

3.3 

-21 

145 

-2.4 

1.4 

-1.5 

1 

J 

13 

391 

4.8 

63 

L 

4.8 

-17 

137 

-3.4 

2.7 

-2.0 

1 

J 

344 

5.5 

40 

L 

3.3 

-15 

149 

-2.5 

1.3 

-1.1 

2 


14 

387 

4.6 

62 

L 

5.0 

0 

140 

-3.7 

3.1 

-0.6 

1 

J 

344 

5.7 

41 

L 

3.3 

-12 

156 

-2.7 

1.1 

-0.8 

1 

J 

15 

382 

4.2 

52 

L 

5.3 

29 

151 

-4.0 

2.5 

2.2 

1 

J 

341 

5.8 

41 

L 

3.3 

-8 

163 

-3.0 

0.6 

-0.5 

1 

J 

16 

388 

3.9 

61 

L 

5.3 

46 

154 

-3.1 

1.8 

3.5 

2 

J 

341 

5.7 

37 

L 

3.5 

-5 

174 

-2.7 

0.3 

-0.2 

2 

J 

17 

391 

3.7 

57 

L 

5.1 

53 

158 

-2.7 

1.2 

3.8 

2 

J 

346 

6.1 

37 

L 

3.8 

26 

176 

-2.5 

0.2 

1.2 

3 

J 

18 

389 

4.1 

64 

L 

4.4 

22 

147 

-3.0 

1.9 

1 .6 

2 

J 

347 

6.2 

40 

L 

3.7 

-6 

182 

-2.5 

-0.1 

-0.3 

3 

J 

19 

386 

5.0 

60 

L 

3.9 

1 

137 

-2.8 

2.6 

0.4 

1 

J 

352 

6.8 

39 

L 

3.4 

20 

194 

-2.0 

-0.6 

0.8 

3 

J 

20 

395 

6.5 

52 

L 

4.1 

-59 

116 

-0.7 

1.9 

-2.5 

3 

J 

350 

7.2 

37 

L 

3.5 

50 

207 

-1.9 

-1.4 

2.4 

1 

J 

21 

395 

7.4 

54 

L 

4.3 

12 

92 

-0.1 

3.6 

1.5 

2 

J 

348 

7.4 

41 

L 

3.0 

23 

176 

-2.0 

-0.1 

0.9 

2 

J 

22 

385 

7.2 

55 

L 

3.8 

17 

140 

-1.8 

1 .3 

1 .0 

3 

J 

348 

8.2 

45 

L 

2.6 

-47 

173 

-1.6 

0.5 

-1.6 

1 

J 

23 

384 

7.6 

53 

L 

3.9 

1 

118 

-1.6 

3.0 

0.7 

2 

J 

341 

8.3 

40 

L 

3.3 

-7 

151 

-2.8 

1.5 

-0.1 

1 

J 

24 

377 

6.8 

52 

L 

4.1 

-21 

123 

-2.0 

3.3 

-0.8 

1 

J 

343 

8.7 

38 

L 

3.5 

-28 

144 

-2.1 

1.8 

-1.1 

2 

J 







JUN. 24* 1975 




175 





JUN. 25 

i* 1975 




176 

1 

345 

8.7 

37 

L 

3.4 

-25 

88 

0.1 

3.1 

-0.9 

1 

J 

322 

13.3 

14 

L 

2.9 31 

75 

0.6 

2.0 

1.8 

1 

J 

2 

341 

8.7 

35 

L 

3.3 

-4 

113 

-1.1 

2.6 

0.2 

2 

J 

320 

14.0 

14 

L 

2.8 32 

70 

0.8 

1.9 

1.7 

1 

J 

3 

336 

9.0 

27 

J 

3.1 

26 

143 

-2.1 

1 .5 

1 .4 

1 

J 

320 

15.4 

13 

L 

2.7 29 

109 

-0.7 

2.1 

1.5 

1 

J 

4 

331 

9.1 

29 

J 

3.4 

6 

157 

-2.9 

1.2 

0.4 

1 

J 

323 

18.7 

16 

L 

1.6 20 

94 

-0.1 

1.5 

0.6 

1 

J 

5 

350 

9.8 

27 

J 

3.6 

4 

91 

-0.1 

3.0 

0.2 

2 

J 

323 

22.6 

18 

L 

1.0 -20 

51 

0.5 

0.7 

-0.3 

0 

J 

6 

337 

10.3 

19 

J 

3.8 

-9 

121 

-1.8 

3.0 

-0.8 

1 

J 

328 

32.0 

17 

L 

1.1 '-19 

9 

0.7 

0.1 

-0.3 

r 

J 

7 

332 

10-1 

19 

J 

3.9 

-5 

130 

-2.4 

2.7 

-0.6 

1 

J 

332 

39.6 

18 

L 

3.9 10 

103 

-0.8 

3.6 

0.2 

i 

J 

8 

334 

10.6 

19 

J 

3.7 

-12 

126 

-2.1 

2.7 

-1.1 

1 

J 

331 

33.4 

25 

L 

4.0 -7 

86 

0.1 

3.0 

-0.9 

3 

J 

9 

335 

11.5 

16 

J 

3.6 

-19 

114 

-1.3 

2.7 

-1.7 

1 

J 

328 

30.8 

19 

L 

3.5 36 

96 

-0.3 

3.0 

1.4 

1 

J 

10 

334 

12.5 

14 

J 

3.5 

-34 

114 

-1.0 

1.9 

-2.2 

2 

J 

326 

29.3 

20 

L 

2.1 6 

295 

0.5 

-1.0 

0.3 

2 

J 

11 

337 

15.8 

14 

J 

2.4 

-28 

113 

-0.7 

1.4 

-1.4 

1 

J 

323 

25.0 

18 

L 

2.8 -30 

303 

1.2 

-2.0 

-0.7 

1 

J 

12 

337 

15.7 

15 

J 

2.4 

-24 

106 

-0.6 

1.7 

-1.3 

1 

J 

326 

18.5 

IB 

L 

4.9 -1 

129 

-2.8 

3.4 

-0.9 

2 

J 

13 

336 

16.1 

13 

J 

2.5 

-5 

120 

-1.1 

1.9 

-0.6 

1 

J 

323 

17.1 

18 

L 

4.1 19 

139 

-2.7 

2.6 

0.6 

2 

J 

14 

335 

16.8 

12 

J 

2.8 

9 

130 

-1.7 

2.0 

0.0 

1 

J 

327 

16.2 

17 

L 

4.4 -46 

154 

-2.7 

0.6 

-3.4 

1 

J 

15 

334 

17.7 

13 

J 

1.8 

-3 

114 

-0.6 

1.4 

-0.3 

1 

J 

325 

16.3 

14 

L 

3.9 -35 

149 

-2.7 

1.2 

-2.4 

1 

J 

16 

334 

16.1 

13 

J 

2.7 

15 

112 

-0.9 

2.4 

0.5 

1 

J 

325 

17.0 

14 

L 

3.8 -28 

142 

-2.6 

1 .8 

-1.9 

1 

4 

17 

330 

14.6 

13 

J 

3.2 

-10 

101 

'*0.6 

2.9 

-0.6 

) 

J 

332 

15.1 

25 

L 

3.7 5 

151 

-1.4 

0.8 

0.1 

3 

4 

18 

332 

15.0 

12 

J 

2.6 

3 

93 

-0.1 

2.8 

0.2 

1 

J 

351 

10.6 

48 

L 

4.6 8 

341 

3.7 

-1.3 

0.6 

2 

J 

19 

326 

11.7 

12 

L 

1.7 

-48 

31 

0.9 

0.6 

-1.1 

1 

J 

355 

7.9 

66 

L 

5.5 -37 

315 

2.9 

-2.6 

-3.3 

2 

J 

20 

324 

11.2 

13 

L 

2.1 

-17 

96 

-0.2 

2.0 

-0.3 

1 

J 

358 

7.4 

71 

L 

5.3 -49 

306 

2.0 

-2.2 

-4.1 

2 

J 

21 

323 

11.6 

11 

L 

1.8 

15 

108 

-0.5 

1 .6 

0.8 

.1 

J 

354 

8.7 

72 

L 

4.6 -32 

310 

2.3 

-2.3 

-2.6 

2 

J 

22 

321 

11.9 

14 

L 

2.2 

9 

78 

0.5 

2.0 

0.7 

0 

J 

354 

8.6 

51 

L 

5.4 -48 

312 

2.2 

-1.8 

-4.1 

2 

J 

23 

320 

12.1 

13 

L 

2.3 

23 

79 

0.4 

1.9 

1.3 

0 

J 

353 

9.2 

48 

L 

4.9 -43 

324 

2.7 

-1.4 

-3.4 

2 

J 

24 

321 

12.9 

13 

L 

2.2 

23 

72 

0.6 

1.6 

1.1 

0 

J 

355 

9.7 

41 

L 

4.6 -54 

315 

1.6 

-1.0 

-3.3 

3 

J 


06/26/75 - 07/03/75 


HU 

VC l 

OCN 

1ENP/ 

PLS 

AV 0 CSC 

CSC 

BXGS* 

BYOSW 

tiZGSPf 

SG 

mr 

VEL 

OEN 

r c«p/ 

PLS 

AV 0 

CSC 

GSE 

BAGS* 

bycsh 

0ZC5N 

SC 

1 Pf f 



1000 

5C 

MON LAI 

LON 





SC 


1000 

5C 

MON 

LAI 

LON 





SC 






4U N. 26* 1975 




177 





4 UN 

1. 27, 1975 




178 

1 

360 

10.5 

30 

L 

4.3 -41 

324 

2.5 

-1.4 

-2.9 

1 

J 

351 

13.5 

32 

J 

2.9 

13 

25 

2.0 

0,8 

0,6 

2 

4 

2 

358 

11.3 

26 

t 

4.0 -37 

320 

2,4 

»-1.7 

-2.5 

1 

J 

361 

14.2 

29 

4 

2,7 

14 

360 

2.4 

-0.1 

0.6 

X 

4 

3 

356 

12.1 

24 

L 

3,6 -27 

322 

2.5 

*1.8 

-1.7 

1 

4 

362 

15,2 

30 

4 

2,4 

*7 

329 

1,8 

-1.1 

-0,4 

1 

J 

4 

362 

14,5 

23 

J 

3.7 -44 

308 

1.6 

-2.0 

-2,7 

1 

4 

360 

15.8 

28 

J 

2.2 

21 

323 

1.5 

-1.1 

0,7 


4 

*■5 

360 

15.1 

25 

J 

3.9 5 

314 

2.6 

-2.7 

0,4 

1 

) 

361 

15,6 

30 

J 

2,1 

2 

305 

0.9 

-1.3 

0,1 

2 

J 

6 

368 

15.8 

31 

J 

4.2 -29 

55 

0.9 

1.2 

-1.0 

4 

4 

357 

15.9 

26 

J 

2,1 

22 

41 

0.9 

0*8 

0,4 

2 

J 

7 

382 

15.1 

55 

4 

3.4 -13 

295 

0.7 

*1.6 

-0.2 

3 

4 

352 

13.2 

23 

J 

2,7 

27 

351 

2,1 

-0,2 

1,1 

1 

J 

8 

376 

14.3 

41 

3 

3.7 -33 

238 

-1.5 

-2.7 

-1.5 

2 

4 

350 

12*5 

24 

J 

2,9 

35 

23 

1,6 

1.0 

1.2 

2 

4 

9 

371 

15*5 

3ft 

4 

2.4 -58 

330 

0,3 

-0.3 

-0.4 

3 

4 

354 

10,5 

43 

J 

2,9 

0 

336 

2.6 

-1*1 

0,2 

1 

4 

10 

370 

17.0 

30 

4 

2.9 -39 

42 

1.4 

0.9 

-1.9 

1 

4 

352 

9,0 

41 

4 









11 

36B 

16.6 

32 

4 

3.6 -15 

21 

1.1 

0,3 

-0.4 

3 

4 

360 

7,9 

40 

J 









12 

37* 

13.8 

58 

4 

4.3 -24 

165 

-3,7 

0.5 

-V.9 

1 

4 

368 

7.8 

38 

J 









13 

377 

13,4 

38 

J 

4.* -14 

160 

-4.0 

1.2 

-1.4 

Q 

4 

368 

8.3 

43 

4 









1* 

370 

1 5*2 

39 

J 

2.9 -1? 

166 

-2.6 

0.4 

-0.9 

1 

J 

366 

7,8 

49 

4 









15 

373 

16.6 

*0 

J 

2.6 -13 

179 

-1.6 

-0.1 

-0,4 

2 

J 

357 

8,4 

3? 

4 









16 

365 

17.2 

37 

4 

2.3 -38 

19 

0.8 

0.2 

-0.7 

2 

J 

363 

8.8 

31 

4 









17 

361 

15.8 

28 

4 

4.2 3 

85 

0.3 

3.4 

0,0 

X 

4 

362 

9.3 

32 

4 









1ft 

353 

15.6 

22 

i 

3.9 32 

87 

0,* 

3.0 

1.9 

2 

4 

35B 

9.0 

33 

4 









19 

3*5 

15.9 

21 

J 

3.4 8 

m 

-1.0 

2.4 

0.6 

2 

4 

354 

9.8 

33 

4 









20 

3*8 

14.0 

31 

J 

3.4 -31 

189 

-2.5 

-0.2 

-1.5 

2 

4 

352 

10.2 

33 

4 









21 

35Q 

14.7 

26 

4 

2.7 10 

111 

-0,8 

2.0 

0.7 

1 

4 

359 

8.1 

25 

4 









22 

352 

14.7 

2? 

J 

2,8 20 

93 

-o.i 

2.2 

1.3 

1 

4 

353 

9.3 

30 

4 









23 

350 

14.9 

27 

4 

2.9 9 

82 

0.4 

2.6 

0.9 


J 













24 

357 

15.2 

27 

J 

2.2 16 

21 

1*6 

0.5 

0.6 

1 

J 





3.3 

-26 

168 

-2.7 

0.8 

-1.2 

1 

X 







4MH 

i. 28* 1975 




179 





JON. 29# 1975 




1B0 

1 





3.2 

-35 

199 

-2,1 

-0.6 

-1.8 

1 

X 

364 

0.0 

0 

H 

5.7 31 333 4,0 

-2.4 

2,5 

2 

X 

2 





2,8 

-22 

252 

-0,4 

-1,1 

-0.6 

3 

X 

340 

0.0 

0 

H 

5,1 0 294 1 ,4 

-3*2 

-0,3 

4 

X 

3 





2.9 

17 

342 

2.6 

-0.9 

0.7 

1 

X 

357 

0.0 

0 

H 

5.7 -30 242 -1.3 

-2.2 

-1.7 

5 

X 

4 





2,7 

13 

335 

2.4 

-1,1 

0.6 

1 

X 

321 

3.0 

0 

H 






5 





2.2 

-13 

316 

1.3 

-1.2 

-0.4 

1 

A 

349 

0.0 

0 

H 

3.0 -47 327 1.4 

-1.0 

-1.8 

2 

X 

6 





2.7 

-35 

95 

-0,1 

0,7 

-0.7 

3 

X 

345 

0.0 

0 

H 

3.9 -J5 357 2,4 

-0.3 

-1.7 

3 

X 

7 













344 

o.o 

0 

M 






8 













339 

0,0 

0 

H 






9 













340 

0.0 

0 

M 






10 













343 

0.0 

0 

H 






11 













348 

0.0 

0 

H 






12 













359 

0.0 

0 

if 






13 

296 

0.0 

0 

H 









352 

0.0 

0 

K 






14 













356 

0.0 

0 

H 






15 

316 

0.0 

a 

K 









373 

0.0 

0 

H 






16 

303 

0.0 

0 

H 









386 

52.1 

76 

L 






17 

310 

0.0 

0 

H 









382 

57.3 

82 

L 






IB 

310 

0.0 

0 

H 









436 

0.0 

0 

H 






19 

32* 

0.0 

0 

11 









514 

0.0 

0 

H 






20 

33* 

0.0 

0 

H 

4.6 

12 

340 

4.0 

- 1,6 

0,7 

2 

X 

544 

0.0 

0 

H 






21 

326 

0.0 

0 

H 

4.8 

20 

23 

4,0 

1,5 

1 .8 

2 

X 

5 ?8 

0.0 

0 

H 






22 

336 

0.0 

0 

H 

4.2 

20 

15 

3.0 

0.6 

1,2 

3 

X 

574 

3.0 

0 

H 






23 

343 

0,0 

0 

H 

5.4 

10 

298 

2.5 

-A .7 

Q.1 

2 

X 

559 

0.0 

0 

H 






24 

362 

0.0 

0 

H 

5.1 

12 

320 

3.7 

-3.2 

0,5 

2 

X 

563 

0.0 

0 

H 












JUN. 30# 1975 




181 





JUL, 


! # 1975 




182 

1 

556 

O.D 

0 

H 






597 

5.4 

149 

L 

3.7 

36 

313 1.9 

-2.2 

1.7 

2 

X 

2 

537 

0.0 

0 

H 






593 

5.2 

135 

L 

3.6 

24 

331 2.4 

-1,4 

1.1 

2 

X 

1 

526 

0,0 

0 

H 






595 

4.6 

149 

L 

3.2 

-6 

322 1.9 

-1.5 

-0,4 

2 

X 

4 

535 

0.0 

0 

H 






608 

0.0 

0 

H 

2.8 

S 

310 1.3 

-1.5 

0.2 

2 

X 

5 

561 

0.0 

a 

H 






600 

4.0 

HO 

L 








6 

595 

0.0 

0 

H 






599 

4.1 

120 

L 








7 










569 

0.0 

0 

H 








8 










588 

4.4 

87 

L 








9 










584 

4.6 

111 

l 








10 










572 

o.a 

0 

11 








11 










572 

0.0 

0 

H 








12 










571 

2.8 

112 

L 








13 

620 

0.0 

D 

H 






57? 

2.3 

113 

L 








14 

614 

0,0 

Q 

H 






534 

2.0 

108 

L 








15 










515 

2.9 

116 

L 








16 





















17 

583 

3.3 

125 

L 

















IB 

594 

3.5 

103 

L 

















19 

589 

3.8 

111 

L 

3.9 -32 327 1.8 

-1.1 

-1.4 

3 

X 












26 

582 

5.1 

134 

L 

4.6 0 289 1.3 

-3,8 

“0.3 

2 

X 

47? 

14.1 

88 

J 








21 

6 03 

6.2 

153 

L 

3.6 -52 234 -0.4 

-0.5 

-1.0 

4 

X 

451 

13.4 

75 

4 








22 

612 

6.6 

149 

L 

4,2 -42 246 -1.0 

-2.0 

-2.6 

2 

X 

44? 

7.4 

89 

J 








23 

604 

6.8 

151 

L 

3.9 6 292 0.9 

-2.2 

-0.1 

3 

X 

511 

6.3 

194 

J 








24 

607 

6.2 

146 

L 

4.1 -12 229 -2.2 

-2.4 

-1.0 

2 

X 

529 

6.3 

206 

J 

5.7 

2 

233 -3.3 

-4.3 

-0.4 

2 

X 







JUL 

• ; 

2 * 1975 




183 





JUL . ■ 

5 * 1975 




184 

1 

526 

5.5 

156 

4 

4,3 

17 

237 

- 1.5 

- 2.4 

0.5 

3 

X 

497 

5.4 

143 

J 

3.8 

-10 

333 

2.9 

- 1,4 

- 0,8 

2 

J 

2 

518 

4,2 

151 

4 

3.4 

43 

270 

0.0 

-us 

1.2 

3 

X 

500 

5.2 

129 

J 

4.5 

10 

321 

3.1 

- 2.5 

0.5 

2 

4 

3 

497 

4.4 

169 

J 

2.6 

-11 

312 

1.2 

-1.3 

- 0,3 

2 

X 

49 ? 

6.8 

154 

L 

3.7 

D 

328 

2,7 

- 1,7 

- 0.0 

2 

4 

4 

490 

5.6 

157 

4 

4.8 

1 

341 

4.1 

- 1*4 

0.1 

2 

X 

499 

6.9 

131 

J 

4.3 

21 

7 

3.5 

0.4 

1.4 

2 

J 

5 

487 

5..7 

165 

4 

4.9 

-1 

276 

0.3 

- 2.8 

0.2 

4 

X 

510 

6.9 

131 

J 

4,4 

6 

30 ? 

1.5 

- 2.0 

0.4 

4 

J 

6 

*84 

5.6 

160 

J 

3.8 

-40 

14 

1,3 

0.2 

- 1.1 

4 

K 

509 

7.2 

101 

4 

5.2 

45 

336 

3.2 

- 1.0 

3.6 

2 

J 

7 

504 

7.1 

162 

J 









511 

6.9 

95 

J 

5.6 

13 

1 

4,9 

0.3 

1.1 

3 

J 

8 

498 

4.6 

112 

4 









52 ? 

7.7 

118 

4 

4.6 

-45 

28 ? 

0.7 

- 2.8 

- 1.8 

3 

J 

9 

498 

4.2 

SO 

J 









53 ? 

7.1 

158 

J 

4.2 

-14 

292 

1.4 

- 3.6 

0.0 

2 

J 

10 

492 

4.7 

112 

4 . 









529 

6.9 

187 

J 

4.1 

-13 

321 

3.0 

- 2.6 

- 0.2 

2 

J 

11 

488 

4.1 

152 

4 









524 

7.2 

154 

J 

4.1 

-19 

303 

2.0 

- 3,2 

- 0.3 

2 

J 

12 

475 

4.5 

164 

4 









518 

6.6 

147 

J 

3.6 

-11 

306 

2.1 

- 3.0 

0.2 

1 

i 

13 

467 

4.5 

147 

J 

7.1 

-2 

22 

6.5 

2.4 

- 0.9 

1 

J 

509 

6.1 

107 

4 

4.1 

10 

312 

2.6 

- 2.6 

1.5 

1 

4 

1 * 

462 

4.9 

113 

4 

5*8 

-23 

42 

3.9 

2,8 

- 3.0 

1 

J 

495 

5.0 

95 

J 

4.8 

19 

319 

3.2 

- 2.3 

2.2 

2 

J 

15 

481 

■ 5,3 

93 

J 

6.0 

-25 

- 53 

2.9 

3,3 

- 3.1 

3 

j 

476 

5.2 

89 

J 

5.0 

2 

305 

2.7 

- 3.8 

1.0 

1 

J 

16 

482 

6.1 

102 

J 

5.9 

1 

43 

3.9 

3.7 

- 0.5 

2 

J 

497 

S .6 

77 

4 

4.6 

-5 

287 

1.1 

- 3.6 

0.3 

3 ' 

4 

17 

481 

5.1 

97 

J 

6.4 

3 

26 

5.7 

2.8 

0,0 

1 

J 

476 

6.5 

138 

4 

4.3 

-17 

294 

1.3 

- 3.1 

- 0.7 

3 

J 

18 

477 

4.7 

109 

J 

6.2 

2 

36 

4.9 

3.5 

0.1 

1 

J 

482 

5.1 

80 

4 

5.7 

-17 

258 

• 1.1 

- 5.2 

- 1.4 

2 

J 

19 

*63 

5.4 

96 

4 

5.4 

-ft 

52 

3.0 

3.8 

- 0.6 

3 

J 

476 

6.4 

113 

4 

4.4 

4 

313 

2.2 

- 2.4 

0.2 

3 

4 

20 

4 52 

5,7 

92 

J 

6.7 

-1 

16 

6.1 

1.7 

0.0 

2 

4 

*62 

6.7 

98 

J 

4.4 

-16 

13 

3.9 

1.0 

- 1.1 

2 

4 

21 

* 6 * 

6.8 

103 

J 

7.2 

21 

342 

5.6 

- 2,0 

2,1 

3 

J 

472 

6.7 

107 

J 

4.3 

10 

336 

2.7 

- 1.2 

Q .4 

3 

J 

22 

502 

6.2 

81 

J 

7.2 

-15 

250 

- 2.1 

- 5.4 

- 2.3 

3 

J 

483 

6.9 

111 

4 

4.7 

-22 

291 

1.3 

- 3,2 

- 1.9 

3 

4 

23 

491 

5.2 

,134 

4 

6.3 

21 

0 

5.4 

- 0.3 

2.1 

3 

J 

472 

6.3 

85 

4 

5.8 

32 

313 

3.1 

- 3.6 

2.4 

2 

J 

24 

520 

5*7 

143 

4 

5.3 

-26 

331 

0.9 

- 0.4 

- 0.6 

3 

J 

465 

5.7 

85 

L 

6.3 

-10 

233 

- 3.7 

- 4.7 

- 1.7 

1 

4 


07 / 04/75 * 07 / 11/75 

vil ettt ?f*p/ ftt av o cse ate e*ot* ares* utGsn so i*r 
I0Q0 SC HIGH LAI LON 5C 


VEL ft|N TtflP/ Pis AV B OH 5SC jBRGSff BIGS* 0IGSP1 56 Jflf 
1000 5C HAGN U1 LOM SC 


JUL. 4,0 1975 


115 


JUL. 5# 1975 


186 


1 

506 

6,7 

61 

J 

5.3 

* 

252 

-1,5 

-4.6 

-0.1 

2 

J 

*52 

5.2 

*6 

J 

3,6 

63 

352 

1,4 

-0,5 

2.9 

2 

J 

2 

*67 

3,9 

75 

J 

*.9 

27 

336 

2.3 

-3.3 

1,8 

2 

J 

*48 

5.2 

*9 

J 

3.7 

31 

0 

3.1 

-0.1 

1.9 

1 

J 

3 

4*9 

3.5 

53 

J 

5,3 

6 

3*5 

5.0 

-1,3 

0.7 

2 

J 

*** 

5.1 

52 

i 

3,6 

17 

320 

2.6 

-2,2 

1,0 

1 

J 

* 

*57 

3.6 

6* 

J 

5.1 

23 

3*0 

4.1 

-1.5 

1.8 

2 

J 

4*5 

5.8 

*1 

J 

3.1 

69 

169 

-1 .0 

0.2 

1.2 

3 

J 

5 

*66 

3.0 

133 

J 

5,3 

36 

352 

4.2 

-0.4 

3.1 

1 

J 

4*5 

5.6 

42 

J 

3.0 

2 

166 

-2.7 

0,7 

0.0 

1 

J 

6 

*61 

3.* 

136 

i 

5.0 

26 

35* 

*.5 

-0.2 

2.2 

1 

4 

*37 

4.8 

35 

J 

3.4 

-41 

137 

-1.8 

1,3 

-2.3 

1 

J 

7 

*56 

3.6 

58 

i 

*.7 

6 

339 

4.2 

-1.5 

0.8 

1 

J 

*3* 

5.0 

38 

J 

3.8 

-62 

15* 

-1.5 

0,1 

-3.2 

1 

4 

6 

*55 

*»3 

51 

J 

4.3 

6 

3*0 

3.8 

-1.1 

0.7 

1 

J 

*18 

5.5 

32 

J 

4.2 

-33 

2 78 

0.4 

-3,5 

-1,2 

2 

J 

9 

*56 

*.2 

*3 

) 

*,* 

-1 

337 

3.8 

- t.fc 

0.3 

2 

J 

*07 

5,1 

27 

J 

3,7 

3 

304 

2,0 

-2.8 

1,0 

1 

4 

10 

*65 

4.7 

9* 

L 

5.1 

1 

338 

4.6 

-1.8 

0.6 

1 

J 

405 

4.6 

26 

4 

3.1 

-2 

301 

1,5 

-2.4 

0.6 

1 

J 

11 

489 

*.6 

It * 

L 









411 

9.6 

23 

4 

0.9 

32 

258 

-0,1 

-0.4 

0.6 

1 

J 

12 

496 

5.3 

10* 

L 

3,2 

11 

3*2 

2.6 

-0.6 

0.7 

2 

4 

409 

9.2 

2* 

J 

1.0 

17 

285 

0.1 

-0.3 

0.2 

1 

4 

13 

*87 

5.4 

10* 

L 

3.1 

-29 

292 

0.7 

-1.8 

-0.5 

2 

4 

*00 

5.5 

37 

J 

2,7 

36 

3*1 

1,8 

-0.2 

1,5 

1 

4 

1* 

*86 

5.5 

92 

L 

5,6 

-38 

310 

0.9 

-1.3 

-0,8 

5 

J 

399 

5,1 

*0 

4 

2.6 

26 

327 

1.7 

-0.8 

1.3 

1 

J 

15 

*81 

5.3 

109 

J 









413 

6,5 

29 

J 

2,6 

43 

320 

0.9 

-0.5 

1.3 

2 

J 

U 

*63 

6.4 

95 

J 

3.5 

13 

311 

2.2 

-2.4 

1.2 

D 

J 

413 

6.7 

28 

J 

2.5 

38 

50 

1.2 

1.6 

1.2 

1 

4 

17 

*67 

6.6 

57 

J 

3.3 

9 

302 

1.6 

-2.5 

0.8 

1 

4 

413 

9.3 

25 

J 

1.2 

56 

8* 

0.0 

0.4 

0.5 

1 

4 

1« 

*67 

7.3 

53 

J 

2.9 

20 

305 

0.8 

-1.2 

0.6 

3 

4 

413 

9.4 

27 

J 

1.4 

-66 

357 

0.2 

-0,0 

-0.4 

1 

4 

19 

*72 

7.6 

59‘ 

J 

3.1 

17 

2*9 

-0.8 

-2.1 

0.7 

2 

4 

411 

10.2 

23 

4 

1,5 

-72 

22 

0.3 

0,1 

-0,9 

1 

J 

20 

*7* 

7.3 

59 

4 

3.6 

-27 

2 SQ 

-0.9 

-2,5 

-1 .4 

2 

4 

*09 

9.9 

21 

J 

1.2 

19 

123 

-0 »* 

0,6 

0.2 

1 

J 

21 

*73 

7.6 

5* 

J 

*,9 

-81 

165 

-0.7 

0,6 

-4.5 

2 

J 

406 

9,4 

20 

J 

1.9 

-39 

185 

-1.1 

-0.0 

-0.9 

1 

J 

22 

*70 

6.6 

62 

J 

5.5 

-12 

2*9 

-1,6 

-4.0 

-1.4 

3 

J 

399 

8.5 

22 

J 

2.3 

-9 

117 

-1.0 

1.9 

-0.1 

1 

J 

23 

*6* 

6.6 

55 

J 

*.9 

7 

256 

-1.1 

-*,* 

0.1 

2 

J 

398 

7.8 

22 

4 

2.8 

20 

95 

-0.2 

2.* 

1,2 

1 

J 

2* 

*59 

5.6 

50 

J 

4.3 

38 

276 

0.3 

-3.6 

2.2 

1 

J 

40* 

5.3 

20 

J 

3.6 

40 

7 Q 

0.9 

2.3 

2,5 

1 

J 







JUL. 

» 1975 




187 





JUL. 

r# 1975 




188 

1 

402 

4.9 

20 

4 

3.7 

34 

60 

1.5 

2.* 

2.2 

1 

J 

375 

16.7 

33 

J 

7,6 -54 

259 

-0.8 

-3.7 

-6.0 

3 

J 

2 

398 

4,6 

18 

J 

4.0 

29 

6t 

1.6 

2,8 

1.9 

1 

i 

371 

21,6 

27 

J 

6.6 23 

278 

0,6 

-4.1 

1.5 

5 

J 

3 

391 

6.3 

20 

J 

3.6 

3* 

*5 

2,1 

2.1 

2.Q 

1 

4 

369 

24.7 

26 

J 

7.0 19 

257 

-1.4 

-6.0 

2.1 

3 

J 

4 

376 

11.2 

24 

J 

2.9 

14 

7* 

0.7 

2.5 

0.6 

1 

J 

391 

14.1 

33 

J 

8.9 -4 

262 

-1,2 

-8.6 

-0.2 

2 

J 

S 

379 

11,1 

23 

J 

2.7 

20 

302 

1.0 

-1.5 

0.6 

2 

4 

36* 

15.5 

23 


8.7 18 

266 

-0.4 

-6.0 

2.6 

6 

J 

6 

371 

14.4 

18 

J 

2.2 

23 

280 

0.3 

-1.7 

1.1 

1 

J 

364 

7.6 

24 


9.5 21 

253 

-2,6 

-7.B 

4,6 

2 

J 

7 

368 

12.3 

16 

J 

2.2 

17 

203 

0.4 

-1 .8 

UQ 

1 

4 

365 

9.8 

26 

J 

9.2 17 

251 

-2.8 

-7.5 

4.3 

1 

J 

8 

366 

13,0 

15 

3 

1.6 

27 

277 

0.1 

-0.9 

0.7 

1 

J 

364 

7.0 

30 

J 

9.9 11 

249 

-3.4 

-8.1 

3.9 

2 

J 

9 

364 

11.6 

17 

4 

2.0 

34 

307 

0.5 

-0,5 

0.8 

2 

J 

366 

8.7 

18 

J 

10.2 -3 

246 

-4.1 

-8.9 

2.1 

2 

J 

10 

366 

11.9 

1* 

J 

2.1 

-3 

298 

0.8 

-1 .5 

0,4 

1 

J 

365 

7.6 

17 

J 

10.5 -4 

2*5 

-4.4 

-9.2 

2.2 

2 

J 

11 

367 

10.8 

16 

J 

1.7 

-3? 

306 

0.8 

-1.3 

-0.6 

1 

i 

357 

7.2 

17 

J 

10.* -19 

242 

-4.5 

-9.0 

-0.4 

3 

J 

12 

359 

9.7 

17 

J 

1.6 

-70 

299 

0,3 

-0.9 

-1,3 

1 

J 

355 

11.0 

23 

J 

9.9 -27 

238 

-4.7 

-8.6 

-1.8 

1 

J 

13 

356 

9.8 

18 

4 

1.5 

-64 

331 

0,5 

-0.7 

■*1.1 

1 

J 

349 

14.5 

26 

J 

9.5 -42 

232 

-4.2 

-7.1 

-4.2 

3 

J 

14 

353 

9.4 

18 

J 

1,4 

-25 

3S1 

1.2 

-0.3 

-0.4 

1 

J 

347 

16,9 

30 

J 

9.1 -46 

223 

-4,4 

-5.7 

-4.8 

3 

J 

15 

352 

9.6 

22 

J 

1.6 

0 

5 

1.5 

0.1 

-0.0 

1 

4 

351 

10.8 

35 

J 

9.7 -25 

219 

-6.7 

-6.2 

-2.6 

2 

J 

16 

350 

9.5 

19 

< 

1.9 

7 

349 

1.9 

-0,4 

0.3 

1 

J 

349 

11.2 

38 

4 

9,7 -30 

216 

-6.7 

-5.7 

-3.0 

1 

J 

17 

350 

7.9 

21 

J 

1.6 

12 

351 

1.* 

-0.2 

0.3 

0 

J 

348 

12.8 

34 

J 

9,4 -42 

220 

-5.3 

-5.2 

-5,6 

1 

J 

18 

372 

15.0 

28 

J 

2.9 

66 

10 

1.0 

0.3 

2.3 

2 

J 

3*9 

13.6 

31 

J 

9.3 -39 

232 

-4.4 

-6.0 

-5,4 

1 

J 

19 

378 

18.9 

28 

J 

4.1 

3* 

289 

0.7 

-2.0 

1.4 

3 

J 

353 

15.6 

29 

J 

9,1 -5fi 

2*2 

*2.2 

*4.3 

-7.6 

1 

J 

20 

37* 

21.9 

26 

J 

4.V 

-27 

295 

1.7 

-3,6 

*2.3 

2 

J 

539 

16.1 

34 

J 

9.1 -3? 

202 

-6,5 

-2,4 

-5,4 

2 

J 

21 

373 

17.9 

26 

J 

5.4 

59 

267 

-0.1 

-1.4 

t.9 

5 

J 

342 

15.9 

29 

J 

9.0 -58 

202 

-4.1 

-1 .2 

-7.2 

3 

J 

22 

376 

15,5 

29 

J 

6.. 3 

28 

237 

-3.0 

-4.9 

2.4 

1 

J 

342 

14.3 

37 

J 

9.9 -4 3 

216 

-5,7 

-3.5 

-6.9 

2 

J 

23 

376 

17.2 

22 

J 

6.5 

27 

2*6 

-2.3 

-5.* 

2.3 

2 

4 

350 

14.9 

38 

J 

9.9 -37 

217 

-6.2 

-4.1 

-6.2 

2 

J 

24 

373 

19.8 

31 

J 

6.5 

-48 

276 

0,3 

-2.8 

-3.9 

5 

J 

342 

16.6 

47 

J 

10.7 -18 

223 

-7.2 

-6.4 

-3.8 

2 

J 







JUL. 8, 1975 




189 





JUL 

. 9# 1975 




190 

1 

343 

15.3 

40 

J 

11.6 -40 

212 

-7.5 

-4.2 

-7.7 

2 

J 

373 

15,3 

85 

J 

6.4 

-B 

112 

-2.3 

5.7 

-0.5 

2 

J 

2 

39* 

10.3 

31 

A 

12.4 -46 

202 

-7.7 

-2.8 

-8.7 

3 

J 

396 

15.5 

84 

J 

7.3 

-6 

112 

-2.4 

5.9 

-0.5 

3 

J 

3 

338 

18.7 

21 

J 

11.9 -48 

194 

-7.6 

-1.9 

-8.7 

2 

J 

4Q4 

16.7 

77 

J 

8.7 

-13 

121 

-4.1 

6.9 

-1 .9 

3 

J 

* 

3*0 

21.7 

25 

J 

11.7 -55 

173 

-6.4 

0.3 

-9.3 

3 

J 

402 

17.1 

79 

J 

9.6 

-44 

84 

0.5 

4.8 

-5.2 

7 

J 

5 

339 

24.5 

23 

J 

11.1 -55 

158 

-5.9 

1.4 

-9.2 

2 

J 

395 

15.2 

87 

J 

10.5 

-16 

108 

-2.8 

8.4 

-3.6 

5 

J 

6 

342 

23.7 

27 

J 

11.3 -47 

143 

-6.0 

3.2 

-8,6 

3 

J 

393 

14.1 

76 

J 

10.6 

-10 

122 

-5.4 

8.3 

-3.2 

3 

J 

7 

330 

21 ,1 

19 

J 

11.9 -37 

153 

-8.4 

2.7 

-7.8 

1 

J 

396 

11.5 

71 

J 

11 ,8 

8 

130 

-7.4 

8.9 

-D.3 

2 

J 

8 

329 

22.7 

21 

J 

11.7 -31 

14* 

-8.1 

4.2 

-7,3 

1 

J 

392 

13.7 

86 

J 

12.3 

30 

132 

-7,0 

9.0 

3.8 

3 

J 

9 

343 

22.8 

26 

J 

11.3 -25 

125 

-5.8 

6,5 

-6,9 

2 

J 

430 

18.0 

89 

J 









to 

3*6 

24.8 

27 

J 

11.1 -24 

122 

-5.0 

6.3 

-6.5 

* 

J 

4*1 

22.6 

152 

J 









11 

3*0 

30.4 

25 

J 

12.0 -47 

114 

-3.2 

4.0 

-10,4 

3 

J 

441 

26.1 

193 

J 









12 

351 

29,5 

30 

J 

14.4 -46 

103 

-2.2 

5.7 

-12,7 

3 

J 

4*1 

21.2 

161 

J 









13 

353 

26,1 

50 

J 

15.3 -22 

109 

-4.3 

10.2 

-9,1 

5 

J 

473 

24.9 

141 

J 









1* 

353 

28.3 

53 

j 

14.4 -24 

100 

-2.2 

10.3 

-8.9 

4 

J 













15 

357 

24,9 

63 

J 

14.1 -34 

96 

-1.2 

9.0 

-10.3 

3 

J 

547 

12.9 

289 

J 









16 

358 

23.6 

78 

J 

13.6 -39 

87 

0.5 

8.6 

-10.3 

3 

J 

596 

10.0 

298 

J 









17 

348 

21.0 

70 

J 

12.2 -32 

93 

-0.5 

9.2 

-7.6 

3 

J 

592 

9.6 

295 

J 









IB 

34* 

17.2 

40 

J 

12.8 -21 

92 

-0.4 

11.3 

-5.4 

3 

J 

563 

8.3 

229 

J 









19 

333 

15.7 

36 

J 

12*1 4 

117 

-4.9 

9.7 

0.6 

5 

J 

555 

7.6 

167 

J 









20 

328 

15.1 

27 

J 

11*2 8 

144 

-8.8 

6.4 

1.7 

2 

J 

555 

6.7 

139 

J 









21 

324 

16.5 

30 

J 

10.5 -4 

153 

-9.2 

4.7 

-0.4 

2 

J 

554 

5.6 

116 

J 

9.0 

16 

152 

-7,2 

3.7 

2.5 

3 

X 

22 

322 

16.4 

31 

J 

10.0 -5 

152 

-8.6 

4.7 

-0.5 

2 

J 

579 

7.0 

222 

J 

7.1 

9 

141 

-4.8 

3.9 

1.3 

3 

X 

23 

320 

15,1 

32 

J 

9.4 13 

164 

-8.5 

2,2 

2.2 

2 

J 

569 

5.8 

167 

J 

8.0 

20 

149 

-6,3 

3.6 

2.9 

2 

X 

24 

343 

14.9 

43 

J 

7.6 -25 

101 

-1.2 

6.5 

-2.5 

3 

J 

555 

5.4 

147 

J 

6.9 

15 

158 

-6.0 

2.3 

2.0 

2 

X 







JUL, 

. 10# 1975 




191 

1 

556 

4.8 

154 

J 

5.7 

a 

181 -5.0 

0.0 

0.0 

3 

X 

2 

562 

M 

124 

J 

5.6 

15 

185 -5.2 

-0.5 

U4 

2 

X 

3 

556 

4,3 

105 

J 

5.6 

12 

172 -5.3 

0.7 

1.1 

1 

X 

* 

566 

5.5 

168 

J 








5 

581 

6.2 

151 

J 








6 

564 

6.5 

146 

J 








7 

547 

7.2 

168 

J 








8 

554 

8.1 

126 

J 








9 

550 

7.7 

121 

J 








10 

553 

8.8 

146 

J 









11 

12 

13 

IV 

15 

16 
17 
IS 

19 

20 
21 
22 

23 

24 2.2 -61 92 0.0 1.1 -1.7 1 * 


JUL. 11# 1975 192 


3.3 -27 

33 

2.1 

1.5 

-1.2 

2 

X 

2.9 -30 

354 

2.0 

-0.2 

-1,2 

2 

X 

2.7 -?.1 

156 

-1.7 

0.7 

-0.7 

2 

X 

4.1 4 

1B5 

-4.0 

'0.3 

0.3 

1 

X 


*96 16.2 573 L 






3.9 

2 

1 50 

-2.8 

1.6 

-0.1 

2 

X 

506 

Q.Q 

0 

H 

4.5 

2 

125 

-2.0 

2.8 

-0.0 

3 

X 

513 

0.0 

0 

H 

4.7 

22 

132 

-2.7 

3.0 

1.6 

2 

X 

522 

o.o 

0 

H 

4.8 

21 

112 

-1,5 

3.6 

1.7 

2 

X 

467 

0.0 

0 

H 

5.0 

26 

112 

-1,5 

3,7 

2.2 

l 

X 

486 

Q.Q 

0 

H 

4.9 

13 

161 

-4.3 

1.4 

1.1 

2 

X 

502 

0.0- 

0 

H 

4.5 

22 

140 

-2.3 

1.9 

1.3 

3 

X 


07 / 12/75 • 07 / 19/75 

HR VEt DCN UUP/ PUS AV D GSE GSE QXGSN BVGSH OZG5N 5G J«f VEL PEN T EBP/ PLS AV D GSE CSC BX6SH DYGSH BZGSN SC INF 




1000 

SC 

NAGN 

LAT 

LON 





SC 


1000 

SC 

HAGN 

LAI LON 




SC 






JUL 

. 12 

!/ 1975 




193 





JUL 

. 13# 1975 




194 

1 

503 

0.0 

0 

H 

4,5 

5 

201 

-4.0 

-1.5 

0.3 

1 

X 

449 

6.1 

103 

L 

3.7 

25 141 -2.5 

1.9 

1.6 

1 

X 

2 





4.5 

25 

180 

-3.2 

-0.0 

1 .5 

3 

X 

458 

7.1 

105 

L 

4.4 

-3 137 -3.0 

2.8 

-0.2 

2 

X 

3 





4.5 

24 

78 

0.7 

3.3 

1.4 

3 

X 

440 

5.8 

60 

L 

5.4 

19 152 -4,3 

2.4 

1.6 

2 

X 

4 

535 

0.0 

9 

H 

4.9 

30 

103 

-0.6 

3.6 

1.7 

3 

X 

442 

5.9 

73 

L 

5,7 

3 131 -3.5 

4.1 

-0.1 

2 

X 

5 













434 

6.7 

55 

L 







6 

542 

0.0 

0 

H 









456 

4.9 

74 

L 







7 

537 

0.0 

0 

H 

4.9 

-8 

41 

3.6 

2.9 

-1 .3 

1 

X 

466 

3.2 

140 

L 







8 

517 

4.6 

73 

L 

4.3 

10 

192 

-3.6 

-0.5 

0.9 

2 

X 

482 

3.7 

173 

L 







9 

510 

4.3 

70 

L 

4.7 

2 

199 

-4.4 

-1.4 

0.7 

1 

X 

466 

3.7 

175 

L 







10 

507 

4.1 

66 

L 

4.6 

14 

183 

-4.6 

0.2 

1.2 

1 

X 

458 

0.0 

0 

H 







11 













489 

0.0 

0 

H 







12 













480 

3.6 

167 

L 







13 

496 

0.0 

0 

H 









483 

3.7 

159 

L 







H 

489 

3.9 

56 

L 









489 

4.6 

189 

L 







15 

482 

3.3 

49 

L 









477 

3.5 

139 

L 







16 

471 

4.2 

86 

L 









487 

3.5 

162 

L 







17 

479 

4.5 

91 

L 









492 

4.0 

174 

L 







18 

478 

4.4 

69 

l 

4.6 

2 

112 

-1.7 

4.2 

-0.2 

1 

X 

490 

3.9 

194 

L 







19 

479 

4.7 

95 

L 

3.9 

-6 

103 

- 0.8 

3,6 

-0.6 

1 

X 

480 

3.8 

171 

L 







20 

484 

5.7 

105 

L 

4.1 

4 

93 

-0,2 

4.0 

0.3 

1 

X 

513 

4.3 

222 

L 







21 

472 

5.8 

110 

L 

2.9 

12 

16a 

-1.5 

0.3 

0.3 

3 

X 

526 

0.0 

0 

H 







22 

458 

5.7 

98 

L 

3.9 

21 

175 

-3.5 

0.2 

1 .3 

1 

X 

548 

4.8 

341 

L 







23 

457 

5.6 

102 

L 

4.0 

23 

164 

-3.3 

Q.B 

1.6 

1 

X 

582 

4.9 

304 

L 







24 

455 

6.0 

105 

L 

3.6 

6 

176 

-3.1 

0.2 

0.3 

2 

X 

560 

4.4 

186 

J 













JUL 

. 1< 

./ 1975 




195 





JUL 

. 15 

»/ 1975 




196 

1 

561 

4.4 

180 

J 









621 

5.3 

271 

J 

5.7 

29 

97 

-0.4 

3.6 

2.1 

4 

J 

2 

578 

4.0 

165 

J 









589 

5.3 

264 

J 

5.1 

25 

163 

-2.4 

0.7 

1.2 

4 

J 

3 

564 

4.0 

126 

J 

7.0 

-2 

143 

-4.4 

3.3 

-0.3 

4 

J 

597 

5.4 

298 

J 

5.4 

56 

183 

-2.1 

0.1 

3.1 

4 

J 

4 

5 51 

3.9 

138 

J 

7.0 

21 

154 

-4.9 

2.6 

1 .9 

3 

J 

595 

5.4 

282 

J 

5.3 

39 

176 

-2.9 

0.3 

2.3 

4 

J 

5 

552 

3.9 

107 

J 

7.3 

-2 

152 

-5.5 

2.8 

-0.6 

4 

J 

591 

5.7 

235 

J 

5.4 

28 

193 

-3.9 

-0.6 

2.2 

3 

J 

6 

539 

3.9 

91 

J 

7.5 

-1 

171 

-6.8 

1 .1 

-0.3 

3 

J 

603 

5.5 

203 

J 

5.6 

6 

135 

-2.4 

2.4 

-0.1 

5 

J 

7 

550 

4.1 

95 

J 

6.8 

-6 

146 

-5.4 

3.3 

-1.6 

2 

J 

589 

5.2 

177 

J 

5.3 

-24 

172 

-4.1 

0.1 

-1.9 

3 

J 

6 

565 

4.6 

149 

J 

6.3 

25 

175 

-3.5 

0 , 8 

1.4 

5 

J 

600 

4.9 

166 

J 

5.3 

-24 

143 

-3.2 

1 .8 

-2.4 

3 

J 

9 

556 

4.9 

138 

J 

6.2 

36 

201 

-4.4 

-0.5 

3.8 

2 

J 

581 

5.2 

166 

J 

5.3 

10 

180 

-4.3 

0.3 

0.8 

3 

J 

10 

549 

5.0 

135 

J 

6.1 

-2 

203 

-5.2 

-2.1 

0.6 

2 

J 

588 

4.6 

166 

J 

5.1 

-9 

150 

-3.2 

1.5 

-1 .2 

4 

J 

11 

543 

5.0 

121 

J 

6.0 

-5 

193 

-5.3 

-1.3 

-0.0 

2 

J 

584 

4.4 

154 

J 

5.3 

-33 

160 

-3.5 

0.3 

-2.7 

3 

J 


536 

5.4 

110 

J 

6.4 

2 

183 

-6.1 

-0.2 

0.3 

2 

J 

591 

3.9 

129 

J 

4.9 

-57 

146 

-1.7 

-0.1 

-3.3 

3 

J 

13 

533 

5.5 

120 

J 

6.. 5 

-7 

179 

-6.2 

-0.2 

-0.8 

2 

J 

590 

3.8 

110 

J 

4 ,9 

-31 

144 

-2.1 

0.9 

-2.1 

4 

J 

14 

537 

5.5 

114 

J 

6.2 

1 

173 

-5.7 

0.7 

-0.1 

3 

J 

559 

3.6 

81 

J 

4.6 

1 

170 

-4.1 

0.7 

-0.1 

2 

J 

15 

543 

4.4 

123 

J 

6.9 

4 

130 

-3.8 

4.4 

-0.9 

3 

J 

566 

3.9 

97 

J 

5.2 

-8 

137 

-3.1 

2.6 

-1.4 

3 

J 

16 

541 

3.9 

121 

J 

7.1 

14 

137 

-4.2 

4.1 

0.4 

4 

J 

551 

3.8 

84 

J 

5.6 

4 

164 

-4.6 

1.3 

-0.0 

3 

J 

17 

574 

5.6 

211 

J 

6.1 

47 

144 

-2.2 

2.1 

2.6 

5 

J 

557 

3.7 

90 

J 

5.6 

-19 

153 

-4.0 

1.8 

-2.0 

3 

J 

18 

5 70 

5.2 

204 

J 

6.0 

60 

180 

-2.3 

0.5 

4 .0 

4 

J 

545 

4.1 

74 

J 

5.8 

-18 

'163 

-4.9 

1.3 

-1 .9 

2 

J 

19 

566 

5.1 

190 

J 

6.0 

26 

186 

-3.5 

-0.3 

1.7 

4 

J 

548 

3.9 

95 

J 

5.5 

13 

163 

-4.6 

1.5 

1.0 

2 

J 

20 

582 

4.9 

214 

J 

6.2 

22 

125 

-2.7 

3.8 

1.9 

3 

J 

539 

4.1 

221 

J 

5.5 

3 

159 

-4.8 

1.9 

0.3 

2 

J 

21 

586 

5.3 

198 

J 

6.7 

-13 

124 

-2.6 

3.8 

-1.0 

5 

J 

546 

4,1 

175 

J 

6.0 

9 

1.47 

-4.6 

3.0 

1.0 

2 

J 

22 

581 

5.3 

200 

J 

6.8 

-39 

164 

-4.0 

1.2 

-3.2 

4 

J 

580 

3.8 

177 

J 

5.9 

4 

133 

-3.5 

3.7 

0.5 

3 

J 

23 

576 

4.9 

158 

J 

6.9 

-9 

132 

-3.7 

4.1 

-0.7 

4 

J 

593 

4.0 

193 

J 

5.6 

10 

123 

-2.8 

4.3 

1.1 

3 

J 

24 

610 

5.1 

256 

J 

5.8 

-37 

100 

-0.6 

3.4 

-2.4 

4 

J 

588 

4.1 

210 

J 

5.6 

-6 

140 

-3.7 

3.1 

-0.4 

3 

J 


JUL. 16/ 1975 


197 


JUL. 17/ 1975 


198 


1 

618 

4.3 

233 

J 

5.2 

40 

136 

-2.0 

1.V 

2.3 

2 

615 

4.6 

274 

J 

4.4 

-32 

168 

-2.4 

0.5 

-1 .5 

3 

614 

4.5 

215 

J 

4.6 

12 

147 

-2.5 

1.7 

0.5 

4 

607 

4.6 

178 

J 

4.7 

7 

178 

-3.6 

0.1 

0.4 

5 

603 

4.7 

161 

J 

5.4 

22 

182 

-3.8 

0.1 

1.5 

6 

611 

4.7 

159 

J 

5.5 

-3 

135 

-3.2 

3.1 

-0.9 

7 

594 

4.9 

158 

J 

5.4 

-3 

159 

-4.6 

1.7 

-0.8 

8 

595 

4.5 

177 

J 

5.2 

2 

139 

-3.7 

3.1 

-0.8 

9 

604 

4.5 

165 

J 

5.6 

3 

129 

-3.4 

4.1 

-1.1 

10 

591 

4.3 

177 

J 

5.7 

9 

140 

-3.9 

3.4 

-0.4 

11 

599 

3.9 

192 

J 

5.9 

-24 

134 

-3.4 

2.5 

-3.4 

12 

585 

4.0 

187 

J 

5.5 

-18 

159 

-4.3 

0.9 

-2.0 

13 

575 

4.4 

170 

J 

5.6 

-9 

195 

-4.9 

-1 .5 

-0.3 

14 

583 

3.9 

125 

J 

5.5 

-11 

151 

-3.7 

1.6 

-1.4 

15 

566 

4.0 

93 

J 

5.4 

13 

178 

-4.8 

0.5 

1 .0 

16 

596 

4.5 

167 

J 

5.3 

26 

134 

-2.2 

2.6 

0.9 

17 

589 

4.8 

171 

J 

5.4 

36 

99 

-0.6 

4.5 

2.1 

18 

549 

4.5 

103 

J 

5.3 

0 

100 

-0.6 

3.4 

-0.4 

19 

558 

4.5 

124 

J 

5.6 

-14 

142 

-3.7 

2.8 

-1 .4 

20 

565 

4.5 

136 

J 

5.9 

34 

137 

-3.0 

2.9 

2.7 

21 

572 

4.2 

141 

J 

6.1 

3 

110 

-1.9 

5.2 

0.4 

22 

541 

4.1 

134 

J 

5.8 

-6 

159 

-4,1 

1 .6 

-0.4 

23 

548 

4.0 

132 

J 

6.3 

38 

151 

-3.1 

1.6 

2.9 

24 

559 

3.8 

129 

J 

5.8 

4 

140 

-3.1 

2.6 

0.4 


4 

J 

517 

3.8 

135 

L 

6.0 

-4 

165 

-5.3 

1 ,4 

-D.4 

2 

J 

3 

J 

528 

3.9 

89 

J 

5.6 

-1 

132 

-2.9 

3,2 

-0.2 

4 

J 

3 

J 

551 

4.4 

125 

J 

5.9 

7 

128 

-3.2 

4.1 

0.3 

3 

J 

3 

J 





6.3 

6 

124 

-3.2 

4.8 

0.1 

2 

J 

3 

J 

550 

3.2 

132 

J 

6.3 

0 

121 

-2.9 

4.7 

-0.6 

3 

J 

3 

J 





6.0 

7 

156 

-4.8 

2.2 

0,1 

3 

J 

2 

J 





6.1 

-10 

146 

-4.8 

2.6 

-1.6 

2 

J 

2 

J 





6.7 

3 

119 

-2.9 

5.2 

-1.2 

3 

X 

1 

J 

520 

3.2 

146 

J 

6.6 

-1 

144 

-4.9 

3.3 

-1.3 

3 

J 

2 

J 

499 

3.3 

61 

J 

6.9 

4 

142 

-5.1 

3.9 

-1.0 

2 

J 

2 

J 

543 

4.3 

123 

J 

6.6 

-1 

144 

-4.0 

2.6 

-1.2 

4 

J 

3 

J 

539 

4.7 

148 

J 

6.7 

-29 

161 

-4.6 

0.4 

-3.1 

4 

J 

2 

J 

553 

4.4 

179 

J 

6.9 

11 

131 

-3.4 

4.0 

-0.5 

4 

J 

4 

J 

554 

4.5 

194 

J 

7.0 

38 

165 

-3.7 

2.0 

2.5 

5 

J 

2 

J 

538 

4.4 

156 

J 

6.9 

26 

158 

-4.3 

2.4 

1.6 

5 

J 

4 

J 













2 

J 













4 

J 





6.7 

12 

151 

-5.0 

2.9 

0.9 

3 

X 

3 

J 





6.5 

18 

150 

-4.9 

2.9 

1.7 

3 

X 

3 

J 

663 

5.1 

219 

J 

5.7 

-46 

73 

1.1 

3.5 

-4.0 

2 

J 

2 

J 

646 

5.9 

269 

J 

4.9 

-22 

152 

-1.9 

1.0 

-0.9 

4 

J 

4 

J 

645 

6.1 

290 

J 

5.2 

-6 

198 

-3.8 

-1 .2 

-0.4 

3 

J 

4 

J 

641 

5.4 

225 

J 

5.4 

1 

134 

-3.5 

3.6 

0.2 

2 

J 

4 

J 

658 

5.2 

223 

J 

5.5 

-4 

114 

-1.6 

3.6 

-0.2 

4 

J 


JUL. 18/ 1975 


199 


JUL. 19/ 1975 


200 


1 

644 

5.1 

223 

J 

5.0 

25 

142 

-3.1 

2.4 

1 .8 

3 

J 

2 

641 

5.1 

277 

J 

4.7 

20 

151 

-3.5 

1 .9 

1 .3 

2 

J 

3 

L 





5.0 

53 

145 

-1.8 

1 .5 

2.8 

3 

X 

** 

5 

587 

3.6 

154 

L 

4.6 

-9 

138 

-3.2 

2.7 

-1 .2 

1 

J 

6 

606 

3.6 

124 

J 

5.0 

-1 

118 

-2.1 

3.8 

-1.0 

2 

J 

7 

606 

4.0 

15,6 

J 

5.0 

51 

155 

-2.1 

1.7 

2.4 

4 

J 

8 

613 

4.1 

163 

J 

5.1 

42 

107 

-0.8 

3.3 

1.5 

3 

J 

9 

598 

4.4 

155 

J 

4.8 

-11 

126 

-2.3 

2.7 

-1.9 

3 

J 

10 

606 

4.5 

150 

J 

5.2 

-20 

115 

-1.8 

3.0 

-2.9 

2 

J 

11 

588 

5.0 

163 

J 

5.3 

-5 

150 

-3 .,6 

1.8 

-1.2 

3 

J 

12 

593 

5.0 

172 

J 

5.5 

-16 

142 

-3.7 

2.1 

-2.4 

3 

J 

13 

616 

4.9 

190 

J 

5.0 

-14 

141 

-2.9 

1.9 

-1.7 

3 

J 

14 

629 

5.0 

165 

J 

5.5 

-13 

123 

-2.7 

3.6 

-2.5 

2 

J 

15 

630 

5.3 

206 

J 

4.8 

-23 

191 

-3.0 

-1.0 

-1.1 

4 

J 

16 

630 

5.6 

208 

J 

4.9 

-18 

242 

-1.9 

-3.8 

-0.3 

2 

J 

17 

628 

5.8 

209 

J 

5.2 

-25 

243 

-1.9 

-3.9 

-1.1 

3 

J 

18 

647 

5.7 

252 

J 

4.0 

-19 

248 

-0.7 

-1.8 

-0.4 

4 

J 

19 

642 

5.3 

204 

J 

4.2 

22 

123 

-1.0 

1.7 

0.6 

4 

J 

20 

653 

5.1 

205 

J 

4.6 

26 

62 

* 1.3 

2.6 

1.3 

3 

J 

21 

629 

4.9 

181 

J 

3.7 

4 

186 

-2.1 

-0.2 

0.1 ' 

• 3 

J 

22 

634 

4.2 

156 

J 

3.9 

38 

76 

0.5 

2.0 

1.6 

3 

J 

23 

619 

3.9 

113 

J 

4.3 

1 

76 

0.8 

3.4 

0.2 

3 

J 

24 

621 

4,4 

125 

J 

4.5 

4 

50 

2.8 

3.3 

0.4 

1 

J 


595 

4.5 

134 

J 

4.4 

-7 

85 

0.3 

3.4 

-0.4 

3 

J 

586 

4.7 

133 

J 

4.7 

1 

82 

0.6 

4.2 

-0.0 

2 

J 

563 

4.9 

99 

J 

4.6 

-1 

130 

-2.6 

3.1 

-0.3 

2 

J 

568 

5.G 

114 

J 

4.8 

-2 7 

155 

-3.4 

1 .4 

-2.1 

2 

J 

572 

4.6 

122 

J 

4.7 

15 

104 

-1.0 

3.9 

0.4 

*2 

J 

552 

4.1 

104 

J 

4.3 

-3 

134 

-2.6 

2.6 

-0.8 

2 

J 

550 

4.2 

106 

J 

4.0 

19 

154 

-3.0 

1.7 

0.6 

2 

J 

541 

4.7 

125 

J 

3.9 

17 

175 

-3.4 

0.6 

0.9 

2 

J 

537 

5.6 

121 

J 

4.4 

25 

190 

-3.7 

-0.0 

1.9 

1 

J 

546 

4.6 

109 

J 

4.7 

35 

97 

-0.4 

3.7 

0.9 

3 

J 

576 

4.9 

89 

J 

4.6 

27 

65 

1.6 

3.9 

0.4 

2 

J 

522 

5.5 

129 

J 

4.7 

5 

138 

-3.2 

2.8 

-0.8 

2 

J 

538 

4.9 

138 

J 

4.0 

4 

126 

-2.1 

2.7 

-0.9 

2 

J 

555 

5.2 

104 

J 

4.4 

23 

75 

0.9 

3.6 

0.1 

3 

J 

530 

5.8 

130 

J 

4.5 

19 

122 

-1.8 

3.1 

0.2 

3 

J 

528 

5.5 

97 

J 

4.2 

-26 

121 

-1.3 

1.8 

-1.7 

3 

J 

548 

5.9 

103 

J 

4.6 

-30 

77 

0.7 

2.7 

-2.5 

3. 

J 

5Z6 

6.6 

165 

J 

4.7 

-24 

115 

-1.7 

3.3 

-2.2 

2 

J 





4.9 

-37 

70 

1.2 

3.0 

-3.0 

2 

X 





4.7 

-36 

114 

-1.1 

2.4 

-2.1 

3 

X 

518 

5.8 

110 

J 

4.6 

-19 

120 

-1.8 

3.1 

-1 .2 

3 

J 

500 

5.7 

92 

J 

4.7 

15 

187 

-3.4 

-0.4 

0.9 

3 

J 

525 

6.0 

121 

J 

4.5 

-52 

101 

-0.3 

1.7 

-2.2 

4 

J 

524 

6.0 

112 

J 

4.4 

-16 

232 

-1.1 

-1.4 

-0.5 

4 

J 


07 / 20/75 • 07 / 27/75 


HR 

VEL 

DEN 

TEMP/ 

PLS 

AV 0 

G5E 

GSE 

OXGSH 

BYGSN 

0ZG5N 

SG 

INF 

VEL 

DEN TEMP/ 

PLS 

AV B 

GSE 

GSE 

BXG5H 

BYG5H 

UZGSH 

5G 

INF 



1000 

SC 

NAGN 

LA7 

LON 





SC 


1000 

SC 

MAGN 

LAT 

LON 





SC 






JUL 

, 20, 1975 




201 





JUL 

.. 21 

, 1975 




202 

1 

500 

5.9 

60 

J 

4,5 

-16 

191 

*3.7 

-0.7 

-1.1 

2 

J 

459 

4.2 

43 

J 

5.6 

14 

149 

-4.5 

2.7 

1.3 

1 

J 

2 

531 

6.2 

82 

J 

4.8 

12 

210 

-3.8 

-2.2 

1.0 

2 

J 

449 

4.2 

40 

J 

5.5 

13 

167 

-5.2 

1.3 

1.1 

1 

J 

3 

493 

6.1 

89 

J 

5.0 

29 

185 

-3.8 

-0.1 

2.1 

2 

J 

453 

3,7 

52 

J 

5.2 

15 

167 

-4.9 

1.2 

1,2 

1 

J 

4 

492 

5.5 

90 

J 

4.7 

31 

174 

-3.6 

0.7 

2.1 

2 

J 

456 

3.9 

45 

J 

5.2 

7 

164 

-4.9 

1.5 

0.4 

1 

J 

5 

496 

4.5 

86 

J 

4.7 

5 

137 

-2.7 

2.5 

-0.2 

3 

J 

470 

4.5 

74 

J 

5.4 

10 

149 

-4,2 

2.6 

0.4 

2 

4 

6 

497 

4.3 

98 

J 

5.2 

15 

130 

-3.0 

3.8 

0.3 

2 

J 

477 

5.8 

96 

J 

6.4 

14 

113 

-2.3 

5.7 

0.1 

1 

J 

7 

485 

4.1 

120 

L 

5.0 

4 

137 

-3.1 

2.9 

-0.5 

3 

J 

465 

5.9 

73 

J 

7.1 

35 

148 

-4.9 

4.0 

3.0 

1 

J 

8 

5 39 

3.4 

73 

J 

5.3 

-12 

111 

-1,8 

4.0 

-2.4 

2 

J 

475 

6.9 

75 

J 

6.9 

20 

122 

-3.0 

5.3 

0.4 

3 

J 

9 

497 

3.2 

66 

J 

5.7 

9 

127 

-3,2 

4,3 

-0.8 

2 

J 

480 

9.5 

125 

J 

4.2 

19 

146 

-2.6 

2.0 

0.4 

3 

J 

10 

533 

3.2 

66 

J 

5.6 

6 

114 

-2.1 

4,5 

-1.3 

2 

J 

482 

10.3 

124 

J 

3.2 

-56 

116 

-0.4 

0.3 

-1.6 

3 

J 

11 

502 

3.2 

106 

L 

5.4 

13 

122 

-2.7 

4.5 

-0.7 

1 

J 

487 

9.V 

122 

J 

4.8 

18 

42 

1.2 

1 .2 

0.0 

5 

J 

12 

484 

3.3 

76 

J 

5.6 

16 

146 

-4,4 

3.3 

0.2 

1 

J 





6.1 

20 

99 

-Q.6 

4.3 

-0.2 

4 

J 

13 

480 

3.6 

77 

J 

5,6 

25 

165 

-4.7 

2.1 

1.6 

2 

J 





5.7 

-9 

36 

4.1 

2.4 

-1.9 

3 

J 

14 

479 

3.7 

86 

J 

5.3 

6 

181 

-4.9 

0.1 

0.5 

2 

J 





5.5 

-15 

358 

3.4 

-0.4 

-0.8 

4 

J 

15 

493 

3.8 

119 

L 

5.5 

3 

148 

-3.2 

2.0 

-0.5 

4 

J 

475 

13.2 

120 

J 

4.6 

-11 

25 

2.8 

1.0 

-1.0 

3 

J 

16 

477 

4.7 

117 

J 

5.7 

27 

170 

-4.9 

1.5 

2.2 

1 

J 

470 

8.5 

139 

J 

5.0 

37 

168 

-3.2 

1.4 

2.2 

3 

J 

17 

476 

4.1 

110 

J 

5.4 

13 

146 

-3.8 

2.8 

0.5 

3 

J 

462 

7.6 

138 

J 

5.2 

22 

156 

-4.4 

2.4 

1.4 

1 

J 

18 

467 

4.1 

107 

J 

5.4 

28 

152 

-4.0 

2.4 

2.0 

2 

J 

448 

9.0 

95 

J 

4.9 

1 

141 

-3.0 

2.4 

-0.3 

3 

J 

19 

461 

4 u2 

150 

J 

5.3 

-1 

155 

-4.2 

1.9 

-0.3 

3 

J 

439 

10.4 

94 

J 

5.2 

-3 

132 

-2.7 

3.0 

-0.5 

3 

J 

20 

469 

3.9 

127 

L 

4.8 

0 

131 

-3.0 

3.4 

-0.2 

2 

J 

444 

9.4 

75 

J 

4.6 

-43 

53 

1 .B 

2.3 

-3.0 

2 

J 

21 

469 

3.8 

76 

J 

4.7 

1 

148 

-3.6 

2,3 

0.1 

2 

J 

428 

8.8 

70 

J 

4.6 

-40 

83 

0.4 

3.2 

-2.9 

1 

J 

22 

455 

3.2 

48 

J 

5.4 

-1 

179 

-5.0 

0.1 

-0.1 

2 

J 

432 

7.1 

81 

J 

3.9 

-36 

52 

1.8 

2.4 

-2.2 

1 

J 

23 

453 

3.5 

43 

J 

6.0 

14 

156 

-4,3 

1 ,9 

1.2 

5 

J 

436 

6.7 

56 

J 

4.4 

-18 

50 

2.6 

3.1 

-1.3 

1 

J 

24 

478 

4.4 

85 

J 

5.4 

18 

124 

-2.7 

4.0 

1 .6 

1 

J 

414 

8.0 

52 

J 

3.4 

-43 

111 

-0.4 

1.0 

-1 .0 

3 

J 


JUL. 22, 1975 


203 


JUL. 23/ 1975 


2C4 


1 

07 

8.0 

51 

J 

3.7 

18 

199 

-2.9 

-1.0 

1.0 

2 

J 

2 

403 

6.4 

38 

J 

3.8 

11 

217 

-2.7 

-2.0 

0.7 

2 

J 

3 

402 

6.8 

39 

J 

3.7 

14 

208 

-2.6 

-1 .3 

0.8 

2 

J 

4 

405 

7.2 

38 

J 

3.4 

-1 

212 

-2.3 

-1.4 

0.2 

2 

J 

5 

406 

7.6 

39 

J 

2.5 

-37 

222 

-1.2 

-1.3 

-1.0 

1 

J 

6 

412 

8.1 

46 

J 

3.5 

-73 

346 

0.7 

-0.8 

-2.4 

2 

J 

7 

430 

10.2 

60 

J 

4.6 

-14 

75 

1.1 

3.6 

-2.3 

1 

J 

8 

4 08 

9.2 

46 

J 

4.1 

18 

167 

-3.4 

1.1 

0.8 

2 

J 

9 

419 

10.2 

66 

J 

3.4 

-2 

135 

-2.1 

1.9 

-0.9 

2 

J 

10 

413 

9.2 

52 

J 

3.7 

-37 

178 

-2.2 

-0.5 

-1.5 

2 

J 

11 

413 

9.6 

56 

J 

3.5 

2 

24 

1.6 

0.7 

-0.2 

3 

J 

12 

411 

10.5 

60 

J 

3.0 

5 

19 

1 .2 

0.4 

-0.1 

3 

J 

13 

420 

10.5 

45 

J 

5.3 

-4 

13 

4.9 

0.9 

-0.7 

1 

J 

14 

415 

10.1 

40 

J 

4.6 

-10 

11 

4.2 

0.5 

-0.9 

1 

J 

15 

422 

10.7 

56 

J 

4.8 

-16 

22 

3.8 

1.0 

-1.6 

2 

J 

16 

424 

9.8 

64 

J 










17 

IS 

19 


20 

4.4 5 

155 

-3.4 

1.6 

0.2 

2 

X 

21 

4.1 -12 

144 

-2.7 

2.0 

-o.a 

2 

X 

22 

3.3 -16 

162 

-1.7 

Q . 6 

-0.5 

3 

X 

23 

3.5 -42 

249 

-0.9 

-2.3 

-2.2 

1 

X 

24 

4.7 -53 

212 

-2.3 

-1.4 

-3.5 

2 

X 


JUL. 24, 1975 205 


1 





6.2 

-31 

188 

-5.0 

-0.8 

-3.0 

2 

X 

379 

12.1 

42 

L 

2 





6 • 4 

9 

163 

-5.6 

1.8 

0.8 

3 

X 

393 

18.6 

48 

L 

3 





5.3 

21 

177 

-4.9 

0.4 

1.9 

1 

X 

385 

23.9 

45 

L 

4 





5.5 

6 

191 

-5.3 

-0.9 

0.7 

1 

X 

383 

24.4 

51 

L 

5 





5.3 

5 

193 

-5.0 

-1.1 

0.7 

1 

X 

392 

42.9 

40 

L 

6 













398 

21.7 

39 

L 

7 

322 

0.0 

0 

H 









400 

20.9 

40 

L 

8 













411 

28.1 

103 

L 

9 













411 

39.0 

157 

L 

10 













442 

41 .4 

184 

L 

11 

348 

0.0 

g 

H 

4.3 

-ZU 

117 

-1.8 

2.4 

-3.1 

1 

X 

456 

27.1 

240 

L 

12 

359 

10.5 

13 

L 

3.9 

-27 

124 

-1.9 

1.8 

-2.7 

1 

X 

482 

21.2 

337 

L 

13 

357 

11.3 

14 

L 

3.7 

-18 

104 

-0.8 

2.6 

-2.3 

1 

X 

507 

16.7 

407 

L 

14 

346 

12.2 

17 

L 

3.9 

0 

73 

1.0 

3.1 

-1.3 

2 

X 

526 

16.9 

369 

L 

15 

355 

10.6 

16 

L 

3.7 

-4 

42 

2.6 

2.2 

-1.1 

1 

X 





16 

342 

11.3 

20 

L 

4.6 

3 

38 

3.6 

2.7 

-0.6 

1 

X 

568 

12.7 

422 

L 

17 

338 

0.0 

0 

H 

4.7 

-4 

25 

4.2 

1.9 

-0.8 

1 

X 

537 

14.6 

468 

L 

18 

338 

0.0 

0 

H 









584 

10.4 

394 

L 

19 

330 

14.3 

17 

L 









538 

8.2 

384 

L 

20 

346 

12.9 

15 

L 

6.0 

31 

143 

-4.1 

3.3 

2.9 

1 

X 

575 

8.1 

328 

L 

21 

346 

10.7 

27 

L 

6.8 

34 

158 

-5.2 

2.3 

3.7 

1 

X 

603 

3.8 

183 

L 

22 

350 

8.1 

36 

L 

6.3 

35 

154 

-4.2 

2.2 

3.3 

3 

X 

610 

3.6 

167 

L 

23 

385 

9.9 

59 

L 

6.1 

3 

84 

0.6 

5.6 

0.2 

2 

X 

623 

4.1 

170 

L 

24 

392 

11.3 

65 

L 

7.4 

42 

133 

-3.6 

4.0 

4.7 

2 

X 

630 

4.5 

155 

L 


JUL. 25/ 1975 

9.1 24 128 -5.1 

10.2 19 127 -5.5 


5.8 34 340 3.8 


6.6 

7.4 


206 


3.5 1 X 

2.7 4 X 


2.7 3 


X 







JUL 

. 26, 1975 




207 





JUL 

. 27, 1975 




208 

1 

628 

5.0 

178 

L 

5.5 

-39 

308 

2.2 

-3.0 

-2.9 

3 

X 

607 

4.9 

172 

J 

5.4 

2 

314 

3.2 

-3.3 

0.4 

3 

J 

2 

625 

0.0 

0 

H 

5.4 

10 

311 

2.6 

-2.9 

0.9 

4 

X 

627 

4.9 

189 

J 

5.1 

36 

329 

2.5 

-1.3 

2.2 

4 

J 

3 

620 

4.6 

149 

L 

5.9 

16 

319 

3.3 

-2,7 

1 .6 

4 

X 

647 

4.9 

193 

J 

4.3 

-36 

303 

1 .2 

-2.0 

-1 .4 

3 

J 

4 

614 

4.5 

145 

L 

5.9 

-30 

331 

4.1 

-2.7 

-2.3 

2 

X 

630 

4.7 

170 

J 

4.1 

-5 

336 

2.8 

-1.3 

-0.1 

3 

J 

5 

617 

4.7 

162 

,J 









628 

4.8 

152 

J 

4.7 

19 

338 

3.0 

-0.9 

1.3 

3 

J 

6 

611 

4.7 

124 

J 









639 

4.5 

150 

J 

4.5 

5 

320 

2.1 

-1.7 

0.7 

3 

J 

7 

613 

5.2 

152 

J 









623 

4.7 

118 

J 

4.7 

22 

355 

3.6 

0.2 

1.5 

3 

J 

8 

607 

4.7 

153 

J 









646 

4.7 

204 

J 

4.0 

-25 

350 

2.2 

-0.8 

-0.9 

3 

J 

9 

617 

4.9 

154 

J 









634 

4.6 

152 

J 

5.0 

20 

321 

3.2 

-1 .8 

2.4 

2 

J 

10 

638 

5.0 

156 

J 

5.4 

6 

279 

0.5 

-2.9 

1 .8 

4 

J 

659 

4.3 

182 

J 

4.9 

-6 

264 

-0.4 

-3.9 

1.4 

3 

J 

11 

624 

5.4 

130’ 

J 

5.1 

38 

344 

3.2 

0.3 

2.7 

3 

J 

632 

4.4 

154 

J 

4.0 

21 

314 

1 .7 

-1.2 

1.7 

3 

J 

12 

621 

5.2 

139 

J 

5.5 

15 

316 

2.6 

-1.9 

2.0 

4 

J 

632 

4.5 

155 

J 

4.6 

57 

5 

1.8 

1.4 

2.4 

3 

J 

13 

638 

5.9 

192 

J 

5.7 

-5 

280 

0.7 

-3.8 

1 .3 

4 

J 

612 

4.4 

122 

J 

4.1 

23 

1 

3.1 

0.6 

1.1 

2 

J 

H 

639 

5.8 

205 

J 

5.2 

-38 

14 

1.2 

-0.1 

-1.0 

5 

J 

620 

4.5 

133 

J 

4.7 

35 

43 

2.5 

3.1 

1.3 

2 

J 

15 

62.4 

5.9 

171 

J 

5.3 

-33 

41 

2.7 

1 .3 

-3.0 

3 

J 

605 

4.8 

167 

J 

4.3 

28 

347 

2.6 

-0.1 

1.5 

3 

J 

16 

608 

5.4 

144 

J 

5.6 

43 

352 

3.6 

0.6 

3.4 

2 

J 

617 

5.1 

159 

J 

4.3 

29 

299 

1.1 

-1.4 

1.7 

4 

J 

17 

600 

5.0 

149 

J 

6.0 

19 

316 

3.5 

-2.9 

2.5 

3 

J 

613 

5.3 

195 

J 

4.4 

-7 

289 

1 .0 

-3.0 

0.4 

3 

J 

18 

613 

4.3 

162 

J 

6.0 

45 

311 

2.0 

-1.8 

3.5 

4 

J 

61 Q 

5.6 

180 

J 

4.5 

21 

274 

0.3 

-3.3 

2.1 

2 

J 

19 

601 

4.0 

160 

J 

6.2 

15 

313 

2.6 

-2.6 

1.4 

5 

J 

601 

5.5 

192 

J 

4.8 

-16 

296 

1.7 

-3.6 

-0.6 

3 

J 

20 

600 

3.9 

153 

J 

6.4 

-13 

290 

1.9 

-5.3 

-0.8 

3 

J 

576 

6.0 

156 

J 

5.6 

-23 

318 

3.3 

-3.2 

-1.6 

3 

J 

21 

587 

4.1 

188 

J 

6.1 

3 

312 

3.7 

-4.1 

0.5 

2 

J 

60S 

6.1 

127 

J 

5.6 

-26 

262 

-0.6 

-4.4 

-1 .8 

3 

J 

22 

635 

4.6 

197 

J 

5.8 

39 

311 

2.0 

-2.2 

2.6 

4 

J 

596 

6.6 

180 

J 

5.2 

-9 

298 

1.2 

-2.3 

-0.3 

5 

J 

23 

615 

4.9 

187 

J 

5.7 

33 

312 

2.4 

-2.5 

2.4 

4 

J 

602 

6.1 

202 

J 

5.3 

34 

36 

3.1 

2.3 

2.5 

3 

J 

24 

616 

4.7 

183 

J 

5.6 

11 

298 

2.2 

-4.2 

1 .0 

3 

J 

603 

6.0 

217 

J 

4.2 

9 

350 

2.1 

-0.4 

0.3 

4 

J 



07/2B/75 • 08/04/75 


HA 

YU 

»£N TEHP/ 

PLS 

AV 0 GSE 

GSE 

BXGS* 

Bf&SH 

8ZG5H 

SG 

INF 

VEL 

DEN ‘ 

1EHP7 

PLS 

AV 0 

G5E 

GSE 

BXGSM 

BVGSfl 

BZGSH 

SG 

IMF 




1000 

SC 

HAGN LAT 

LON 





SC 


1000 

SC 

WAGN 

LAT 

LON 





SC 






JUL. U 

1/ 1975 




209 





JUL 

. 29/ 1975 




210 

1 

606 

5.6 

207 

J 

4.7 -31 

269 

-0.1 

-3.0 

-1.6 

3 

J 

564 

2.7 

114 

L 

4.1 

9 

335 

3.6 

-1.7 

0.7 

1 

J 

2 

611 

5.4 

166 

J 

5.2 -23 

265 

-0.3 

-3.0 

-1.0 

4 

J 

556 

2.9 

64 

J 

3.9 

1 

336 

3.5 

-1.5 

0.2 

1 

4 

3 

614 

5.5 

155 

J 

5.1 21 

332 

2.1 

-1.0 

1.0 

4 

J 

556 

2.7 

67 

J 

4.0 

-4 

341 

3.6 

-1.2 

-0.1 

1 

J 

4 

595 

5.7 

173 

J 

5.1 4 

310 

2.8 

-3.2 

0.9 

3 

J 

545 

2.5 

77 

J 

4.0 

-5 

343 

3.6 

-1.1 

-0.1 

1 

J 

5 

598 

5.4 

152 

J 

5.0 2 

282 

0.8 

-3.7 

1 .0 

3 

J 

532 

3.0 

147 

J 

4.1 

-3 

342 

3.7 

-1.2 

0.1 

1 

J 

6 

583 

5.5 

157 

J 

4.3 16 

321 

2.9 

-2.0 

1.7 

2 

J 

520 

2.5 

129 

J 

3.9 

-3 

346 

3.6 

-0.9 

0.1 

1 

J 

7 

586 

5.0 

173 

J 

3.8 -11 

340 

3.1 

-1.2 

-0.2 

2 

J 

515 

2.6 

108 

J 

3.9 

3 

341 

3.6 

-1.1 

0.6 

1 

J 

8 

566 

4.2 

96 

J 

3.9 -6 

305 

2.0 

-2.8 

0.7 

2 

J 

509 

2.8 

81 

J 

3.9 

-2 

339 

3.5 

-1.3 

0.4 

1 

J 

9 

560 

4.7 

93 

i 

4.4 -10 

315 

2.7 

-2.8 

0.4 

2 

J 

510 

2.5 

59 

J 

3.6 

-5 

336 

3.2 

-1.4 

0.3 

1 

J 

10 

55? 

5.1 

90 

i 

4,7 -1 

296 

1.5 

-2.8 

1.2 

3 

J 

506 

3.2 

53 

J 

3.5 

-9 

329 

2.9 

-1.7 

0.3 

1 

J 

11 

574 

4.2 

130 

J 

4.8 *8 

313 

2.8 

-3.0 

0.8 

3 

J 

505 

2.8 

91 

1 

3.3 

-3 

344 

3.1 

-0.9 

0.2 

1 

J 

t2 

588 

3.9 

144 

i 

4.9 -24 

314 

2.7 

-3.3 

-0.3 

2 

J 

515 

3.6 

72 

J 

3.4 

-42 

293 

0.8 

-2.5 

-0.9 

2 

J 

13 

577 

4.0 

192 

j 

4.8 -7 

330 

3.9 

-2.2 

0.5 

2 

J 

507 

3.8 

63 

J 

3.8 

-25 

243 

-1.5 

-3.3 

-0.1 

1 

J 

14 

566 

3.9 

110 

j 

5.1 7 

331 

4.3 

-2.0 

1.5 

1 

J 

516 

3,9 

91 

J 

3.7 

-4 

299 

1.6 

-2.7 

1.0 

2 

4 

15 

560 

4.3 

106 

j 

4.6 -6 

313 

2.7 

-2.8 

0.7 

2 

J 

513 

3.6 

92 

J 

3.8 

2 

294 

1.4 

-2.fi 

1.2 

2 

J 

16 

564 

4.4 

108 

i 

4.4 -14 

237 

-2.1 

-3.3 

0.2 

2 

J 

501 

3.3 

65 

J 

4.0 

15 

318 

2.9 

-2.1 

1.8 

1 

J 

17 

562 

4.1 

97 

J 

4.3 -20 

281 

0,5 

-2.6 

-0.2 

3 

J 

494 

3.2 

62 

J 

4.2 

8 

317 

3.0 

-2.5 

1.3 

1 

J 

18 

568 

3.7 

131 

L 

4.0 -6 

276 

0.4 

-3.5 

0.3 

2 

J 

487 

3.2 

71 

J 

4.2 

10 

322 

3.3 

-2.3 

1.2 

1 

J 

19 

564 

3.3 

91 

J 

3.9 -12 

276 

0.4 

-3.6 

-0.2 

1 

J 

484 

3.2 

88 

J 

4.1 

2 

324 

3.2 

-2*4 

0.5 

1 

J 

20 

561 

3.2 

105 

J 

3.8 -26 

284 

0.7 

-3.0 

-1.1 

2 

J 

472 

3.2 

79 

J 

4.0 

4 

320 

3.0 

-2*5 

0.6 

1 

J 

21 

582 

3.2 

155 

J 

4.1 11 

347 

3.7 

-0.9 

0.8 

1 

J 

463 

3.1 

62 

J 

3.4 

6 

325 

2.4 

-1.7 

0.4 

2 

J 

22 

588 

3.4 

128 

J 

4.4 a 

348 

4.3 

-0.9 

0.6 

1 

J 

482 

3.6 

41 

J 

3.8 

-24 

185 

-2.6 

-0,3 

-1.2 

3 

J 

23 

579 

3.1 

135 

J 

3.9 6 

348 

3.7 

-0.8 

0.4 

1 

J 

489 

4.1 

51 

J 

3.8 

-17 

199 

-3.4 

-1 .2 

*1 .0 

1 

J 

24 

571 

2.9 

93 

l 

4.0 9 

347 

3.8 

-0.9 

0.6 

1 

J 

472 

4.2 

73 

J 

2.9 

-39 

241 

-0.5 

-1*0 

-0.fi 

3 

J 


JUL. 30/ 1975 21 1 JUL. 31/ 1975 212 



1 

471 

5.2 

74 

J 

2.3 -47 

257 

-0.3 

-1.3 

-1.2 

2 

J 

358 

10.1 

26 

J 

3.6 

-23 

357 

3.1 

-0.3 

-1.3 

1 

J 


2 

467 

5.4 

57 

J 

3.0 -30 

272 

0.1 

-2.3 

-1.0 

2 

J 

360 

9.3 

26 

J 

3.9 

-17 

312 

1.8 

”2.1 

-0.6 

3 

J 


3 

469 

5.8 

54 

J 

3.6 -42 

263 

-0.3 

-2.5 

-1.7 

2 

J 

367 

8.7 

19 

J 

3.9 

-11 

259 

-0.7 

-3.7 

-Q.2 

1 

J 


4 

484 

5.6 

76 

J 

3.5 -39 

278 

0o3 

-2.6 

-1.4 

2 

J 

366 

6.4 

19 

J 

4.6 

-2 

2 70 

0.0 

-4.4 

0.7 

2 

J 


S 

4S0 

5.7 

51 

J 

3.5 -6 

311 

2.2 

-2.5 

0.3 

1 

J 

361 

6.3 

18 

J 

5*1 

9 

269 

-Q.1 

-4. to 

2.0 

1 

J 


6 

460 

6.5 

43 

J 

2.6 -40 

315 

1.2 

-1.6 

-1 .1 

1 

J 

353 

7.9 

24 

J 

4.4 

51 

2B0 

0.4 

-1.5 

3.7 

2 

J 


7 

456 

6.4 

41 

J 

3.0 -34 

321 

1.8 

-2.0 

-1.0 

1 

J 

351 

6.6 

23 

J 

4.7 

37 

242 

-1.7 

-2.1 

3.6 

1 

J 


8 

456 

6.4 

49 

J 

3.1 -24 

317 

1.9 

-2.1 

-0.4 

1 

J 

349 

6.2 

20 

J 

4.6 

28 

248 

-1.5 

-2.7 

3.5 

1 

J 


9 

449 

6.3 

48 

J 

3.4 -17 

305 

1.8 

-2.6 

0.2 

1 

J 

353 

8.3 

24 

J 

4.6 

27 

279 

0.6 

-2.4 

3.1 

2 

J 


10 

436 

5.9 

53 

i 

3.9 -35 

306 

1.8 

-3.2 

-0.8 

1 

J 

340 

8.2 

27 

J 

5.3 

50 

356 

3.1 

1.4 

3.4 

2 

J 

[ 

11 

428 

5.8 

54 

J 

4.0 -28 

315 

2.2 

-2.8 

-0.5 

2 

J 

344 

8,1 

30 

J 

5.3 

24 

295 

2.0 

-2.8 

3.8 

1 

J 

* 

12 

413 

5.6 

27 

J 

4.4 -23 

316 

2.7 

-3.0 

-0.3 

2 

J 

349 

6.9 

23 

J 

5.5 

7 

277 

0.6 

-4.4 

3.0 

1 

J 

j 

13 

375 

5.4 

52 

J 

4.0 -6 

357 

3.8 

-0.4 

-0.3 

1 

J 

345 

6.4 

21 

J 

5.7 

-6 

271 

0.1 

-5.4 

2.0 

1 

J 


14 

372 

5.7 

24 

J 

4.4 -19 

352 

3.9 

-1.1 

-1 .0 

1 

J 

339 

7.9 

19 

J 

5.2 

-21 

265 

-0.4 

-4.9 

0.3 

2 

J 


15 

373 

6.2 

23 

J 

4.6 -23 

346 

4.1 

-1.6 

-1.3 

1 

J 













f 

16 

369 

4.8 

24 

J 

3.8 -1 

355 

3.6 

-0.3 

0.0 

1 

J 













f 

[ 

17 

365 

4. .8 

27 

J 

3.9 -6 

354 

3.8 

-0.5 

-0.3 

1 

J 

332 

8.8 

25 

J 

4.5 

-7 

261 

-0*7 

-4.1 

0.6 

2 

J 

} 

18 

367 

5.3 

33 

J 

3.8 -4 

350 

3,4 

-Q *6 

-0.1 

1 

J 

336 

7.9 

25 

J 

4.6 

12 

280 

0.7 

-3.8 

1.8 

2 

J 

f 

19 

364 

5.6 

31 

J 

3.9 0 

356 

3.7 

-0.3 

0.0 

1 

J 

348 

7.3 

44 

J 

4.6 

44 

306 

1.8 

-2.0 

3.4 

2 

J 

l 

20 

357 

3.9 

42 

J 

3.5 -2 

360 

3.1 

-0.0 

-0.1 

1 

J 

342 

8.3 

43 

J 

4.2 

39 

297 

1.3 

-2.3 

2.7 

2 

J 

l 

21 

354 

5.0 

52 

J 

3.8 -12 

348 

3.3 

-0.8 

-0.6 

2 

J 





3.9 

-25 

276 

0.2 

-2.4 

-0.9 

3 

J 


22 

351 

5.8 

34 

J 

3.7 **17 

348 

3.3 

-0.8 

-1.0 

1 

J 

350 

9.5 

39 

J 

3.1 

-4 7 

201 

-1.7 

-0.8 

-2.0 

2 

J 


23 

352 

6.9 

27 

J 

3.3 -21 

355 

2.8 

-0.3 

-1.1 

1 

i 

369 

19.2 

47 

J 

4.5 

-70 

206 

■M.1 

-0.8 

-3.5 

3 

J 


24 

355 

8.2 

31 

J 

3.6 -20 

8 

3.2 

0.3 

-1.2 

1 

j 

365 

22.6 

46 

J 

7.2 

25 

302 

3.2 

-4.9 

3.1 

3 

J 


f 

f 


AUG. 1, 1975 213 AUG. 2, 1975 214 


l 

! 


1 

369 

22.0 

49 

J 

7.3 

42 

288 

1.4 

-3.9 

4.2 

5 

J 

341 

B . 8 

25 

J 

12.2 

36 

252 

-3.0 

-8.7 

7.9 

2 

J 

2 

379 

23.2 

61 

J 

5.4 

-61 

276 

0.2 

-2.3 

-3.2 

4 

J 

347 

8.1 

30 

J 

11.4 

29 

259 

-1.8 

-8.7 

6.4 

3 

J 

3 

390 

23.0 

SO 

J 

7.4 

-6 

261 

-1.0 

-6.4 

0.3 

4 

J 

351 

12.3 

78 

J 

6.9 

17 

233 

-3.3 

-4.1 

2.4 

4 

J 

4 

382 

19.1 

32 

J 

8.9 

-57 

254 

-1.3 

-6.0 

-6.3 

2 

J 

360 

11.3 

63 

J 

7.4 

19 

244 

-2.9 

-5.3 

3.4 

3 

J 

5 

380 

12.2 

26 

J 

10.6 

34 

88 

0.3 

9.3 

3.3 

4 

J 

361 

12.6 

91 

J 

5.5 

-10 

181 

-2.9 

-0.1 

-0.5 

5 

J 

6 

378 

10.5 

60 

J 

10.6 

25 

89 

0.2 

10.3 

1.4 

2 

J 

360 

14.1 

89 

J 

6.2 

-21 

147 

-4.5 

2.2 

-2.9 

2 

J 

7 

411 

8.6 

35 

J 

10.6 

28 

87 

0.5 

10.2 

1.3 

2 

J 

361 

15.3 

87 

J 

6.7 

-10 

143 

-4.5 

2.8 

“2.1 

3 

J 

8 

375 

17.1 

24 

J 

10.5 

35 

91 

-0.1 

10.2 

2.2 

2 

J 

362 

16.0 

75 

J 

7.6 

-11 

131 

-4.2 

4.0 

-3.1 

4 

J 

9 

374 

18.4 

22 

J 

10.7 

32 

96 

-0.9 

10.4 

1.3 

2 

J 

357 

17.3 

96 

J 

8.3 

32 

152 

-5.2 

4.1 

2.2 

4 

J 

10 

376 

8.6 

26 

J 

12.5 

51 

102 

-1.6 

11.1 

5.2 

2 

J 

361 

18.0 

86 

J 

8.8 

52 

169 

-4.5 

3.4 

4.8 

5 

J 

11 

372 

12.4 

20 

J 

12.3 

54 

103 

-1.6 

10.6 

5.6 

2 

J 

365 

18.4 

83 

J 

8.7 

60 

188 

-3.1 

2.1 

5.0 

6 

J 

12 

377 

12.9 

34 

J 

12,9 

60 

115 

-2.7 

IQ. 3 

7.3 

1 

J 

361 

IB. 8 

7B 

J 

8.9 

32 

137 

-4.2 

5.1 

1.3 

6 

J 

13 

373 

14.4 

19 

J 

12 * 

66 

135 

“3.7 

8.6 

9.0 

1 

J 

351 

17.0 

71 

J 

10. 5 

53 

157 

-5.7 

5.8 

6.2 

2 

J 

14 

369 

13.6 

16 

J 

12.V 

71 

134 

-2.9 

7.8 

9.6 

2 

J 

363 

20.7 

42 

J 

11.0 

69 

197 

-3.6 

3.2 

9.3 

3 

J 

15 

368 

11.5 

16 

J 

13.0 

69 

165 

-4.5 

5.7 

10.6 

2 

J 

368 

15.7 

51 

J 

11.1 

41 

123 

-4.1 

8.3 

3.6 

5 

J 

16 

369 

13.3 

16 

J 

13.0 

72 

172 

-4.D 

4.7 

11.5 

1 

J 

384 

7.4 

144 

J 

10.2 

24 

115 

-3.8 

9.0 

1.0 

3 

J 

17 

368 

14.3 

18 

J 

12.9 

72 

195 

-3.8 

2.4 

12.0 

1 

J 

394 

9.2 

145 

J 

8.6 

25 

119 

-3.5 

7.0 

1.4 

3 

J 

18 

361 

14.3 

25 

J 

12.6 

63 

206 

-5.1 

0.0 

11.4 

1 

J 

400 

9.6 

131 

J 

8.3 

18 

106 

-1.9 

6.9 

0.6 

4 

J 

19 

364 

15.2 

25 

J 

12.0 

65 

234 

-2.9 

-2.1 

11.2 

2 

J 

411 

9.2 

102 

J 

8.0 

27 

93 

-0.4 

7.4 

2.3 

2 

J 

20 

368 

11.9 

27 

J 

12.8 

56 

237 

-3.7 

-4.4 

10.6 

4 

J 

398 

9.3 

129 

J 

6.8 

4 

119 

-3.1 

5.6 

-0.3 

2 

J 

21 

364 

8.4 

39 

J 

13.2 

57 

199 

-6.7 

-1 .3 

11.2 

2 

J 

396 

8.4 

66 

J 

9.0 

18 

112 

-3.1 

8.0 

2.0 

2 

J 

22 

362 

8.1 

31 

J 

13.8 

59 

234 

-3.9 

-4.7 

11.4 

5 

J 

398 

8.3 

78 

J 

8.1 

17 

113 

-2.8 

6.7 

1.7 

3 

J 

23 

360 

8.4 

29 

J 

13.3 

51 

255 

-2.2 

-7.4 

10.8 

2 

J 

405 

7.9 

56 

J 

8.3 

11 

106 

-2.2 

7.7 

1.0 

2 

J 

24 

353 

9.0 

37 

J 

13.1 

58 

242 

-3.2 

-5.2 

11.2 

3 

J 

417 

8.8 

59 

J 

7.8 

11 

91 

-0.1 

7.2 

0.9 

3 

J 


AUG. 3/ 1975 215 AUG. 4/ 1975 216 


1 

405 

8.6 

70 

J 

7.5 

15 

109 

-2.0 

6.0 

1.2 

4 

J 

4.5 

-9 

81 

0.7 

4.1 

-1.1 

1 

X 

2 

397 

9.3 

67 

J 

7.1 

17 

120 

“3.1 

5-6 

1.2 

3 

J 

4.3 

-31 

74 

1.0 

3.1 

-2.6 

1 

X 

3 

391 

9.8 

88 

J 

6.4 

15 

142 

-4.6 

3.8 

1.0 

2 

J 

4.0 

-4 2 

109 

-0.8 

2.1 

-2.8 

2 

X 

4 

387 

9.7 

98 

J 

6.8 

11 

142 

-5.3 

4.3 

0.4 

1 

J 

4.0 

-43 

81 

0.4 

1.8 

-2.6 

3 

X 

5 

396 

9.0 

70 

J 

6.9 

25 

123 

-3.3 

5.7 

1.4 

2 

J 

4.1 

7 

131 

-2.3 

2.7 

-0.3 

2 

X 

6 

380 

8.9 

80 

J 

6.4 

24 

144 

-4.5 

3.9 

1.4 

2 

J 

8.5 

-10 

120 

-4.0 

6.2 

-3.5 

2 

J 

7 





6.1 

16 

133 

-3.8 

4.3 

0.1 

2 

X 

9.3 

15 

143 

-6.9 

5.7 

0.3 

3 

J 

8 





5.7 

6 

133 

-3.7 

3.9 

-1 .1 

2 

X 

8.6 

19 

154 

-6.7 

4.1 

1 .1 

3 

J 

9 





5.6 

26 

138 

-3.4 

3.7 

0.7 

2 

X 









10 

387 

8.8 

84 

J 

5.4 

38 

155 

-3.7 

3.0 

2.1 

2 

J 









11 

385 

8.8 

79 

J 

4.3 

18 

124 

-2.1 

3.4 

-0.4 

2 

J 









12 

394 

8.2 

57 

J 

5.2 

17 

100 

-0.7 

4.3 

-0.8 

3 

J 









13 

407 

8.0 

53 

J 

4.9 

-2 

71 

1.2 

3.2 

-1 .7 

3 

J 

3.2 

-23 

98 

-0.3 

1 .5 

-1.8 

2 

X 

14 





6.2 

37 

107 

-0.9 

3.8 

0.8 

6 

J 

3.6 

-4 

79 

0.6 

2.8 

-1.6 

1 

X 

15 





14.8 

59 

108 

-2.3 

11.5 

8.7 

3 

J 

4.1 

-14 

63 

1.7 

2.7 

-2.1 

2 

X 

16 













5.1 

-18 

74 

1-3 

3.6 

-2.S 

2 

X 

17 













5.7 

24 

117 

-1.3 

2.9 

0.5 

5 

X 

18 





4.1 

-4 

146 

“3.2 

2.0 

-0.7 

2 

X 









19 





3.8 

3 

137 

-2.0 

1*8 

-0.1 

3 

X 

6.9 

0 

113 

-2.3 

5.2 

-1.0 

4 

X 

20 





3.6 

-2 

172 

-3.3 

0.5 

-0.2 

1 

X 

7.2 

5 

150 

-5.9 

3.5 

0.1 

2 

X 

21 













6.9 

3 

118 

-2.5 

4.5 

-0.2 

5 

X 

22 





3.9 

26 

185 

“3.4 

-0.2 

1.7 

1 

X 

7.2 

12 

136 

-4.8 

4.8 

1.0 

2 

X 

23 





3.7 

26 

142 

-2.5 

2,0 

1.5 

1 

X 

8.5 

17 

138 

-5 . 9 

5.5 

2.0 

2 

X 

24 





4.3 

-6 

81 

0.7 

3.9 

-0.8. 

1 

X 

9.9 

13 

131 

-6.0 

7.0 

1 .5 

3 

X 




I 


08 / 05/73 • 01 / 12/75 


HR 


VEL 


DEN TEHP / 
7 000 


PIS AV Q GSE GSE BXGSH OYGSM OZGSH SG INF 
SC HAGN LAT LON SC 


VEL DEN UHP/ PLS AV B GSE GSE OXGSK BYGSH BIGSH SG 
7000 SC KAGN LAT LON 


INF 

SC 


AUG, 5# 1975 


217 


AUG. 6, 1975 


218 


1 

9.9 

-12 

132 

- 5.7 

6.2 

- 2.5 

5 

X 

2 

10.7 

11 

152 

- 7.3 

4,1 

1 .2 

7 

X 

3 

12.3 

13 

153 

-9.8 

5.4 

1 .6 

5 

X 

4 

10.6 

-16 

154 

- 5.0 

2.0 

- 2.1 

9 

x 

5 

9.0 

3 a 

137 

- 4.2 

4.8 

3.2 

6 

X 


6 


7 


9 

1C 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


11.1 -5 123 -5.6 7.6 

11.3 8 113 -4.2 10.1 


-3.8 4 X 

-1.6 2 X 


577 

4.4 

114 

L 

564 

5.7 

115 

L 

V63 

3.7 

113 

L 

551 

4.2 

66 

L 

561 

3.8 

84 

L 

547 

3.2 

68 

L 

544 

3.7 

74 

L 

539 

2.9 

60 

L 

535 

3.5 

57 

L 

535 

3.5 

64 

L 

525 

3.9 

62 

L 

527 

4.0 

62 

L 

517 

4.0 

60 

L 

502 

3.6 

51 

L 

483 

2.3 

52 

L 

473 

2.7 

48 

L 


AUG. 70 1975 


219 


AUG. 8, 1975 


220 


1 

466 

2.7 

48 

1 







2 

465 

2.1 

58 

l 







3 

455 

2.8 

41 

L 







4 

455 

2.6 

40 

L 







5 

6 
y 

447 

3,1 

39 

L 







B 

9 

450 

3.1 

34 

L 







10 

452 

3.0 

44 

L 







11 

448 

2.7 

40 

L 







12 

450 

2.0 

57 

L 







13 

427 

4.7 

50 

L 

7.0 -3 

148 

-5.7 

2.9 

-2.0 

2 

14 

429 

6.0 

57 

L 

5.4 0 

143 

-4.0 

2.8 

-1.4 

2 

15 

439 

6.5 

49 

J 

5.0 -28 

131 

-2.7 

1.9 

-3.3 

2 

16 

439 

7.2 

47 

J 

4.7 24 

132 

-2.8 

3.6 

0.7 

1 

17 

415 

5.8 

38 

J 

5.1 -8 

135 

-3.4 

3.0 

-1.7 

2 

18 

415 

6,5 

31 

J 

4.9 -25 

133 

-2.9 

2.5 

-2.7 

1 

19 

412 

7.7 

23 

J 

4.8 -29 

125 

-2.2 

2.7 

-2.7 

2 

20 

407 

7.4 

19 

J 

4.5 -45 

105 

-0.8 

2.5 

-3.5 

1 

21 

400 

6.7 

18 

J 

4.5 -32 

128 

-2.3 

2.6 

-2.6 

1 

22 

396 

7.4 

22 

J 

4.4 -20 

139 

-3.0 

2.5 

-1.8 

1 

23 

393 

9.3 

23 

J 

4.4 -25 

146 

-3.2 

2.0 

-2.0 

1 

24 

392 

9.0 

20 

J 

4.4 -31 

140 

-2.9 

2.2 

-2.5 

1 



390 

8.7 

22 

J 

4.4 -35 

139 

-2.7 

2.0 

-2.8 

1 

J 


382 

12.7 

23 

J 

4.5 -48 

121 

-1.6 

2.1 

-3.6 

1 

J 


383 

10.1 

22 

J 

5.8 -69 

111 

-0.7 

0.9 

-5.5 

2 

J 


407 

10.0 

27 

J 









421 

10.4 

46 

J 









431 

12.6 

49 

J 

8.2 -55 

301 

2.3 

-5.7 

-4.8 

2 

J 


415 

14.5 

39 

J 

7.9 -39 

313 

3.7 

-5.2 

-2.5 

4 

J 


421 

17.1 

38 

J 

8.6 -45 

285 

1.5 

-7.5 

-2.9 

2 

J 


408 

9.4 

26 

J 

9.9 -21 

290 

3.0 

-8.8 

0.8 

3 

J 


399 

8.2 

27 

J 

10.0 -15 

296 

4.2 

-8.8 

1.8 

2 

J 


388 

8.3 

30 

J 

9.8 -6 

297 

4.3 

-7.9 

3.3 

2 

J 


389 

10.0 

26 

J 

9.1 -4 

286 

2.4 

-7.7 

3.6 

2 

J 

X 

480 

4.8 

32 

J 

8.4 0 

277 

1 .0 

-7.2 

3.9 

2 

J 

X 

399 

9.3 

18 

J 

7.6 -3 

263 

-0.9 

-6.9 

3.0 

1 

J 

X 

391 

10.4 

17 

J 

6.4 -6 

261 

-1 .0 

-5.7 

1.9 

2 

J 

X 

412 

11-6 

27 

J 

5.4 -12 

283 

1.2 

-5.2 

0.8 

1 

J 

X 

376 

13.9 

23 

J 

5,1 -15 

277 

0.6 

-5.0 

0.3 

0 

J 

i 

378 

13.4 

25 

J 

4.8 -14 

276 

0.5 

-4.8 

0.0 

1 

J 

J 

370 

17.3 

17 

J 

3.9 -15 

285 

0.9 

-3.6 

-0.3 

1 

J 

J 

372 

18.0 

19 

J 

4.0 -11 

289 

1.2 

-3.7 

-0.1 

1 

J 

J 

378 

20.4 

19 

J 

5.1 -13 

296 

2.0 

-4.3 

-0.6 

2 

J 

J 

381 

18.2 

22 

J 

4.9 -32 

300 

1.9 

-3.5 

-2.0 

2 

J 

J 

429 

12.7 

33 

i 

4.8 -26 

294 

1 .6 

-3.9 

-1.6 

2 

J 

J 

378 

19.7 

26 

J 

4.3 1 

306 

2.3 

-3.2 

0.4 

2 

J 







AUG. < 

90 1975 




221 

1 

379 

24.0 

27 

i 

3.7 

-2 

318 

2.6 

-2.3 

0.2 

1 

J 

2 

389 

19.8 

41 

J 

5.1 

8 

304 

2.8 

-3.9 

1.3 

1 

J 

3 

383 

12.6 

53 

J 

7.3 

6 

315 

5.1 

-4.9 

1 .8 

2 

J 

4 

383 

12.4 

53 

J 

7.5 

-10 

306 

4.3 

-6.1 

0.2 

1 

J 

5 

382 

10.6 

56 

J 

7.2 

-21 

304 

3.6 

-5,8 

-0.9 

2 

J 

6 

390 

10.0 

72 

J 

5.7 

-3 9 

289 

1.3 

-4.8 

-1.B 

2 

J 

7 

436 

9.5 

70 

J 

4.9 

-9 

109 

-0.6 

1.6 

-1.0 

5 

J 

8 

395 

11.5 

71 

J 

4.6 

-30 

153 

-2.4 

0.5 

-1 .9 

4 

J 

S' 

391 

14.9 

60 

j 

4.4 

-63 

226 

-1.3 

-2.8 

-2.7 

2 

J 

10 

394 

1 A .1 

61 

j 

3.9 

-24 

225 

-1.9 

-2.2 

-0.1 

3 

J 

11 

380 

11.4 

63 

J 

4.4 

34 

152 

-2.9 

2.5 

1.1 

2 

J 

12 

378 

10.7 

56 

j 

3.3 

32 

146 

-1.8 

1.7 

0.6 

3 

J 

13 

371 

15.8 

42 

J 

3.7 

66 

98 

-0.1 

2.0 

1.6 

3 

J 

14 

379 

20.2 

38 

J 

4.2 

49 

135 

-0.8 

1.3 

0.8 

4 

J 

15 

379 

28.5 

36 

J 

4.2 

-28 

163 

-3.1 

0.2 

-2.0 

2 

J 

16 

382 

32.9 

41 

J 

6.0 

-3 

195 

-5.4 

-1 .4 

0.2 

2 

J 

17 

367 

19.0 

46 

J 

10.1 

-32 

203 

-6.9 

-4.2 

-3.5 

5 

J 

18 

387 

19.1 

57 

J 

9.4 

-70 

179 

-2.9 

-2.0 

-7.7 

4 

J 

19 

4 00 

19.8 

38 

J 

10.0 

-53 

291 

2.0 

-6.8 

-6.3 

3 

J 

20 

395 

17.5 

37 

J 

10.3 

-18 

297 

4.2 

-8.7 

-1.6 

3 

J 

21 

393 

16.7 

36 

J 

10.7 

-16 

298 

4.5 

-8.8 

“1.7 

3 

J 

22 

399 

10.9 

65 

■1 

10.9 

-17 

127 

-4.1 

5.1 

-2.7 

8 

J 

23 

411 

5.9 

30 

J 

12.2 

1 

114 

-4.9 

11.1 

-0.9 

2 

J 

24 

411 

6.2 

29 

J 

12.1 

4 

112 

-4.4 

11.0 

-0.4 

2 

J 







AUG 

.. 11 

1, 1975 




223 

1 

470 

3.6 

109 

J 

5.2 

11 

166 

-4.7 

1.3 

0.7 

2 

J 

2 

466 

3.5 

108 

J 

5.5 

22 

167 

-4.8 

1.4 

1.8 

1 

J 

3 

462 

3.5 

105 

J 

5.7 

25 

161 

-4.6 

2.0 

1.9 

2 

J 

4 

467 

3.8 

186 

J 

5.9 

16 

145 

-4.5 

3.4 

0.8 

1 

J 

5 

487 

3.6 

170 

J 

5.7 

7 

117 

-2.4 

4.7 

-0.8 

2 

i 

6 

489 

3.7 

171 

J 

5.6 

15 

107 

-1.5 

5.0 

-0.4 

2 

J 

7 

494 

3.7 

207 

L 

5.4 

-4 

82 

0.7 

4 .2 

-2.1 

3 

J 

8 

468 

3.9 

136 

J 

S.8 

30 

170 

-4.4 

1 .8 

2.0 

3 

J 

9 

465 

4.1 

161 

J 

5.9 

27 

174 

-4.8 

1.6 

2.0 

2 

J 

10 

462 

4.1 

171 

L 

5.0 

-42 

126 

-1.8 

0.9 

-3.6 

3 

J 

11 

466 

3.7 

129 

J 

4.9 

-37 

117 

-1.1 

0.9 

-2.6 

4 

J 

12 

442 

4.0 

200 

J 

5.2 

-11 

130 

-2.8 

2.5 

-2.5 

2 

J 

13 

461 

3.7 

133 

J 

5.1 

-27 

95 

-0.4 

2.7 

-3^9 

2 

J 

14 

441 

3.6 

165 

J 

4.9 

-13 

135 

-2.8 

2.1 

-2.1 

3 

J 

15 

443 

3.7 

133 

J 

5.1 

12 

106 

-1.2 

4.3 

-0.9 

2 

J 

16 

446 

3.3 

127 

J 

4.9 

IQ 

102 

-0.9 

4.3 

-0.9 

2 

J 

17 

462 

3.2 

111 

J 

4.9 

20 

,77 

1.0 

4.6 

0.1 

1 

J 

18 

437 

3.3 

127 

J 

4.3 

-1 

104 

-1.0 

3.8 

it. 2 

1 

J 

19 

441 

3.0 

104 

J 

4.5 

3 

106 

-1.1 

3.7 

-0.6 

2 

J 

20 

449 

2.8 

88 

J 

4.6 

-10 

82 

0.5 

3.7 

-1.4 

2 

J 

21 

425 

3.4 

166 

J 

4.5 

19 

136 

-2.7 

2.8 

0.9 

2 

J 

22 

409 

3.0 

64 

J 

4.3 

-1 

138 

-3.1 

2.8 

-0.4 

1 

J 

23 

408 

2.9 

60 

J 

4.2 

-17 

134 

-2.6 

2.6 

-1.4 

1 

J 

24 

412 

2.5 

54 

J 

4.2 

-5 

124 

-2.1 

3.0 

-0.7 

2 

J 






AUG 

. 10# 1975 




222 

402 

6.0 

31 

J 

11.9 

12 

115 

-4.8 

10.6 

1.1 

2 

J 

412 

5.5 

50 

J 

10.5 

15 

103 

-2.0 

9.1 

1.0 

5 

J 

44? 

5.7 

197 

L 

10.2 

-13 

97 

-1.1 

8 .8 

-4.0 

3 

J 

439 

5.6 

130 

J 

9.9 

-21 

60 

4.1 

6.0 

-4.7 

5 

J 





9.9 

7 

62 

2.6 

5.2 

-0.9 

8 

J 

408 

4.7 

176 

J 

9.5 

2 

116 

-3.9 

7.5 

-2.4 

4 

J 

446 

4.2 

242 

J 

9.5 

-35 

141 

-5.9 

2.3 

-6.7 

2 

J 

465 

3.8 

229 

J 

9.0 

-38 

130 

-4.5 

2.5 

-7.3 

1 

J 

450 

3.8 

228 

J 

8.7 

-15 

125 

-4.7 

4.9 

-5.0 

2 

J 

449 

4.3 

147 

J 

8.0 

-14 

112 

-2.4 

4.4 

-4.2. 

5 

J 

447 

4.6 

222 

J 

5.6 

-36 

109 

-1.2 

1.7 

-3.9 

3 

J 

444 

4.3 

171 

4 

5.7 

1 

140 

-4.1 

3.1 

-1.6 

2 

J 

462 

3.9 

135 

J 

5.8 

16 

129 

-3.4 

4.4 

-0.7 

1 

J 

484 

4.0 

172 

J 

5.6 

17 

124 

-2.9 

4.6 

-0.6 

1 

J 

493 

3.9 

85 

J 

5.7 

-21 

96 

-0.5 

3.5 

-3.6 

2 

J 

464 

3.7 

109 

L 

5.7 

-5 

130 

-3.6 

3.8 

-2.1 

1 

J 

470 

4.0 

128 

J 

5.5 

-8 

134 

-3.6 

3.4 

-1.9 

1 

J 

458 

3.3 

48 

J 

5.4 

-1 

151 

-4.6 

2.5 

-0.8 

1 

J 

458 

3.1 

54 

J 

5.5 

-1 

148 

-4.7 

2.8 

-0.7 

1 

J 

459 

3.2 

77 

J 

5.4 

3 

156 

-4.8 

2.2 

-0.1 

1 

J 

456 

2.7 

86 

J 

5.1 

15 

178 

-4.7 

0.4 

1.3 

1 

J 

457 

2.9 

177 

J 

5.8 

18 

184 

-5.5 

-0.2 

1 .B 

1 

J 

470 

4.0 

141 

J 

5.3 

9 

165 

-5.0 

1.4 

0.7 

1 

J 

471 

3.4 

til 

J 

4.8 

7 

164 

-4.5 

1.4 

0.5 

1 

J 






AUG 

i. 12, 1975 




224 

406 

2.2 

65 

J 

4.0 

-2 

127 

-2.0 

2.6 

-0.5 

2 

J 

390 

404 

395 

1.6 

2.1 

2.2 

137 

88 

71 

J 

L 

L 

4.4 

29 

150 

-3.3 

2.2 

1.8 

1 

J 

400 

2.3 

59 

J 

3.8 

-9 

145 

-3.1 

1.9 

-1.2 

1 

J 

401 

2.3 

65 

J 

3.6 

3 

114 

-1.3 

2.9 

-0.9 

2 

J 

383 

2.0 

83 

L 

3.8 

-3 

137 

-2.7 

2.2 

-1.2 

1 

J 

384 

2.6 

92 

J 

3.8 

-1 

142 

-2.9 

2.0 

-1.1 

1 

J 

381 

2.6 

84 

J 

3.8 

-12 

137 

-2.6 

1.8 

-1.9 

1 

J, 

372 

2.6 

56 

J 

3.8 

-3 

144 

-3.0 

1.8 

-1.3 

1 

J 

376 

2.8 

59 

J 

3.7 

-10 

145 

-3.0 

1.S 

-1 .6 

0 

J 

381 

2.0 

70 

L 

3.8 

-13 

136 

-2.7 

1.8 

-2.1 

0 

J 

375 

2.2 

33 

J 

3.8 

-14 

139 

-2.7 

1.7 

-2.0 

0 

i 

354 

3.6 

35 

J 

3.3 

23 

116 

-1.2 

2.8 

-0.1 

l 

J 

354 

3.1 

35 

J 

3.7 

9 

112 

-1.3 

3.2 

-0.9 

1 

J 

346 

3.4 

34 

J 

3.4 

-8 

114 

-1.3 

2.6 

-1.6 

1 

J 

345 

3.7 

39 

J 

3.3 

-3 

125 

-1.8 

2.4 

-1.0 

1 

J 

334 

3.4 

32 

L 

3.4 

-4 

129 

-2.1 

2.4 

-0.9 

1 

J 

336 

4.1 

19 

J 

3.4 

-13 

131 

-2.2 

2.3 

-1.3 

1 

J 

339 

2.6 

70 

J 

3.4 

-17 

150 

-2.6 

1.3 

-1.1 

1 

J 

340 

2.6 

54 

J 

3.4 

-32 

167 

-2.6 

0.4 

-1 .8 

1 

J 

327 

3.7 

27 

J 

3.3 

-17 

177 

-3.2 

0.1 

-1.0 

1 

J 

331 

3.5 

27 

J 

3.5 

-16 

191 

-3.2 

-0.7 

-0.8 

1 

i 

331 

3.9 

21 

J 

3.4 

-15 

214 

-2.6 

-1.8 

-0.6 

1 

J 


06/13/75 - 08/22/75 


HR 

VEL 

DEN 

IEHP/ 

PLS 

AV 0 

GSE 

GSE 

BXGSH 

ByGSH 

BIGSn 

SG 

INF 

VEL 

DEN 

F EHP/ 

PLS 

AV 0 

GSE 

GSE 

BXGSH 

pycsn 

BZGSH 

SG 

IHF 



1000 

sc 

HAGN 

LAT 

LON 





SC 


1000 

SC 

HAGN 

LAT 

LON 





SC 






AUG 

i. 13 

/ 1975 




225 





AUG 

. 14 

/ 1975 




226 

1 

332 

5.6 

15 

J 

3/1 

11 

248 

-1.1 

-2.6 

1.0 

1 

J 

382 

8.5 

98 

J 

10.2 

-10 

143 

-6.7 

4,7 

-2.2 

6 

J 

?. 

327 

7.8 

u 

J 

2.4 

-7 

242 

-0.6 

-1.1 

0.1 

2 

J 

419 

7.2 

99 

J 

11.3 

-37 

136 

-5.6 

4 .3 

-6.8 

6 

J 

3 

318 

5.6 

25 

J 

3.4 

-11 

144 

-2.5 

1.6 

-1.0 

1 

J 

444 

5.5 

149 

J 

12.4 

0 

134 

-8.5 

8.7 

-1.9 

2 

J 

4 

318 

6.0 

30 

J 

3.9 

j 

144 

-3.1 

2.2 

-0.3 

1 

J 

473 

3.6 

179 

J 

13.0 

1 

130 

-8.2 

9.5 

-2.4 

2 

J 

5 

324 

5.9 

22 

J 

4.5 

-7 

133 

-2.9 

2.8 

-1.4 

1 

J 

526 

4.4 

233 

J 

11.1 

-31 

149 

-7.8 

2.8 

-6.7 

3 

J 

6 

318 

6.1 

31 

J 

5.0 

7 

138 

-3.6 

3.3 

-0.6 

1 

J 

504 

5.1 

305 

J 

10.6 

-25 

143 

-7.2 

3.6 

-5.9 

4 

J 

7 

328 

6.6 

20 

J 

5.3 

6 

130 

-3.3 

3.8 

-1.1 

2 

J 

499 

4.7 

275 

J 

9.8 

-19 

153 

-7.2 

2.3 

-4.1 

5 

J 

8 

336 

7.4 

24 

J 

5.4 

-30 

120 

-1.4 

1.5 

-2.5 

4 

J 

500 

4.4 

249 

J 

8.9 

-4 

162 

-6.4 

1.7 

-1.4 

6 

J 

V 

350 

7.9 

22 

J 

6.0 

-64 

49 

1.6 

-3.7 

-5.4 

2 

J 

504 

4.3 

210 

J 

9.2 

0 

154 

-7.8 

3.3 

-1.8 

3 

J 

to 

349 

8.2 

22 

J 

6.5 

-61 

81 

0.5 

-0.1 

-6.4 

1 

J 

545 

3.7 

326 

J 

10.4 

28 

145 

-7.1 

6.6 

1.5 

3 

J 

11 

339 

8.5 

18 

J 

6.9 

-44 

96 

-0,5 

1 .8 

-6.5 

2 

J 

548 

3.2 

292 

J 

10.9 

12 

139 

-7.7 

6.9 

-1.5 

3 

J 

12 

339 

10.4 

20 

J 

6.2 

-14 

102 

-1.2 

4.0 

-4.0 

2 

J 

519 

3.4 

247 

J 

11.0 

11 

146 

-8.9 

6.2 

-1.2 

2 

J 

13 

337 

9.9 

24 

J 

7.0 

-12 

129 

-3.8 

3.5 

-3.4 

3 

J 





11.1 

10 

144 

-7.2 

5.3 

-1.2 

6 

J 

14 

332 

10.2 

27 

J 

8.4 

-1 

155 

-7.4 

3.1 

-1.7 

2 

J 













15 

334 

10.6 

29 

J 

9.0 

35 

153 

-6.5 

5.2 

3.2 

2 

J 





11.9 

3 

140 

-7.8 

6.2 

-2.4 

6 

J 

16 

335 

11.0 

29 

J 

8.9 

48 

151 

-5.1 

5.1 

4.9 

2 

J 

457 

3.1 

130 

L 

11.4 

2 

153 

-9.9 

4.8 

-1.6 

3 

J 

17 

342 

14.7 

31 

J 

8.6 

45 

132 

-3.6 

5.6 

3.8 

4 

J 

450 

3.2 

68 

J 

11.4 

2 

153 

-10.1 

5.0 

-1.4 

1 

J 

18 

355 

12.1 

39 

J 

10.2 

67 

177 

-3.8 

2.7 

8.6 

3 

J 

456 

3.9 

201 

L 

10.9 

B 

143 

-8.5 

6.6 

-0.4 

2 

J 

19 

378 

6.9 

49 

J 

12.3 

58 

146 

-5.3 

5.B 

9.1 

2 

J 

449 

3.6 

132 

J 

10.4 

3 

142 

-8.1 

6.2 

-1 .0 

1 

J 

20 

383 

6.3 

84 

J 

12.2 

42 

136 

-6.3 

7.3 

6.6 

3 

J 

465 

5.3 

415 

J 

8.2 

2 

136 

-5.6 

5.4 

-0.7 

3 

J 

21 

375 

5.2 

74 

J 

12.6 

40 

138 

-7.1 

7.5 

7.0 

2 

J 

484 

5.7 

277 

J 

8.8 

30 

152 

-5.5 

3.4 

3.1 

5 

J 

22 

358 

5.4 

74 

J 

13.0 

30 

143 

-B.9 

7.5 

5.5 

2 

J 

487 

4.7 

201 

J 

8.6 

22 

151 

-5.3 

3.2 

2.0 

6 

J 

23 

368 

6.4 

73 

J 

12.6 

3 

137 

-9.0 

8.4 

-0.4 

3 

J 

481 

4.9 

179 

J 

9.1 

19 

154 

-7.2 

3.8 

2.3 

3 

J 

24 

372 

7.1 

80 

J 

11.8 

29 

145 

-8.2 

6.5 

4.6 

3 

J 

493 

4.8 

196 

J 

8.9 

1 

153 

-6.6 

3.4 

-0.3 

5 

J 


AUG. 15/ 1975 


227 


AUG. 18/ 1975 


230 


1 

498 

4.1 

148 

J 

10.0 

2 

5 00 

4.2 

154 

J 

9.7 

3 

507 

3.4 

176 

J 

9.8 

4 

522 

3.0 

185 

J 



5 

6 


7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 
1* 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


9 146 

-7.8 

5.5 

0.7 

3 

J 

19 151 

-7.5 

4.7 

2.2 

3 

J 

-1 138 

-7.1 

6.2 

-1.6 

2 

J 


5.1 32 

4.6 31 

4.1 22 

3.3 17 

3.2 42 

3.4 38 


379 0.0 0 H 

382 0.0 0 H 

364 0.0 0 H 

368 0.0 0 H 

336 0.0 0 H 


142 

-3.1 

2.9 

2.1 

2 

X 

156 

-3.5 

1.9 

2.0 

1 

X 

165 

-3.3 

1.2 

1.2 

2 

X 

149 

-2.2 

1.5 

0.4 

2 

X 

160 

-1.8 

1.2 

1.5 

2 

X 

192 

-2.0 

C.2 

1 .6 

2 

X 


AUG. 19/ 1975 


231 


AUG. 20/ 1975 


232 


1 

359 

0.0 

0 

H 

2 

354 

0.0 

0 

K 

3 

386 

6.2 

59 

L 

4 

391 

6.5 

73 

L 

5 

386 

5.6 

67 

L 

6 

383 

6.1 

67 

L 

7 

381 

5.8 

67 

L 

8 

389 

5.6 

50 

L 

9 

377 

6.0 

65 

L 

10 

364 

4.6 

62 

L 

11 

355 

4.8 

55 

L 

12 

361 

4.5 

51 

L 

13 

360 

5.4 

55 

L 

14 

361 

6.2 

60 

L 

15 

354 

6.7 

55 

L 

16 

361 

6.5 

48 

L 

17 

378 

7.3 

43 

L 

18 

19 

348 

5.6 

28 

L 

20 

336 

7.5 

28 

L 

21 

334 

9.7 

22 

J 

22 

335 

8.6 

25 

J 

23 

336 

9.2 

24 

J 

24 

332 

9.3 

20 

J 


330 9.1 

322 8.6 

320 8.0 

321 7.8 

324 7.9 

334 10.1 

335 10.3 

338 9.8 

334 13.4 
346 15.2 
353 10.9 
363 10.6 
358 11.0 
369 12.6 
374 15.3 
372 20.0 
392 25.9 
398 28.7 
402 24.9 
394 24.0 
390 20.0 
411 12.1 
484 8.9 

20 149 -4.0 2.6 1.3 2 J 510 9.8 


18 

j 

5.8 

25 

167 

-4.8 

1.5 

2.1 

2 

J 

18 

j 

6.0 

23 

183 

-5.3 

0.2 

2.3 

1 

J 

22 

j 

5.7 

27 

182 

-5.0 

0.4 

2.5 

1 

J 

22 

j 

5.5 

27 

163 

-4.4 

2.0 

1.9 

1 

J 

21 

j 

5.6 

30 

172 

-4.6 

1 .6 

2.3 

1 

J 

20 

j 

5.5 

26 

174 

-4.8 

1.4 

2.0 

1 

J 

33 

j 

4.4 

23 

149 

-2.8 

2.1 

0.5 

3 

J 

46 

J 

4.4 

9 

154 

-3.7 

1.9 

-0.2 

1 

J 

27 

j 

5.3 

10 

145 

-4.0 

2.9 

-0.6 

2 

J 

27 

j 

6.0 

36 

137 

-3.1 

4.1 

1.2 

3 

J 

33 

j 

6.8 

-62 

159 

-2.7 

-2.0 

-5.1 

3 

J 

27 

j 

6.7 

-64 

123 

-1.6 

-1.0 

-6.2 

2 

J 

41 

j 

6.7 

-69 

208 

-1.6 

-3.1 

-3.6 

5 

J 

44 

J 

7.2 

-72 

156 

-1.9 

-2.4 

-6.2 

3 

J 

42 

j 

10.8 

-39 

143 

-6.3 

1 .3 

-7.8 

4 

J 

45 

j 

11.2 

32 

115 

-3.8 

9.7 

1.8 

4 

J 

64 

j 

8.1 

53 

104 

-1.0 

5.8 

3.6 

5 

J 

55 

j 

7.1 

-32 

272 

0.2 

-5.1 

-1.3 

5 

J 

48 

j 

9.7 

-11 

288 

2.7 

-8.6 

0.5 

4 

J 

59 

j 

7.8 

-14 

291 

2.6 

-7.1 

-0.3 

2 

J 

55 

j 

11.0 

-26 

266 

2.6 

-9.9 

-3.0 

2 

J 

49 

j 

12.1 

14 

323 

6.8 

-4.7 

2.9 

6 

J 

55 

j 

8.6 

-51 

278 

0.6 

-5.3 

-4.9 

5 

J 

:06 

j 

9.9 

-2 

313 

5.5 

-5.9 

0.6 

6 

J 







AUG 

. 21 

/ 1975 




233 





AUG 

. 22/ 1975 




234 

1 

549 

7.8 

236 

J 

8.7 

50 

26 

4.2 

2.9 

5.1 

5 

J 

656 

5.7 

333 

J 

5.3 

-10 

347 

3.3 

-0.9 

-0.5 

4 

J 

2 

608 

6.1 

258 

L 

7.4 

33 

343 

5.1 

-0.9 

3.7 

4 

J 

664 

4.2 

221 

J 

4.6 

-42 

333 

1 .8 

-1.3 

-1.6 

4 

J 

3 

596 

5.6 

181 

J 

7.4 

14 

340 

6.3 

-1.8 

2.2 

3 

J 

627 

3.B 

139 

J 

4.8 

5 

351 

4.1 

-0.6 

0.6 

2 

J 

4 

620 

6.0 

307 

L 

7.3 

-21 

343 

5.0 

-2.0 

-1.5 

5 

J 

623 

3.8 

118 

J 

5.0 

1 

290 

1 .3 

-3.4 

1.1 

3 

J 

5 

607 

5.2 

214 

J 

7.1 

-12 

319 

4.9 

-4.4 

0.1 

3 

J 

620 

3.6 

138 

J 

4.6 

-26 

327 

2.8 

-2.2 

-0.9 

3 

J 

6 

604 

4.8 

148 

J 

7.2 

9 

323 

5.5 

-3.5 

2.6 

2 

J 

601 

3.9 

117 

J 

5.3 

1 

341 

4.5 

-1 .4 

0.7 

2 

J 

7 

600 

4.8 

182 

J 

7.6 

6 

325 

5.9 

-3.4 

2.5 

2 

J 

591 

3.8 

139 

J 

5.2 

-4 

338 

4.5 

-1.8 

0.5 

2 

J 

8 

581 

5.9 

140 

J 

9.1 

6 

329 

7.6 

-3.6 

2.9 

2 

J 

620 

3.8 

155 

J 

5.0 

26 

287 

1.1 

-2.4 

3.4 

3 

J 

9 

5 76 

6.3 

168 

J 

9.2 

8 

332 

8.0 

-3.0 

3.2 

1 

J 

630 

4.3 

187 

J 

4.5 

-36 

252 

-1.0 

-3.6 

-0.5 

2 

J 

10 

559 

5.5 

130 

J 

9.7 

4 

318 

6.6 

-4.7 

3.6 

4 

J 

595 

4.1 

147 

J 

5.0 

-6 

297 

1.9 

-3.5 

1.6 

2 

J 

11 

540 

6.7 

128 

J 

10.6 

8 

322 

8.1 

-4.6 

4.5 

2 

J 

559 

4.0 

77 

J 

5.7 

9 

337 

4.7 

-1.3 

1.7 

2 

J 

12 

530 

5.7 

143 

J 

11.6 

23 

315 

7.2 

-3.9 

7.4 

4 

J 

580 

3.7 

120 

J 

5.2 

-16 

306 

2.5 

-3.5 

0.8 

3 

J 

13 













576 

3.4 

117 

J 

5.2 

25 

326 

3.1 

-0.9 

2.5 

3 

J 

14 

538 

7.7 

151 

J 

10.4 

2 

32 2 

7.5 

-5.0 

3.1 

4 

J 

555 

3.2 

78 

J 

5.0 

8 

336 

4.2 

-1 .4 

1 .5 

2 

J 

15 

592 

7.5 

303 

J 

10.1 

30 

314 

5.5 

-3.0 

6.7 

4 

J 

577 

3.6 

138 

J 

5.0 

-3 

329 

2.8 

-1.6 

0.6 

4 

J 

16 

612 

9.0 

259 

J 

9.5 

-23 

278 

0.9 

-6.9 

0.1 

7 

J 

600 

4.3 

161 

J 

4.4 

41 

4 

2.4 

1 .0 

1.8 

3 

J 

17 

616 

7.4 

239 

J 

7.7 

0 

315 

3.6 

-3.5 

1.4 

6 

J 

599 

4.4 

180 

J 

3.8 

31 

16 

2.2 

1.1 

1.1 

3 

J 

18 

641 

7.1 

239 

J 

8.6 

-10 

303 

2.9 

-4.6 

0.5 

7 

J 

592 

4.8 

200 

J 

4.5 

28 

359 

3.2 

0.4 

1.6 

3 

J 

19 

663 

6.2 

293 

J 

7.5 

-1 

289 

2.2 

-6.1 

1.5 

3 

J 

606 

4.8 

133 

J 

4.6 

40 

51 

1 .8 

2.8 

1 .7 

3 

J 

20 

671 

6.0 

295 

J 

7.0 

35 

335 

3.0 

-0.9 

2.5 

6 

J 

606 

5.5 

114 

J 

5.0 

38 

47 

2.2 

2.8 

1.9 

3 

J 

21 

665 

6.1 

315 

J 

6.7 

-9 

300 

2.8 

-4.9 

-0.0 

4 

J 

591 

5.9 

135 

J 

5.2 

28 

15 

4.1 

1.5 

2.1 

2 

J 

22 

646 

5.9 

234 

J 

7.3 

4 

334 

5.3 

-2.5 

0.8 

4 

J 

578 

5.4 

134 

J 

5.3 

23 

22 

4.3 

2.0 

1.7 

2 

J 

23 

646 

‘5.8 

274 

J 

7.6 

33 

358 

5.2 

0.3 

3.4 

4 

a 

592 

5.3 

161 

J 

4.4 

-29 

20 

2.7 

0.7 

-1.7 

3 

J 

24 

642 

5.6 

296 

J 

6.6 

14 

340 

4.9 

-1 .6 

1.6 

4 

j 

614 

4.6 

163 

J 

4.6 

-11 

61 

1 .8 

3.0 

-1.2 

3 

J 



I 

! 


M/23/75 - 08/30/75 

H> VEl BEN TE net PLS AV B CSE GSE OXGSn BVGSH BEGSN SG INF VEL DEN TENPF PLS AV B GSE GSE BAGSN BVGSN BtGSN SG INF 

1000 SC NAGN LAI LON SC 1000 SC NAGN LAI LON SC 

AUG. 1975 235 AUG. 24. 1975 236 


1 

606' 

4.7 

191 

J 

5.1 

-32 

355 

2.5 

-0.5 

-1.5 

4 

J 

466 

4.5 

63 

J 

6.2 

23 

312 

3.7 

-3.6 

3.0 

1 

J 

2 

594 

4.8 

186 

J 

4.6 

12 

296 

1.6 

-3.1 

1.5 

3 

J 

465 

4.4 

62 

J 

6.2 

14 

308 

3.6 

-4.3 

2.5 

1 

J 

3 

612 

4.6 

149 

J 

4.7 

-6 

264 

-0.5 

-4.3 

0.7 

2 

J 

455 

4.4 

61 

J 

5.9 

14 

314 

3.9 

-3.6 

2.4 

1 

J 

4 

600 

4.7 

155 

J 

4.8 

3 

270 

0.0 

-3.8 

1.4 

3 

J 

461 

4.3 

66 

J 

6.2 

2 

307 

3.6 

-4.5 

1.6 

2 

J 

5 

584 

4.4 

153 

J 

4.4 

32 

283 ' 

0.7 

-2.2 

2.8 

3 

J 

457 

3.5 

57 

J 

6.1 

16 

316 

3.8 

-3.0 

2.7 

3 

J 

6 

578 

4.6 

136 

J 

4.4 

25 

302 

2.0 

-2.3 

2.8 

2 

J 

511 

2.2 

128 

J 

6.3 

45 

314 

2.7 

-1.0 

4.7 

3 

J 

7 

581 

4.2 

113 

J 

4.4 

19 

264 

-0.3 

-1.8 

1 .8 

4 

J 

508 

1.7 

103 

J 

6.5 

13 

315 

4.4 

-3.3 

3.2 

1 

J 

e 

548 

4.5 

129 

J 

4.6 

-5 

311 

2.6 

-2.8 

1.2 

2 

J 

532 

1.5 

162 

J 

6.4 

10 

309 

3.8 

-3.6 

3.2 

2 

J 

9 

548 

4.6 

151 

J 

4.9 

-15 

300 

1.8 

-3.3 

0.7 

3 

J 

543 

1.4 

243 

J 

6.2 

13 

314 

4.2 

-3.0 

3.4 

1 

J 

10 

559 

4.8 

150 

J 

5.3 

-6 

283 

0.9 

-3.6 

1.8 

3 

J 

562 

1.5 

182 

J 

5.9 

11 

299 

2.7 

-3.6 

3.5 

2 

J 

11 

526 

4.7 

136 

J 

5.4 

-36 

22 

3.7 

-0.3 

-3.3 

2 

J 

533 

1.9 

182 

J 

5.7 

-5 

328 

4.6 

-2.7 

1.1 

1 

J 

12 

519 

5.3 

129 

J 

5.8 

-30 

333 

4.1 

-3.2 

-1.1 

2 

J 

522 

2.0 

184 

J 

5.8 

-30 348 

4.7 

-2.3 

-1.7 

2 

J 

13 

509 

4.9 

91 

i 

5.6 

12 

330 

4.5 

-1.7 

2.3 

2 

J 

544 

2.2 

191 

J 

5.7 

-19 

330 

4.1 

-2.9 

-0.1 

3 

J 

14 

502 

4.3 

71 

J 

5.7 

16 

322 

4.2 

-2.1 

2.9 

1 

J 

542 

2.3 

160 

J 

5.5 

-2 

316 

3.7 

-3.2 

1.6 

2 

J 

15 

484 

4.5 

78 

J 

5.8 

3 

320 

4.3 

-3.1 

1.9 

2 

J 

531 

2.3 

166 

J 

5.4 

-11 

330 

4.4 

-2.8 

0.3 

1 

J 

16 

505 

5.9 

130 

J 

4.3 

2 

299 

1.4 

-2.2 

1.1 

3 

J 

539 

2.6 

159 

J 

5.2 

8 

319 

3.8 

-2.7 

2.0 

1 

J 

17 

493 

7.2 

172 

J 

4.4 

-3 

322 

3.1 

-2.3 

0.7 

2 

J 

527 

2.7 

135 

J 

5.2 

-4 

327 

4.3 

-2.8 

0.7 

1 

J 

18 

506 

6.7 

132 

J 

3.8 

-14 

294 

1.0 

-2.4 

0.1 

3 

J 

535 

3.0 

126 

J 

4.9 

-2 

315 

2.7 

-2.6 

0.8 

3 

J 

19 

498 

6.4 

132 

J 

4.2 

15 

309 

2.4 

-2.6 

1.7 

2 

J 

555 

3.0 

128 

J 

4.8 

-21 

283 

0.9 

-4.3 

-0.5 

2 

j 

20 

485 

6.2 

133 

J 

4.9 

10 

319 

3.3 

-2.6 

1.4 

2 

J 

517 

2.8 

129 

J 

4.6 

-14 

337 

3.5 

-1.7 

-0.5 

3 

J 

21 

481 

6.5 

145 

J 

5.2 

17 

359 

4.3 

0.1 

1.3 

3 

J 

530 

3.2 

128 

J 

3.7 

-30 

239 

-1 .0 

-1 .8 

-0.8 

3 

J 

22 

467 

5.5 

105 

J 

4.8 

4 

337 

4.1 

-1.7 

0.6 

2 

J 

522 

4.3 

138 

J 

2.9 

-35 

181 

-2.0 

-0.2 

-1 .4 

2 

J 

23 

468 

5.6 

86 

J 

5.0 

5 

317 

3.6 

-3.2 

0.9 

1 . 

J 

516 

4.1 

72 

J 

2.8 

-20 

174 

-2.4 

0.2 

-0.9 

2 

J 

24 

470 

4.9 

69 

J 

5.7 

21 

304 

2.9 

-3.9 

2.7 

2 

J 

508 

4.7 

70 

J 

6.1 

-6 

189 

-5.8 

-1 .0 

-0.4 

1 

J 




\ 


AUG. 25# 1975 


237 


AUG. 26# 1975 


238 


1 

499 

4.2 

54 

J 

4.8 

0 

186 

-4.6 

-0.5 

0.1 

1 

J 

464 

7.2 

77 

J 

5.3 

16 

266 

-0.3 

-4.4 

2.3 

2 

4 

2 

495 

5.2 

54 

J 

4.4 

6 

184 

-4.1 

-0.2 

0.5 

1 

J 

455 

7.9 

84 

J 

5.9 

30 

312 

2.7 

-2.4 

2.9 

4 

J 

3 

495 

3.7 

91 

J 

4.3 

-15 

162 

-3.9 

1 .0 

-1.4 

1 

J 

45B 

7.8 

79 

4 

5.4 

53 

12 

2.8 

1 .6 

3.5 

3 

J 

4 

491 

4.9 

70 

J 

3.9 

-7 

151 

-3.3 

1.6 

-1.0 

1 

J 

457 

7.7 

77 

J 

6.2 

52 

283 

0.8 

-1.8 

5.1 

3 

J 

5 

489 

4.8 

70 

«5 

3.5 

-2 

162 

-3.0 

0.9 

-0.4 

2 

J 

456 

7.5 

86 

J 

5.8 

-22 

263 

-0.6 

-5.5 

-0.2 

2 

J 

6 

492 

6.1 

65 

J 

3.9 

-24 

139 

-2.3 

1.3 

-2.1 

2 

4 

456 

6.4 

43 

J 

5.9 

-10 

221 

-4.2 

-3.8 

0.6 

2 

4 

7 

492 

6.8 

70 

J 

3.7 

-19 

161 

-3.2 

0.5 

-1.6 

1 

J 

456 

6.3 

47 

4 

6.3 

0 

205 

-5.6 

-2.3 

1.2 

1 

J 

8 

478 

6.6 

70 

J 

3.5 

-15 

154 

-3.0 

0.8 

-1.5 

1 

J 

452 

6.4 

41 

J 

6.4 

5 

207 

-5.6 

-2.2 

1.8 

1 

J 

9 

456 

6.8 

110 

J 

3.0 

-9 

166 

-0.5 

0.0 

-0.1 

3 

J 

439 

5.2 

63 

J 

6.4 

6 

196 

-5.6 

-1.1 

1.3 

2 

J 

10 

450 

7.7 

99 

J 

2.6 

-67 

286 

0.2 

-1.7 

-1 .2 

2 

J 

420 

6.4 

51 

4 

4.8 

-17 

333 

1.7 

-1.1 

-3.0 

4 

J 

11 

463 

7.0 

102 

J 

4.1 

19 

303 

1.6 

“1 »6 

2.2 

3 

4 

418 

6.7 

80 

J 

3.6 

-9 

356 

3.3 

-0.4 

-0.3 

2 

J 

12 

474 

7.1 

134 

J 

4.2 

22 

17 

1.3 

0.7 

0.3 

4 

4 

415 

5.9 

60 

J 

3.0 

15 

325 

1.7 

-0.7 

1.2 

2 

J 

13 

466 

6.9 

125 

J 

4.7 

36 

4 

2.7 

1.2 

1.5 

3 

4 

421 

6.3 

86 

4 

3.8 

23 

277 

0.4 

-1 .9 

2.7 

2 

J 

14 

479 

6.2 

98 

J 

4.9 

-47 

264 

-0.2 

-3.1 

-0.9 

4 

J 

403 

6.0 

38 

J 

5.6 

21 

6 

3.8 

1.1 

1.1 

4 

J 

15 

477 

6.5 

111 

J 

4.9 

-45 

232 

-1.9 

-3.7 

-1.6 

2 

J 

401 

5.8 

33 

4 

5.4 

19 

7 

4.6 

1.3 

1.2 

1 

4 

16 

471 

7.5 

111 

J 

4.6 

-12 

253 

-0.9 

-3.1 

0.7 

3 

J 

395 

6.7 

52 

4 

5.7 

10 

339 

4.5 

-1.2 

1.5 

3 

4 

17 

466 

8.0 

103 

J 

4.9 

8 

270 

0.0 

-3.3 

1 .8 

3 

J 

392 

6.4 

68 

J 

5.6 

3 

318 

4.0 

-3.2 

1.6 

1 

J 

18 

455 

7.0 

107 

J 

5.7 

33 

294 

1.8 

-2.9 

3.9 

2 

J 

393 

6.0 

42 

J 

5.3 

-25 

341 

4.5 

-2.1 

-1.6 

1 

J 

19 

460 

7.5 

107 

J 

5.9 

29 

287 

1.3 

-3.4 

3.4 

3 

J 

403 

6.2 

64 

J 

4.4 

-42 

296 

0.8 

-2.1 

-1.2 

4 

J 

20 

462 

7.5 

104 

J 

5.9 

-14 

279 

0.8 

-5.4 

-0.1 

2 

J 

408 

6.7 

57 

J 

4.4 

-8 

278 

0.5 

-3.4 

0.3 

3 

J 

21 

462 

7.5 

B4 

J 

5.7 

-20 

283 

1.1 

-4.9 

-0.8 

2 

J 

398 

6r7 

71 

J 

3.6 

12 

300 

1 .4 

-2.3 

1.1 

2 

J 

22 

475 

6.7 

75 

J 

S.B 

-33 

262 

-0.6 

-5.0 

-2.2 

2 

J 

423 

6.1 

59 

J 

3.7 

22 

218 

-2.3 

-1.6 

1.5 

2 

J 

23 

490 

6.7 

67 

J 

6.0 

-11 

233 

-3.4 

-4.6 

-0.3 

2 

J 

403 

6.8 

61 

J 

3.9 

-37 

245 

-0.7 

-1.7 

-1 .0 

3 

4 

24 

470 

7.1 

67 

J 

8.1 

10 

257 

-1.0 

-4.3 

1.6 

4 

J 

407 

5.6 

48 

J 

3.7 

-61 

266 

-0.1 

-1.9 

-2.3 

2 

J 


AUG. 27# 1975 239 


1 

400 

5.5 

49 

J 

4.1 

-64 

58 

1.2 

0.3 

-3.2 

2 

4 

2 

400 

5.8 

38 

J 

4.2 

-67 

92 

-0.1 

0.7 

-3.7 

2 

J 

3 

394 

5.9 

38 

J 

4.8 

-78 

358 

1.0 

-1.2 

-4.3 

1 

J 

4 

386 

6.3 

63 

4 

4.6 

-46 

353 

2.7 

-1.1 

-2.6 

3 

J 

5 

392 

6.5 

86 

J 

4.5 

-12 

319 

2.3 

-2.1 

0.1 

3 

J 

6 

387 

7.0 

72 

J 

4.1 

1 

281 

0.7 

-3.2 

1.5 

2 

J 

7 





4.0 

-1 

281 

0.7 

-3.3 

1.5 

1 

J 

8 

373 

6.6 

47 

j 

3.9 

-33 

330 

2.4 

-2.1 

-0.9 

2 

J 

9 

365 

8.4 

30 

4 

3.8 

-7 

23 

3.3 

1.0 

-1.1 

1 

J 

10 

362 

8.0 

34 

J 

4.6 

-11 

3 

4.2 

-0.3 

-0.8 

2 

J 

11 

356 

7.7 

38 

J 

5.2 

-6 

9 

4.9 

0.4 

-0.9 

1 

J 

12 

357 

6.9 

41 

J 

5.0 

19 

2 

4.3 

1.0 

1.2 

2 

J 


13 

14 

15 

16 

17 

18 


19 

5.0 

19 

358 

4.7 

0.2 

1.6 

1 

X 

20 

5.7 

9 

23 

5.0 

2.3 

0.4 

2 

X 

21 

5.0 

13 

4 

4.5 

0.5 

0.9 

2 

X 

22 

4.6 

9 

320 

2.5 

-2.0 

0.9 

3 

X 

23 

4.4 

-12 

235 

-2.2 

-3.2 

-0.3 

2 

X 

24 

5.1 

-2 

276 

0.4 

-4.3 

0.6 

3 

X 


AUG. 28. 1975 


240 


7.4 -34 294 

7.5 -38 293 
7.9 -34 285 
3.8 -28 266 
4.7 -50 119 


2.5 -6.4 

2.3 -6.3 

1.6 -6.9 

-0.2 -2.7 

-1.2 1.5 


-2.7 1 X 

-3.3 1 X 

-3.1 2 X 

-0.9 3 X 

-3.2 3 X 


AUG. 29# 1975 241 AUG. 30. 1975 242 


1 

4.1 

-12 

135 

-2.2 

2.0 

-1.1 

4 

X 

2 

11.0 

-6 

120 

-5.0 

8.3 

-3.1 

4 

X 

3 

10.9 

5 

114 

-3.7 

8.0 

-1.4 

6 

X 


4 

5 


6 

7 

8 
9 


10 

489 

0.0 

0 

H 









11 













12 













13 

444 

0.0 

0 

H 









14 













15 

415 

0.0 

0 

H 









16 

357 

0.0 

0 

H 









17 

409 

0.0 

0 

H 









18 

408 

0.0 

0 

H 









19 

401 

0.0 

0 

H 

4.6 

32 

163 

-3.6 

1.7 

1.9 

1 

X 

20 

411 

0.0 

0 

H 

4.3 

12 

150 

-3.5 

2.2 

0.4 

1 

X 

21 

418 

0.0 

0 

H 

4.2 

-3 

155 

-3.4 

1.5 

-0.5 

2 

X 

22 

427 

0.0 

0 

H 

3.9 

-4 

168 

-3.7 

0.7 

-0.3 

1 

X 

23 

413 

0.0 

0 

H 

4.0 

-4 

159 

-3.6 

1.3 

-0.5 

1 

X 

24 

399 

0.0 

0 

H 

4.0 

-1 

160 

-3.7 

1.4 

-0.4 

1 

X 




08/31/75 - 09/07/75 


HR 

VEl 

DEN 

TEHP/ 

Pl$ 

AV B 

GSE 

GSE 

BKGSN 

BYGSN 

BIGSH 

SG 

INF 

VEL 

DEN 

IEHP/ 

PIS 

AV B GSE 

GSE 

BXG5N 

eyes* 

Q2GSH 

SG 

INF 




1000 

SC 

HAGN 

IAT 

LON 





SC 


1000 

SC 

HAGN LAT 

LON 





SC 






AUG 

. 31 

# 1975 




243 





SEP. 

1, 1975 




244 

1 

419 

0.0 

0 

H 









368 

10.0 

45 

J 








2 

417 

0.0 

0 

H 









367 

10.6 

50 

J 








3 

417 

0.0 

0 

H 









364 

10.6 

59 

J 








4 

4 06 

0.0 

0 

H 









364 

9.5 

51 

J 








5 

407 

0.0 

0 

H 









377 

9.7 

40 

J 








6 

418 

0.0 

0 

H 









370 

9.1 

42 

J 








7 

4 08 

0.0 

0 

H 









361 

10.4 

53 

J 








8 

413 

9.7 

41 

L 









370 

I0 r 0 

47 

J 








9 

423 

8.3 

44 

L 









386 

10.2 

44 

J 








10 

322 

8.5 

77 

J 









368 

10.1 

54 

J 








11 

4 03 

12.2 

47 

L 









370 

10.6 

59 

J 








12 

404 

D.O 

0 

H 









375 

10.5 

65 

J 








13 

380 

13.7 

40 

l 









380 

10.9 

56 

J 

5.3 61 

86 

0.1 

4.0 

2.2 

3 

J 

14 

378 

14.8 

37 

l 









377 

10.7 

58 

J 

5.7 12 

96 

-0.6 

5.2 

-1 .8 

1 

J 

15 

376 

15.3 

39 

L 









376 

10.0 

55 

J 

4.5 -2 

90 

0.0 

3.4 

-2.0 

2 

J 

16 

393 

14.9 

47 

l 









380 

9.6 

48 

J 

4.5 -17 

79 

0.7 

2.9 

-2.7 

2 

J 

17 

392 

17.3 

46 

L 









376 

10.0 

53 

J 

4.1 -5 

100 

-0.5 

2.4 

-1.2 

3 

J 

18 

380 

15.5 

39 

L 









379 

10.1 

47 

J 

4.4 -34 

81 

0.4 

1.8 

-2.5 

3 

J 

19 

392 

13.0 

41 

L 

6.5 

12 

58 

3.2 

5.3 

-0.3 

2 

X 

374 

10.9 

45 

J 

3.8 -31 

142 

-2.4 

1.3 

-2.3 

1 

J 

20 

390 

8.5 

54 

L 

7.0 

2 

72 

2.1 

6.3 

-1.2 

2 

X 

372 

10.6 

57 

J 

3.9 -24 

175 

-3.5 

-0.1 

-1.6 

1 

J 

21 

378 

9.5 

59 

L 

7.1 

23 

105 

•1.6 

6.3 

1.3 

3 

X 

362 

10.0 

51 

J 

4.4 -11 

140 

-2.9 

2.3 

-1.2 

2 

J 

22 

382 

11.5 

44 

J 

7.2 

36 

148 

"4,8 

3.7 

3.5 

2 

X 

358 

9.8 

50 

J 

5.4 -7 

134 

-3.7 

3.6 

-1.4 

1 

J 

23 

378 

10.5 

51 

J 

6.9 

35 

165 

-5.4 

2.2 

3.6 

1 

X 

367 

12.5 

34 

J 

4.8 -17 

102 

-0.7 

3.2 

-1.7 

3 

J 

24 

372 

10.6 

48 

J 

6.7 

42 

168 

-4.7 

1 .8 

4.0 

2 

X 

375 

14.9 

34 

J 

5.0 -65 

70 

0.7 

1 .0 

-4.4 

2 

J 







SEP 

. 2 

1975 




245 





sep. : 

5, 1975 



246 

1 

368 

15.1 

38 

J 

5.6 

-17 

116 

-2.1 

3.9 

-2.3 

2 

J 

341 

9.7 

19 

J 

3.6 

-41 

111 

-0.5 

1.1 

-1.6 : 

5 J 

2 

355 

14.0 

57 

J 

6.5 

15 

126 

-3.5 

5.0 

0.4 

2 

J 

328 

9.4 

19 

J 

3.5 

-18 

132 

-1.8 

1.8 

-1.4 ; 

2 n J 

3 

351 

13.3 

44 

J 

6.3 

51 

133 

-2.6 

3.9 

3.7 

2 

J 

327 

9.0 

19 

J 

3.? 

-23 

121 

-1.4 

1 .9 

-1.7 ' 

1 J 

4 

351 

19.0 

39 

J 

2.1 

-2 

171 

-1.7 

0.2 

-0.1 

1 

J 

316 

7.1 

29 

J 

3.2 

16 

171 

-2.8 

0.7 

0.6 ' 

1 J 

5 

344 

17.5 

36 

J 

4.4 

-7 

183 

-4.4 

-0.4 

-0.4 

1 

J 

315 

7.7 

33 

J 

3.1 

10 

174 

-2.9 

0.5 

0.4 

1 J 

6 

346 

16.2 

39 

J 

4.4 

0 

195 

-4,2 

-1.0 

0.5 

1 

J 

316 

8.0 

28 

J 

2.8 

-14 

179 

-2.4 

-0.2 

-0.6 ■ 

1 J 

7 

349 

18.3 

40 

J 

2.6 

-24 

195 

-2.0 

-0.9 

-0.6 

1 

J 

318 

7.8 

23 

J 

2.3 

-9 

192 

-1 .9 

-0.5 

-0.1 ' 

1 J 

8 

355 

14.6 

39 

J 

4.9 

-72 

278 

0.2 

-3.3 

-3.0 

2 

J 

319 

7.9 

23 

J 

2.2 

-1 

203 

-1.9 

-C.7 

0.4 1 

1 J 

9 

355 

13.7 

35 

J 

5.7 

-39 

252 

-1 .3 

-5.2 

-0.8 

2 

J 

321 

8.4 

22 

J 

2.2 

-32 

190 

-1 .8 

-0.8 

-0.8 

1 J 

10 

358 

16.0 

42 

J 

5.1 

11 

225 

-3.3 

-2.3 

2.6 

2 

J 

325 

8.6 

21 

J 

2.5 

-41 

170 

-1.8 

-C.6 

-1.5 ' 

1 J 

11 

362 

16.0 

33 

J 

7.4 

16 

218 

-5.6 

-2.5 

4.1 

1 

J 

324 

9.4 

21 

J 

2.3 

-34 

193 

-1.7 

-1 .0 

-0.8 ■ 

I J 

12 

363 

13.3 

27 

J 

6.2 

25 

207 

-6.5 

-0.9 

4.7 

1 

J 

326 

10.3 

19 

J 

3.2 

27 

215 

-2.1 

-0.5 

1.9 

I J 

13 

373 

13.3 

31 

J 

8.5 

30 

207 

-5.6 

-0.4 

4.6 

4 

J 

330 

13.1 

19 

J 

4.4 

34 

167 

-3.4 

1 .9 

1 .6 

1 J 

14 

369 

12.1 

35 

J 

7.9 

2B 

170 

-6.6 

2.8 

2.5 

2 

J 

330 

12.8 

21 

J 

5.0 

32 

191 

-3.8 

C.6 

2.5 ; 

l J 

15 

376 

13.0 

45 

J 

7.4 

33 

153 

-4.6 

3.6 

1 .8 

4 

J 

330 

12.6 

21 

J 

4.8 

32 

205 

-3.4 

-0.3 

2.8 i 

2 J 

16 

378 

13.7 

44 

J 

6.5 

6 

103 

-0.7 

2.8 

-1.0 

6 

J 

332 

14.1 

20 

J 

4.5 

-9 

215 

-3.1 

-2.2 

3.4 ; 

2 J 

17 

378 

11.5 

59 

J 

6.3 

13 

112 

-2.0 

5.0 

-0.8 

3 

J 

340 

13.8 

21 

J 

3.9 

-60 

99 

-0.2 

O.S 

-2.6 : 

5 J 

18 

381 

10.0 

47 

J 

5.8 

2 

108 

-1.7 

5.0 

-1.6 

2 

J 

331 

13.0 

22 

J 

3.9 

32 

151 

-2.4 

1.8 

1.2 i 

2 J 

19 

381 

7-4 

45 

J 

6.5 

7 

127 

-3.8 

5.1 

-0.7 

1 

J 

332 

11.4 

20 

J 

3.7 

6 

209 

-3.0 

-J.5 

0.8 ‘ 

1 J 

20 

360 

9.1 

34 

J 

5.3 

-9 

123 

-2.8 

4.1 

-1 .9 

1 

J 

329 

11.6 

26 

J 

2.6 

23 

183 

-2.3 

0.1 

1.0 ' 

1 J 

21 

352 

9.4 

31 

J 

5.1 

-18 

115 

-2.0 

3.9 

-2.4 

1 

J 

327 

12.6 

23 

J 

3.0 

23 

200 

-2.1 

-0.5 

i.i ; 

2 J 

22 

356 

9.8 

23 

J 

5.0 

-22 

104 

-1.1 

3.9 

-2.6 

2 

J 

329 

11.4 

24 

J 

2.7 

9 

220 

-1.6 

-1.2 

3.6 ; 

2 J 

23 

364 

11-0 

19 

J 

4.6 

-44 

93 

-0.2 

2.7 

-3.8 

1 

J 

326 

10.0 

23 

J 

3.2 

37 

186 

-1 .5 

0.1 

i .2 : 

5 J 

24 

356 

10.6 

21 

J 

4.3 

-27 

345 

3.1 

-1.1 

-1.4 

2 

J 

320 

9.5 

23 

J 

3.3 

34 

186 

-1 .9 

0.1 

1.3 ; 

2 J 







SEP 

. 4 

1975 




247 





SEP. ! 

5/ 1975 




248 

1 

320 

8.5 

21 

J 

3.2 

11 

241 

-1.5 

-2.5 

1.1 

1 

J 

296 

7.2 

24 

J 

3.0 -11 

128 

-1.6 

1 .9 

-0.9 

2 

J 

2 

320 

8.9 

23 

J 

3.0 -12 

212 

-2.2 

-1.4 

-0.2 

1 

J 

291 

7.2 

31 

J 

3.2 -2 

151 

-2.6 

1.4 

-0.5 

1 

J 

3 

31B 

9.1 

26 

J 

3.1 

-13 

156 

-2.6 

0.9 

-0.9 

1 

J 

301 

8.3 

16 

J 

2.9 -74 

212 

-0.6 

-1.0 

-2.1 

2 

J 

4 

320 

8.9 

23 

J 

3.2 

-4 

121 

-1.4 

2.2 

-1 .0 

2 

J 

301 

9.3 

17 

J 

2.7 -43 

254 

-0.5 

-2.0 

-1 .0 

1 

4 

5 

324 

9.0 

20 

J 

3.0 

11 

85 

0.2 

2.4 

-0.5 

2 

J 

301 

10.4 

12 

J 

2.8 -18 

289 

0.9 

-2.7 

0.1 

1 

• J 

6 

321 

8.5 

21 

J 

2.9 -41 

89 

0.0 

1.0 

-2.2 

2 

J 

296 

9.3 

9 

J 

2.6 -22 

136 

-1 .5 

1.0 

-1.4 

1 

J 

7 

320 

7.9 

2C 

J 

2.6 -45 

64 

0.6 

0.4 

-1 .8 

2 

J 

298 

10.4 

8 

J 

3.1 1 

129 

-1.9 

2.2 

-1.1 

0 

J 

8 

315 

7.9 

21 

J 

2.6 -38 

104 

-0.3 

0.6 

-1.5 

2 

J 

298 

11.7 

8 

J 

3.0 6 

129 

-1.9 

2.2 

-0.9 

0 

J 

9 

309 

8.0 

28 

J 

2.6 -10 

185 

-2.1 

-0.3 

-0.2 

2 

J 

302 

14.5 

11 

J 

2.8 -6 

117 

-1.2 

1.9 

-1.5 

1 

J 

10 

305 

7.0 

25 

J 

2.9 

26 

171 

-1.8 

0.7 

0.6 

2 

J 

305 

13.2 

13 

J 

3.5 9 

123 

-1.8 

2.6 

-1.1 

1 

J 

11 

302 

6.9 

20 

J 

2.9 

35 

172 

-2.3 

1.2 

1.2 

1 

J 

303 

12.4 

13 

J 

4.2 51 

140 

-2.0 

3.2 

1.8 

1 

J 

12 

298 

6.9 

22 

J 

2.6 

19 

154 

-2.1 

1.3 

0.1 

1 

J 

303 

12.1 

15 

J 

4.5 69 

163 

-1.5 

2.7 

. 3.2 

1 

J 

13 

306 

6.8 

22 

J 

2.0 -46 

131 

-0.5 

0.1 

-1.0 

2 

J 

302 

12.0 

14 

J 

5.2 28 

123 

-2.4 

4.4 

-0.0 

1 

J 

14 

303 

6.7 

21 

J 

2.2 

0 

168 

-2.1 

0.4 

-0.2 

1 

J 

303 

12.7 

14 

J 

4.1 -21 

104 

-0.8 

2.2 

-2.9 

2 

J 

15 

306 

6.4 

24 

J 

2.0 -38 

122 

-0.3 

0.2 

-0.6 

2 

J 

298 

11.5 

15 

J 

3.3 -14 

104 

-0.8 

2.3 

-2.1 

1 

J 

16 

304 

6.1 

21 

J 

1.9 -40 

215 

-1.1 

-1.1 

-0.7 

1 

J 

297 

10.8 

27 

L 

3.0 25 

188 

-2.6 

0.2 

1.3 

1 

J 

17 

303 

6.2 

21 

J 

1.9 

10 

91 

-0.0 

1.9 

-0.4 

1 

J 

299 

12.2 

23 

L 

3.1 3 

134 

-1 .4 

1.4 

-0.5 

2 

J 

18 

301 

5.9 

26 

J 

1.9 

S3 

171 

-0.6 

0.4 

0.7 

2 

J 

298 

12.5 

21 

L 

3.1 -12 

115 

-1.2 

2.1 

-1.4 

1 

J 

19 

302 

6.1 

23 

J 

2.6 

39 

125 

-0.9 

1.7 

0.9 

2 

J 

298 

13.3 

23 

L 

3.7 -36 

156 

-2.5 

0.5 

-2,2 

2 

J 

20 

300 

6.2 

30 

J 

2.0 -13 

156 

-1.7 

0.6 

-0.6 

1 

J 

304 

13.6 

23 

L 

3.4 58 

136 

-0.8 

1.2 

1.5 

3 

J 

21 

296 

5.7 

29 

J 

2.4 

17 

158 

-2.0 

1.0 

0.5 

1 

J 

305 

17.4 

18 

L 

3.4 71 

199 

-1.0 

0.3 

3.1 

1 

J 

22 

300 

6.5 

23 

j 

2.7 -21 

132 

-1.5 

1.5 

-1.2 

1 

J 

314 

23.7 

24 

J 

2.6 -42 

215 

-1.2 

-1.0 

-1.1 

2 

J 

23 

302 

6.9 

20 

J 

2.9 -14 

118 

-1.3 

2.2 

-1.1 

1 

J 

323 

28.6 

21 

J 

3.0 -87 

139 

-0.1 

-0.5 

-2.9 

1 

J 

24 

299 

7.0 

22 

J 

3.0 

1 

130 

-1.9 

2.2 

-0.4 

1 

J 

321 

29.4 

20 

J 

3.7 -80 

102 

-0.1 

-0.1 

-3.6 

1 

J 







SEP. 6* 1975 




249 





SEP 

• : 

U 1975 




250 

1 

319 

31.5 

20 

J 

2.6 

-62 

355 

1.0 

-0.5 

-1 .8 

2 

J 

462 

6.2 

153 

J 

6.8 

46 

156 

-3.1 

2.1 

3.1 

5 

J 

2 

313 

26.2 

23 

J 

4.6 

-45 

298 

1.5 

-3.5 

-2.4 

1 

J 

442 

5.8 

129 

J 

6.9 

6 

156 

-5.5 

2.6 

0.0 

3 

J 

3 

312 

27.7 

22 

J 

5.5 

-40 

272 

0.1 

-5.0 

-2.1 

1 

J 

443 

5.7 

130 

J 

7.4 

15 

137 

-4.7 

4.7 

0.4 

3 

J 

4 

309 

26.0 

19 

J 

7.0 

-5 

271 

0.1 

-6.3 

1.6 

3 

J 

437 

5.4 

141 , 

J 

7.1 

9 

155 

-5.3 

2 .*6 

0.1 

4 

J 

5 

310 

32.5 

21 

J 

6.3 

36 

313 

3.3 

-2.0 

4.6 

2 

J 

435 

5.3 

128 

J 

6.4 

-3 

176 

-5.7 

0.3 

-0.4 

3 

J 

6 

313 

31.8 

22 

J 

4.6 

-73 

232 

-0.1 

-0.5 

-0.6 

5 

J 

436 

5.5 

121 

J 

6; 7 

19 

146 

-5.1 

3.8 

0.5 

2 

J 

7 

314 

31.3 

25 

J 

5.7 

-42 

143 

-3.2 

0.4 

-4.3 

2 

J 

440 

5.4 

134 

J 

6.4 

15 

134 

-3.8 

4.2 

-0.6 

3 

J 

8 

318 

35.5 

25 

J 

6.0 

19 

110 

-1.8 

5.2 

-0.9 

2 

4 

432 

5.6 

131 

J 

6.0 

11 

167 

-5.4 

1.6 

0.3 

2 

J 

9 

321 

40.1 

27 

4 

7.7 

25 

102 

-1.4 

7.3 

-0.9 

2 

J 

442 

5.5 

144 

J 

6.2 

-13 

138 

-4.0 

2.4 

-3.0 

3 

J 

10 

325 

49.3 

30 

J 

7.5 

45 

114 

-1.8 

5.7 

1.4 

5 

J 

431 

5.6 

148 

J 

6.3 

-30 

183 

-4.9 

-1.8 

-2.2 

3 

J 

11 

328 

45.6 

31 

J 

9.3 

-1 

110 

-2.5 

5.5 

-3.9 

6 

J 

443 

5.6 

134 

J 

6.0 

-33 

179 

-4.6 

-1.6 

-2.5 

2 

J 

12 

332 

20.5 

36 

J 

13.9 

0 

110 

-4.6 

10.5 

-7.0 

4 

J 

429 

5.9 

166 

J 

5.6 

19 

188 

-4.4 

0.3 

1.6 

’ 3 

J 

13 

339 

13.8 

57 

J 

12.6 

-26 

110 

-3.4 

5.3 

-9.3 

6 

J 





5.8 

4 

166 

-4.7 

1.2 

-0.4 

3 

4 

14 

355 

16.3 

110 

J 

11.5 

-25 

118 

-4.6 

5.0 

-8.4 

4 

J 





5.9 

7 

166 

-5.3 

1.5 

-0.1 

2 

4 

15 

366 

16.2 

102 

J 

8.3 

-54 

64 

1.7 

0-5 

-6.3 

6 

J 

424 

6.S 

121 

4 

5.5 

5 

187 

-5.1 

-0.3 

0.7 

2 

4 

16 

366 

12.5 

146 

4 

9.2 

-80 

174 

-1.0 

-2.3 

-4.9 

7 

J 

419 

6.0 

90 

J 

5.6 

10 

191 

-5.3 

-0.5 

1.3 

1 

4 

17 

397 

14.8 

238 

L 

7.8 

-10 

178 

-7.0 

-0.3 

-1.2 

3 

4 

414 

6.0 

95 

J 

5.7 

12 

190 

-5.4 

-0.4 

1*.4 

1 

4 

18 

428 

12.7 

232 

L 









403 

5.2 

59 

J 

6.3 

8 

1 56 

-5.5 

2.6 

-0.0 

2 

J 

19 

413 

10.2 

198 

L 

8.2 

14 

155 

-7.0 

3.6 

0.9 

2 

X 

392 

4.6 

62 

4 

6.2 

6 

149 

-5.1 

3.1 

-0.3 

1 

4 

20 

424 

6.6 

193 

L 

9.0 

3 

130 

-5.6 

6.5 

-1.3 

3 

X 

389 

4.3 

55 

J 

6.1 

4 

151 

-S.3 

3.0 

-0.3 

1 

J 

21 

429 

6.6 

208 

L 

8.8 

4 

111 

-3.0 

7.9 

-1.2 

P 

X 

388 

4.1 

50 

J 

6.1 

15 

173 

-5.5 

1.0 

1.3 

2 

J 

22 

436 

7.0 

208 

L 









382 

4.1 

58 

J 

6.0 

3 

162 

-5.6 

1.8 

-0.1 

1 

J 

23 

443 

7.0 

187 

J 

7.9 

-15 

124 

-3.6 

4.9 

-2.7 

4 

J 

386 

4.1 

73 

J 

5.5 

-5 

147 

-4.4 

2.7 

-1.0 

1 

J 

24 

445 

6.8 

169 

J 

7.4 

19 

136 

-4.4 

4.5 

1.2 

4 

J 

388 

4.6 

149 

J 

5.0 

-16 

168 

-4.5 

0.7 

-1.5 

1 

J 


09 / 08/75 • 09 / 18/75 


HU 


VEL DEN 1ERP/ PLS AV B GSE G5E BAGS* By GSH B/G5H SG 
1000 SC HAGN LAI LON 


INF 

SC 


VEL DEN TERP/ PLS AV B GSE GSE BKGSM ByGSH BZGSH SG 
1000 SC NAGN LAT LON 


INF 

SC 


SEP. 8# 1975 


251 


SEP. 9/ 1975 


252 


1 

397 

4.2 

82 

J 

5.5 

-18 

133 

-3.4 

3.2 

-2.4 

1 J 

2 

386 

4.0 

95 

J 

5.6 

-13 

143 

-4.0 

2.7 

-1.9 

2 J 

3 

376 

3.3 

42 

J 

5.4 

-4 

146 

-4.5 

2.8 

-1.2 

1 J 

4 

5 

374 

3.3 

37 

J 








6 

7 












8 

384 

3.0 

64 

4 








9 

382 

3.3 

33 

J 








10 

377 

3.7 

31 

J 








11 

378 

3.8 

32 

J 









12 

13 

1 * 


17 


18 

6.8 

6 

118 

-2.9 

5.4 

-1.2 

3 

X 

19 

7.4 

6 

no 

-5.3 

4.5 

-0.3 

3 

X 

20 

7.5 

2 

137 

-5.3 

4.8 

-1.0 

2 

X 

21 

6.0 

-9 

128 

-4.4 

5.1 

-2.3 

4 

X 

22 

8.3 

-7 

122 

-4.0 

6.1 

-2.3 

3 

X 


23 

24 368 5.1 78 J 


379 

4.9 

67 

J 

9.2 

-1 

129 

-5.6 

6.8 

-1.6 

2 

X 

413 

6.3 

58 

J 

8.6 

-6 

117 

-3.7 

6.7 

-2.7 

3 

X 

392 

5.9 

56 

J 

9.1 

-7 

128 

-5.3 

6.0 

-2.9 

3 

X 





9.7 

5 

134 

-6.6 

6.8 

-1.6 

2 

X 





9.8 

9 

137 

-6.8 

6.5 

-1.2 

2 

X 





9.6 

-3 

116 

-3.9 

7.3 

-4.0 

3 

X 





9.3 

4 

128 

-5.2 

6.1 

-2.6 

4 

X 





9.1 

2 

131 

-5.6 

5.6 

-3.1 

3 

X 





9.2 

1 

134 

-6.3 

5.6 

-3.5 

1 

X 





9.2 

4 

126 

-4.6 

5.4 

-3.1 

5 

X 





9.B 

5 

HO 

-5.5 

4.1 

-2.1 

Y 

X 





10.3 

15 

140 

-6.9 

6.2 

-1.1 

5 

X 





10.3 

-17 

112 

-3.5 

5.9 

-7.1 

3 

X 





10.0 

-7 

102 

-2.0 

7.5 

-5.4 

3 

X 





10.0 

18 

112 

-3.1 

8.1 

-1.1 

5 

X 





10.1 

17 

96 

-0.9 

9.2 

-1.0 

4 

X 





9.8 

-2 

125 

-5.2 

6.9 

-2.9 

3 

X 





9.4 

-11 

120 

-4.3 

6.7 

-3.8 

3 

X 





7.7 

37 

169 

-3.4 

1.2 

2.4 

6 

X 





8.2 

-12 

90 

0.0 

5.1 

-2.4 

6 

X 





6.5 

-37 

81 

0.4 

2.1 

-2.4 

6 

X 





7.1 

5 

121 

-2.9 

4.9 

-0.5 

5 

X 


SEP. 10, 1975 


253 


SEP. 11, 1975 


254 


1 

7.2 

-24 

126 

-3.4 

4.0 

-3.5 

4 

X 

6.6 

-7 

123 

-3.3 

2 

7.8 

-47 

143 

-3.6 

1.4 

-5.4 

4 

X 

6.7 

8 

153 

-5.0 

3 

8.0 

-49 

150 

-3.5 

0.6 

-5.2 

5 

X 

6.9 

13 

121 

-3.2 

4 

8.6 

-19 

110 

-2.0 

4.5 

-3.7 

6 

X 

6.7 

0 

119 

-2.9 

5 

8.2 

27 

142 

-4.6 

4.5 

1.4 

5 

X 

6.9 

27 

105 

“1.4 

6 

8.1 

-U 

126 

-4.1 

4.3 

-4.0 

4 

X 

6.7 

27 

12B 

-3.5 

7 









6.7 

10 

139 

-4.6 

8 

8.0 

46 

205 

-4.5 

0.9 

5,5 

4 

X 

6.0 

35 

153 

-3.1 

9 

8.4 

19 

160 

-6.6 

3.3 

0.7 

4 

X 





10 

7.7 

5 

122 

-4.0 

5.5 

-2.9 

2 

X 

6.0 

31 

166 

-4.4 

11 

7.2 

7 

146 

-5.2 

3.3 

-1.3 

4 

X 

6.6 

-3 

129 

-3.8 

12 

7.1 

5 

142 

-4.9 

3.5 

-1.6 

4 

X 

6.5 

-10 

162 

-5.6 

13 

7.3 

-15 

146 

-5.2 

2.1 

-3.4 

3 

X 

6.5 

-16 

181 

-5.8 

14 

7.2 

-35 

146 

-3.6 

0.6 

-3.9 

5 

X 

6.5 

8 

155 

-4.4 

15 

6.9 

-23 

138 

-3.2 

1.7 

-3.0 

5 

X 

6.3 

5 

128 

-3.0 

16 









6.6 

-5 

114 

-2.5 

17 

6.9 

9 

125 

-3.4 

5.0 

-1.1 

3 

X 

6.9 

-2 

122 

-3.3 

18 

6.6 

13 

135 

-4.1 

4.3 

-0.2 

3 

X 

7.5 

-22 

142 

-4.5 

19 

6.4 

-4 

164 

-5.5 

1.3 

-0.8 

3 

X 

6.8 

-15 

113 

-1.6 

20 

6.7 

25 

182 

-5.6 

0.5 

2.7 

3 

X 

6.1 

-23 

123 

-2.5 

21 

6.3 

-l 

160 

-5.6 

2.0 

-0.8 

2 

X 

5.9 

-28 

129 

-2.4 

22 

6.8 

-25 

142 

-4.6 

3.0 

-3.4 

3 

X 

6.0 

12 

134 

-2.6 


23 

24 


4.8 -1.8 3 A 

2.7 0.1 4 X 

5.5 -0.1 3 X 

4.9 -1.8 3 X 

6.0 0.5 3 X 

5.3 0.7 2 X 

4.0 -0.9 3 X 

2.6 1.2 4 X 

2.4 1.6 3 X 

3.7 -3.0 2 X 

0.9 -1.8 3 X 

-1.0 -1.3 3 X 

2.2 -0.5 4 X 

3.6 -1.6 4 X 

4.9 -3.1 2 X 

4.8 -2.3 3 X 

2.5 -3.4 5 X 

3.4 -2.2 5 X 

3.2 -2.8 4 X 

2.4 -2.6 4 X 

2.8 0.2 5 X 


SEP. 13, 1975 


256 


SEP. 14, 1975 


257 


1 













451 

9.3 

66 

J 

3.7 

-55 

129 

-0.9 

0.7 

-2.3 

3 

X 

2 













450 

9.6 

56 

J 

4.6 

-15 

69 

1.4 

3.3 

-2.0 

2 

X 

3 













455 

9.4 

67 

J 

4.7 

-40 

100 

-0.5 

2.1 

-3.2 

3 

X 

4 





5.1 

30 

145 

-2.4 

2.0 

1.0 

4 

X 

462 

10.3 

68 

J 

5.7 

-24 

97 

-0.5 

3.3 

-3.2 

3 

X 

5 





4.6 

-4 

166 

-3.5 

0.8 

-0.5 

3 

X 

461 

8.3 

90 

J 

6.0 

5 

132 

-3.6 

3.7 

-1.2 

3 

X 

6 





4.4 

-25 

184 

-2.9 

-0.8 

-1.2 

3 

X’ 

483 

7.2 

78 

J 









7 





4.5 

15 

178 

-3.1 

0.5 

0.7 

3 

X 

473 

8.2 

129 

J 

5.4 

23 

168 

-4.4 

1 .8 

1.2 

2 

X 

8 





4,1 

39 

182 

-2.8 

1.0 

1.9 

2 

X 

483 

6.9 

B8 

J 

5.0 

-17 

112 

-1.6 

2.8 

-3.2 

2 

X 

9 





4.2 

4 

148 

-2.6 

1.5 

-0.7 

3 

X 

502 

5.9 

95 

4 









10 

534 

3.8 

128 

L 

4.9- 

-18 

118 

-1.8 

2.1 

-2 . 8 

3 

X 

485 

5.7 

104 

4 

4.8 

31 

156 

-3.5 

2.7 

1.1 

2 

X 

11 

542 

3.3 

128 

L 

4.5 

-9 

107 

-1.1 

2.7 

-2.6 

2 

X 

485 

5.6 

93 

4 

4.8 

13 

159 

-4.0 

1.9 

-0.1 

2 

X 

12 

536 

3.6 

143 

L 

4.1 

47 

146 

-2.1 

2.7 

1.4 

2 

X 

496 

5.3 

97 

J 

5.3 

-48 

92 

-o.i 

0.6 

-4.4 

3 

X 

13 

530 

3.1 

129 

L 

4.2 

45 

110 

-0.8 

3.2 

0.7 

2 

X 

500 

4.5 

83 

4 

5.0 

-32 

129 

-2.2 

1.1 

-3.4 

3 

J 

14 

529 

2.9 

103 

L 

3.7 

25 

137 

-2.1 

2.3 

0.1 

2 

X 

497 

4.3 

73 

4 

4.8 

-16 

135 

-2.9 

1.8 

-2.5 

2 

J 

15 

524 

3.0 

98 

L 

3.9 

28 

169 

-3.2 

1.4 

1.2 

1 

X 

490 

4.6 

90 

4 

4.9 

27 

160 

-3.8 

2.2 

1.1 

2 

J 

16 

493 

3.0 

74 

L 

4.2 

26 

155 

-3.4 

2.2 

0.9 

1 

X 

493 

4.8 

62 

4 

5.3 

40 

158 

-3.5 

2.7 

2.2 

2 

J 

17 

452 

4.2 

67 

L 

4.0 

6 

137 

-2.8 

2.5 

-0,7 

1 

X 

499 

4.6 

83 

4 

4.8 

25 

144 

-3.0 

2.7 

0.7 

2 

J 

18 

459 

5.3 

62 

L 

4.2 

35 

160 

-3.2 

1 .8 

1 .8 

1 

X 

496 

4.9 

81 

4 

4.8 

16 

147 

-3.5 

2.6 

0.3 

2 

J 

19 

465 

5.4 

57 

L 

5.1 

37 

180 

-4.1 

0.9 

2.9 

1 

X 

494 

5.6 

104 

J 

4,5 

35 

183 

-3.4 

0.6 

2.3 

2 

J 

20 

460 

5.6 

60 

L 

5.3 

17 

180 

-4.5 

0.4 

1.4 

2 

X 

492 

5.6 

116 

4 

4.0 

30 

172 

-3.2 

0.9 

1 .7 

1 

i 

21 

454 

6.6 

76 

L 

5.0 

-37 

92 

-0.1 

2.9 

-3.6 

2 

X 

491 

6.4 

129 

4 

4.1 

29 

175 

-3.4 

0.7 

1.8 

1 

J 

22 

471 

8.9 

69 

J 

3.9 

-24 

108 

-0.8 

2.3 

-1.7 

3 

X 

501 

6.4 

78 

J 









23 

448 

10.1 

68 

J 









494 

6.2 

77 

J 

5.2 

62 

146 

-1 .9 

2.1 

3.9 

2 

J 

24 

443 

10.0 

72 

J 









487 

6.9 

100 

J 

4,9 

37 

161 

-3.2 

1 .6 

2.3 

2 

J 


SEP. 15, 1975 


258 


SEP. 16, 1975 


259 


1 

480 

7.0 

114 

J 

4.9 

33 

203 

-3.4 

-0.9 

2,7 

2 

J 

438 

5.0 

83 

J 

2.8 

-13 

141 

-2.1 

1.5 

-1.0 

1 

J 

2 

486 

7.1 

115 

L 

4.8 

-12 

177 

-3.8 

-0.0 

-0.8 

3 

J 

430 

5.2 

70 

J 

2.8 

-21 

139 

-1.9 

1.3 

-1.4 

1 

J 

3 

492 

7.3 

99 

J 

5.4 

35 

132 

t2.5 

3.5 

1 ,7 

3 

J 

429 

5.7 

50 

J 

2.8 

9 

119 

-1.1 

2.1 

-0.3 

1 

J 

4 

486 

8.7 

104 

J 

5.9 

-1 

160 

-4.7 

1.6 

-0.7 

3 

J 

427 

6.0 

41 

J 

2.8 

0 

93 

-0.1 

2.3 

-0.9 

1 

J 

5 

487 

7.4 

98 

J 

5.7 

20 

201 

-3.7 

-0.7 

1.9 

4 

J 

420 

6.3 

35 

J 

3.2 

21 

103 

-0.6 

2.7 

-0.1 

2 

J 

6 

487 

7.4 

132 

• J 

5.0 

15 

189 

-3.8 

-0.1 

1.2 

3 

J 

420 

6.4 

33 

J 

3.0 

1 

89 

0.0 

2.4 

-1.1 

1 

J 

7 

500 

7.1 

113 

J 

4.2 

17 

83 

0.4 

3.3 

-0.7 

3 

J 

410 

6.1 

33 

J 

3.1 

33 

160 

-1.9 

1.2 

0.8 

2 

J 

8 

495 

7.2 

115 

J 

4.7 

21 

74 

0.8 

3.1 

-0.5 

3 

J 

407 

6.3 

32 

J 

3.3 

27 

138 

-1.9 

2.2 

0.2 

1 

J 

9 

483 

7.3 

134 

J 

4.7 

31 

193 

-3.8 

0.5 

2.4 

1 

J 

405 

6.6 

32 

J 

3.3 

41 

127 

-1.3 

2.5 

0.6 

1 

J 

10 

486 

7.1 

113 

J 

4.7 

20 

195 

-3.2 

-0.0 

1.5 

3 

) 

411 

6.8 

31 

J 

2.8 

2 

92 

-0.1 

1.7 

-1.1 

2 

J 

11 

480 

6.4 

103 

J 

5.2 

11 

211 

-4.2 

-1 .5 

2.2 

1 

J 

401 

6.9 

38 

J 

2.6 

6 

121 

-1.2 

1 .7 

-0.9 

1 

J 

12 

480 

6.1 

115 

J 

4.7 

11 

205 

-4.1 

-1.1 

1.8 

1 

J 

391 

6.8 

51 

J 

2.5 

3 

155 

-2.1 

0.9 

-0.5 

1 

J 

13 

479 

6.3 

105 

J 

4.1 

18 

211 

-3.1 

-0.9 

2,0 

1 

J 

386 

7.2 

52 

J 

2.7 

-10 

149 

-2.3 

0.9 

-1.1 

1 

J 

14 

476 

6.1 

126 

J 

4.1 

24 

207 

-3.1 

-0.5 

2.1 

2 

J 

378 

6.7 

42 

J 

3.2 

5 

153 

-2.7 

1.3 

-0.5 

1 

J 

15 

467 

5.9 

135 

J 

4.5 

22 

190 

-3.7 

0.2 

1.7 

2 

J 

377 

7.0 

33 

J 

3.9 

7 

141 

-2.9 

2.3 

-0.8 

1 

i 

16 

465 

5.7 

111 

J 

4.7 

34 

163 

-3.4 

2.0 

1.7 

2 

J 

376 

7.1 

29 

J 

3.9 

15 

143 

-2.9 

2.4 

-0.1 

1 

J 

17 

456 

5.2 

64 

J 

4.2 

7 

160 

-3.4 

1.3 

-0.1 

2 

J 

374 

7.9 

24 

J 

3.7 

26 

169 

-2.8 

1.1 

1.1 

2 

J 

18 

458 

4.6 

67 

J 

4.0 

-9 

140 

-2.8 

2.0 

-1.4 

1 

J 

373 

7.8 

25 

J 

3.5 

16 

135 

-1.8 

1.9 

0.1 

2 

J 

19 

461 

4.4 

77 

J 

3.3 

-24 

151 

-2.4 

0.9 

-1.6 

2 

J 

375 

7.6 

26 

J 

4.0 

51 

52 

1.5 

2.8 

2.3 

1 

J 

20 

462 

4.6 

78 

J 

3.2 

-26 

106 

-0.7 

2.1 

-1.9 

1 

J 

379 

9.2 

25 

J 

4.1 

34 

94 

-0.2 

3.6 

1.2 

2 

J 

21 

457 

4.6 

64 

J 

3.3 

-23 

121 

-1.5 

2.1 

-1.7 

1 

J 

378 

10.7 

24 

J 

4.2 

31 

81 

0.5 

3.7 

1.2 

2 

J 

22 

453 

4.6 

63 

J 

3.6 

-28 

122 

-1.6 

2.2 

-2.2 

1 

J 

382 

12.8 

34 

J 

4.7 

15 

110 

-1.5 

4.2 

0.3 

1 

J 

23 

452 

4.5 

67 

J 

3.4 

-21 

155 

-2.8 

1.0 

-1.4 

1 

J 

390 

17.3 

37 

J 

5.1 

31 

110 

-1.4 

4.2 

1.6 

2 

J 

24 

442 

4 *9 

77 

J 

2.7 

-9 

135 

-1.8 

1.7 

-0.8 

1 

J 

379 

23.4 

22 

J 

5.1 

16 

130 

-3.1 

3.9 

0.6 

1 

J 




M/17/75 • 09/24/75 


HR 

VEL 

REN 

tenp/ 

PLS 

AV 0 GSE 

GSE 

BXG5N 

BVGSN 

BZG5H 

SG 

INF 

VEL 

REN 

IENP/ 

PLS 

AV 0 

GSE 

GSE 

BXGSN 

8YCSN 

8ZGSN 

SG 

INF 



1000 

SC 

NAGN UT 

LON 





SC 


1000 

SC 

NAGN 

LAT 

LON 





SC 






SEP. 17* 1975 




260 





5EP 

18* 1975 




261 

1 

375 

27.8 

16 

J 

5.9 31 

141 

-3.9 

3.7 

2.2 

1 

J 

443 

9.5 

168 

J 

8.4 

-13 

6 

7,1 

0,6 

-1.9 

3 

J 

2 

366 

26.1 

19 

J 

5.0 32 

165 

-3.8 

1.6 

2.1 

2 

J 

453 

9.1 

112 

J 

9.5 

-4 

3 

8.4 

0.3 

-0.7 

3 

J 

3 

368 

28.8 

19 

J 

6.1 45 

179 

-4.0 

1.3 

3.8 

2 

J 

*451 

10.0 

145 

J 

10.1 

17 

36 

6.9 

5.6 

1.0 

3 

J 

4 

361 

23.8 

24 

J 

5.7 -32 

322 

2.8 

-2.8 

-1.3 

4 

J 

479 

9.7 

165 

J 

11.1 

26 

28 

7.7 

5.3 

2.6 

4 

J 

5 

369 

18.2 

20 

J 

8.4 -9 

80 

1.3 

6.1 

-3.8 

5 

J 

499 

9.7 

159 

J 

8.7 

11 

345 

7.0 

-1.2 

2.0 

4 

J 

6 

388 

16.6 

54 

J 

6.7 -5 

250 

-1.0 

-2.5 

0.9 

6 

J 

500 

8.7 

200 

J 

9.6 

42 

22 

5.3 

4.2 

3.7 

5 

J 

7 

396 

19.7 

61 

i 

4.9 1 

277 

0.5 

-3.3 

1,9 

4 

J 

539 

8.5 

354 

J 

8.9 

41 

31 

4.3 

4.3 

2.5 

5 

J 

8 

399 

13.9 

46 

J 

8.3 13 

293 

3.1 

-5.3 

5.4 

1 

J 

547 

7.8 

328 

J 

9.1 

4 

348 

6.0 

-0.9 

1.0 

6 

J 

9 

398 

15.1 

51 

J 

8.6 24 

292 

2.9 

-4.1 

6.8 

2 

J 

582 

5.7 

269 

J 

10.0 

25 

6 

6.7 

2.3 

2.2 

6 

J 

10 

393 

13.4 

71 

J 

7.9 67 

270 

-0.0 

1.5 

7.4 

3 

J 

618 

6.4 

268 

J 

10.7 

45 

6 

6.3 

4.1 

4.9 

5 

J 

11 

404 

12.2 

64 

J 

8.5 67 

272 

0.1 

1.7 

8.1 

2 

J 

637 

6.4 

283 

J 

9.9 

42 

30 

4.9 

5.2 

2.6 

6 

J 

12 

429 

11.4 

120 

J 

9.8 45 

312 

4.2 

-0.3 

7.7 

4 

J 

618 

7.0 

213 

J 

9.5 

2 

2 

7.9 

0.4 

0.1 

4 

J 

13 

437 

7.7 

118 

J 

10.9 23 

315 

6.2 

-3.2 

6.6 

5 

J 

647 

7.4 

349 

J 

9.9 

-13 

354 

6.6 

-1.4 

-0.9 

6 

J 

14 

456 

7.4 

98 

J 

11.1 -3 

322 

6.1 

-5.7 

2.9 

4 

J 

592 

5.4 

190 

J 

10.3 

16 

12 

7.2 

2.4 

1.0 

6 

J 

15 

500 

7.9 

165 

J 

11.3 -30 

304 

4.6 

-8.3 

-0.8 

6 

J 

604 

4.9 

199 

J 

9.8 

6 

2 

6.9 

0.6 

0.5 

6 

J 

16 

508 

7.3 

227 

J 

9.9 0 

314 

6.5 

-6.1 

3.0 

3 

J 

604 

5.7 

278 

J 

8.5 

4 

360 

5.7 

0.2 

0.4 

6 

J 

17 

532 

6.6 

272 

J 

9.8 -19 

303 

4.9 

-8.1 

0.2 

2 

J 

607 

5.9 

282 

J 

7.3 

25 

6 

4.6 

1.3 

1.8 

5 

J 

18 

524 

6.5 

253 

J 

9.3 -23 

315 

5.7 

-6.5 

-1 .2 

3 

J 

618 

4.5 

1 67 

J 

5.5 

-25 

27 

3.1 

0.9 

-2.1 

3 

J 

19 

515 

7.3 

207 

J 

8.8 -15 

329 

6.9 

-4.6 

-O.B 

3 

J 

610 

4.3 

153 

J 

5.5 

9 

335 

4.1 

-1.6 

1.3 

3 

J 

20 

523 

7.8 

229 

J 

8.5 -1 

327 

6.4 

-4.0 

1.0 

4 

J 

595 

4.0 

185 

J 

5.6 

12 

310 

3.1 

-3.3 

2.0 

3 

J 

21 

524 

7.7 

218 

J 

8.2 -18 

13 

6.2 

0.9 

-2.3 

4 

J 

562 

4.2 

127 

J 

5.6 

0 

333 

4.7 

-2.3 

0.6 

2 

J 

22 

529 

5.5 

160 

J 

8.2 -10 

18 

3.5 

1.0 

-0.9 

7 

J 

554 

4.3 

101 

J 

5.6 

9 

339 

4.9 

-1.7 

1.2 

2 

J 

23 

501 

4.6 

82 

J 

7.9 -13 

23 

6.4 

2.3 

-2.: 

2 

J 

560 

4.0 

113 

4 

5.3 

0 

317 

3.1 

-2.9 

0.6 

3 

J 

24 

502 

5.5 

121 

J 

8.4 -23 

360 

6.7 

-0.6 

-2.8 

3 

J 

558 

4.3 

108 

4 

5.2 

37 

342 

3.5 

-0.5 

2.9 

2 

J 


SEP. 19* 1975 


262 


SEP. 20* 1975 


263 


1 

564 

4.5 

105 

i 

5.1 

39 

279 

0.4 

-1 .9 

2.5 

2 

575 

4.7 

134 

J 

4.6 

3 

299 

1.5 

-2.6 

0.9 

3 

555 

4.6 

109 

J 

4.7 

28 

331 

2.9 

-1.0 

2.1 

4 

566 

4.B 

112 

J 

4.8 

12 

263 

0.9 

-3.4 

2.2 

5 

556 

5.4 

147 

L 

4.3 

37 

331 

1.8 

-0.3 

1 .8 

6 

564 

4.9 

112 

J 

4.7 

-17 

268 

-0.1 

-3,6 

0.6 

7 

564 

5.0 

122 

J 

4.8 

21 

273 

0.2 

-2.6 

3.1 

8 

560 

5.5 

167 

J 

4.1 

-53 

314 

1.0 

-1.8 

-1.0 

V 

567 

5.2 

129 

J 

3.8 

-25 

318 

1.5 

-1.6 

-0.0 

10 

556 

4.9 

136 

L 

4.4 

-12 

276 

0.3 

-2.5 

1.0 

11 

562 

4.2 

107 

J 

4.6 

-1 2 

277 

0.4 

-3.3 

1.4 

12 

550 

4.4 

136 

J 

4.5 

22 

329 

2.5 

-0.6 

1.9 

13 

565 

4.1 

129 

L 

4.5 

-41 

271 

0.0 

-2.4 

-0.3 

14 

541 

4.3 

117 

J 

4.1 

-32 

331 

1.8 

-1.5 

-0.6 

15 

548 

4.6 

116 

J 

4.6 

9 

320 

3.0 

-1.9 

1 .8 

16 

543 

4.4 

124 

J 

4.3 

22 

.323 

2.6 

-1.2 

2.0 

17 

516 

4.4 

190 

J 

4.0 

19 

312 

2.2 

-1.8 

2.0 

18 

510 

4.3 

72 

J 

4.4 

9 

336 

3.9 

-1.4 

1 .2 

19 

531 

4.8 

107 

J 

4.6 

24 

280 

0.6 

-2.7 

2.4 

20 

502 

4.6 

96 

J 

4.4 

16 

326 

2.8 

-1.6 

1.4 

21 

492 

4.5 

89 

J 

4.5 

11 

330 

3.4 

-1 .7 

1.2 

22 

485 

4.9 

98 

J 

4.8 

12 

345 

4.3 

-0.9 

1.2 

23 

488 

5.1 

119 

J 

5.0 

16 

335 

4.2 

-1 .6 

1.7 

24 

489 

5.1 

110 

J 

4.9 

22 

295 

1.4 

-2.7 

2.0 


4 

J 

503 

4.9 

85 

J 

4.9 

54 

284 

0.6 

-1 .6 

4.0 

2 

J 

3 

J 





4.7 

26 

320 

2.8 

-1 .8 

2.3 

2 

J 

3 

J 

444 

3.6 

64 

J 

5.1 

-4 

353 

4.9 

-0.7 

-0.1 

2 

J 

2 

J 

455 

4.3 

84 

J 

5.1 

-1 

5 

4.6 

0.3 

-0.2 

2 

J 

3 

J 

454 

4.9 

80 

J 

5.0 

16 

337 

3.9 

-1.0 

1.8 

2 

J 

3 

J 

457 

5.3 

75 

J 

5.3 

21 

339 

4.1 

-0.7 

2.2 

2 

J 

3 

J 

447 

4.7 

59 

J 

5.1 

5 

353 

4.7 

-0.3 

0.7 

1 

J 

3 

J 

448 

4.9 

66 

J 

5.4 

28 

346 

4.5 

0.3 

2.7 

1 

J 

3 

J 

486 

5.0 

83 

J 

5.9 

18 

274 

0.3 

-3.0 

3.7 

3 

J 

4 

J 

493 

5.2 

85 

J 

6.4 

36 

265 

-0.4 

-2.1 

5.9 

1 

J 

3 

J 





5.3 

-11 

318 

3.5 

-3.1 

1.1 

2 

X 

3 

J 





5.0 

-9 

309 

2.9 

-3.3 

1.4 

2 

X 

4 

J 





4.7 

9 

333 

3.8 

-1.3 

1.5 

2 

X 

3 

J 





5.0 

1 

300 

2.2 

-3.3 

2.1 

2 

X 

2 

J 





4.3 

-9 

330 

2.9 

-1.7 

0.4 

3 

X 

2 

J 





5.0 

-37 

329 

2.7 

-2.5 

-1.4 

3 

X 

2 

J 





4.4 

-6 

334 

2.4 

-1.2 

0.2 

4 

X 

1 

J 





3.8 

-18 

23 

2.1 

0.6 

-1.1 

3 

X 

3 

J 





4.7 

33 

22 

2.7 

1.6 

1.5 

3 

X 

3 

J 

501 

6,1 

127 

J 

4.2 

7 

119 

-1,9 

3*5 

-0*4 

1 

J 

2 

J 

474 

6.7 

134 

J 

4.2 

3 

72 

1.0 

3.0 

-0.5 

3 

J 

2 

J 





4.3 

3 

10 

2.2 

0.4 

0.0 

4 

J 

2 

J 





4.0 

20 

304 

0.9 

-1.2 

0.9 

4 

J 

3 

J 





4.9 

-1 

329 

3.6 

-2,1 

0.4 

3 

X 


SEP. 21* 1975 264 


1 





5.0 

9 

308 

2.4 

-2.9 

1.3 

3 

J 

2 





4.5 

-28 

311 

2.2 

-2.9 

-1 .1 

3 

J 

3 





5.6 

31 

247 

-1.1 

-2.0 

2.4 

5 

J 

4 

456 

6.3 

83 

J 

5.3 

23 

259 

-0.7 

-2.8 

2.7 

4 

J 

5 

462 

6.3 

66 

J 

5.4 

22 

248 

-1.7 

-3.1 

3.4 

2 

J 

6 

459 

6.2 

84 

J 

4.9 

18 

258 

-0.8 

-2.6 

2.6 

3 

J 

7 

455 

6.5 

119 

J 

4.6 

7 

264 

-0.5 

-3.5 

2.6 

1 

J 

V 

471 

7.3 

86 

J 

5.2 

2 

259 

-0.9 

-3.8 

2.7 

2 

J 

10 

435 

5.8 

73 

J 

5.9 

-22 

298 

2.3 

-4.6 

0.8 

3 

J 

11 

415 

4.0 

45 

J 

6.9 

3 

317 

4.7 

-3.4 

2.8 

2 

J 

12 

412 

4.2 

51 

J 









13 

407 

4.4 

49 

J 










14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


SEP. 22* 1975 265 


5.4 

20 

348 

3.9 

0.2 

1.7 

3 

X 

5.3 

27 

340 

3.7 

0.0 

2.4 

3 

X 

4.9 

19 

319 

2.7 

-1.4 

2.4 

3 

X 

4.5 

7 

271 

0.0 

-2.4 

1.8 

4 

X 

4.6 

24 

265 

-0.3 

-2.2 

2.7 

3 

X 

4.3 

-12 

222 

-2.7 

-2.5 

0.3 

2 

X 

3.9 

4 

23', 

-2.0 

-2.5 

1.1 

2 

X 

4.5 

14 

26*# 

-0.5 

-3.2 

2.0 

3 

X 

4.5 

-4 

245 

-1.5 

-3.2 

0.6 

3 

X 

3.6 

6 

268 

-0.1 

-2.2 

0.7 

3 

X 

3.9 

-2 

277 

0.4 

-3.2 

0.6 

2 

X 


SEP. 23* 1975 


266 


SEP. 24* 1975 


267 


1 

4.1 

-40 

310 

1.4 

-2.1 

-1.4 

3 

2 

4.8 

-36 

302 

1.8 

-3.6 

-1 .6 

2 

1 

4.6 

-11 

319 

3.1 

-2.8 

0.1 

2 

4 

4.2 

15 

343 

3.4 

-0.6 

1.2 

2 

5 

4.5 

29 

358 

3.6 

0.7 

1.9 

2 

6 

7 

4.5 

22 

•7 

4.0 

1.2 

1.2 

1 

8 

9 

3.8 

-11 

346 

2.9 

-1.0 

-0.1 

2 

10 

3.7 

-25 

341 

2.9 

-1.6 

-0.6 

2 

11 

3.6 

-12 

334 

3.0 

-1.6 

0.3 

1 

12 

3.7 

1 

306 

2.1 

-2.3 

1 .7 

1 

13 

4.1 

It 

291 

1.4 

-2.6 

2.7 

1 

14 

4.0 

24 

308 

1.8 

-1.3 

2.3 

3 

15 

4.5 

9 

322 

3.3 

-1 .9 

1.9 

1 

16 

4.3 

-1 

308 

2.5 

-2.9 

1.3 

2 

17 

4.2 

-9 

275 

0.3 

-3.6 

0.9 

2 

18 

3.9 

-7 

261 

-0.6 

-3.5 

0.9 

1 

19 

3.7 

-9 

241 

-1.5 

-2.7 

0.3 

2 

20 

4.0 

11 

341 

3.3 

-0.9 

1.0 

2 

21 

3.5 

11 

303 

1.7 

-2.4 

1.2 

2 

22 

3.6 

-4 

243 

-1.6 

-3.0 

0.4 

1 

23 

3.6 

-6 

277 

0.4 

-3.3 

0.3 

1 

24 

3.8 

2 

264 

-0.4 

^3.5 

0.9 

1 


3.7 

19 

248 

3.4 

8 

291 

3.2 

-4 

298 

3.4 

-16 

325 

3.3 

-28 

347 

2.5 

-«0 

24 


3.5 

4 

322 

3.5 

-10 

317 

3.5 

-23 

301 

3.4 

-16 

283 

3.6 

-33 

262 

4.3 

2 

304 

4.4 

8 

326 

4.2 

7 

320 

3.6 

12 

335 

3.8 

7 

330 

3.6 

-2 

325 

3.7 

11 

337 


1.7 

29 

312 

3.0 

-8 

293 


-1.3 -2.8 

1.1 -2.7 

1.4 -2.6 

2.5 -2.0 

2.7 -1.1 

2.1 0.6 


2.6 - 1.6 

2.5 -2.2 

1.6 -3.0 

0.7 -3.0 

-0.4 -3.5 

2.2 -2.7 

3.5 -1.7 

3.2 -2.1 

3.2 -1.1 

3.0 -1.4 

2.9 -1.9 

3.1 -1.1 


0.8 -0.7 

1.0 -2.4 


1.9 1 X 

1.2 2 X 

0.6 1 X 

-0.2 1 X 

-1.1 1 X 

-3.8 1 X 


1 .3 1 X 

0.8 1 X 

0.5 1 X 

1.0 1 X 

0.0 1 X 

1.9 2 X 

1.6 1 X 

1.6 1 X 

1.3 1 X 

1.1 2 X 

0.5 1 X 

0.9 2 X 


0.9 1 X 

0.1 2 X 


X 


09 / 25/75 ■ 10 / 02/75 


HR 

VEL 

DEN TEMP/ 

pls 

AV 0 

GSE 

65? 

BXGSft 

BV6SH 

D2G$N 

ss 

iHf 

m 

DEN ' 

fl*P/ 

m 

AV B 

osc 

OS? 

UXGSH 

BYGSH 

D2GSH 

SG 

W 



nop 

sc 

MAGN 

LAT 

LON 





sc 


1000 

sc 

HAGN 

lat 

LON 





SC 





SEP. 25# 1975 




268 





SEP 

, 26, 1975 




269 

1 




3.2 

-1 

313 

2.1 

-2.1 

0.5 

1 

X 













2 




2.9 

-11 

310 

1,7 

-2.1 

Q.O 

2 

X 

317 

23.6 

26 

L 









3 




1.7 

-39 

100 

-0.1 

-.3 

-0.6 

2 

% 

330 

23.5 

16 

4 









4 




1.3 

10 

119 

-0.6 

1 .0 

-0.2 

1 

* 

330 

21.9 

17 

J 









5 




1*5 

-15 

118 

-0,6 

J.9 

-0.8 

1 

X 

326 

19,0 

28 

3 









6 




1.6 

-21 

117 

-0.6 

0.9 

-1,0 

1 

X 

325 

18.6 

32 

J 









7 












326 

19.4 

33 

J 









a 












335 

20.1 

28 

J 









9 




2.1 

45 

77 

0.3 

1.8 

0.4 

1 

X 

334 

21.9 

31 

J 









10 




2.3 

35 

66 

0.7 

2.1 

0.1 

1 

X 

336 

25.7 

41 

J 









V 




2.4 

20 

112 

-0.7 

1.9 

-0.5 

1 

X 

352 

26.8 

54 

J 









12 




2.3 

23 

126 

-1.1 

1.7 

-0.2 

1 

X 

357 

28.4 

52 

3 









n 




2.4 

36 

76 

0.4 

2.1 

d.2 

1 

X 

351 

26.2 

59 

4 

7.4 

-25 

111 

-2,0 

2.9 

-5.0 

4 

i 

H 




2.5 

33 

63 

1.0 

2.2 

0.2 

1 

X 

357 

27.6 

48 

3 

8.8 

“35 

101 

-1.1 

2.7 

-6.5 

5 

4 

1$ 




2.5 

33 

22 

1.8 

1.2 

0.8 

1 

X 

374 

25.5 

59 

3 

7.8 

-31 

91 

-o.i 

3.4 

-5.9 

4 

J 

16 




3.6 

40 

3 3 1 

1.8 

-0.1 

2.0 

3 

X 

371 

23.2 

53 

J 

8.8 

“7 

107 

-2.5 

6.9 

-4.6 

2 

J 

1? 




2.9 

4 

9B 

-0.4 

2.6 

-0,9 

1 

X 

365 

26.4 

55 

J 

8.3 

20 

123 

-3.8 

6.4 

0.0 

4 

J 

18 

328 

19.6 22 

L 

3.4 

43 

102 

-0.4 

2.5 

1.3 

2 

X 

373 

24,8 

67 

J 

8.3 

11 

12b 

-4.3 

6,1 

-0.5 

3 

J 

19 

323 

16.6 23 

L 

3.8 

50 

112 

-0.6 

2,5 

1.7 

2 

X 

393 

21.3 

71 

j 

9.5 

49 

162 

-5.4 

3.7 

5.7 

4 

3 

20 




4.G 

30 

127 

-2.0 

3.1 

1.1 

1 

X 

395 

17,4 

79 

it 

10.3 

9 

126 

-5.3 

7.5 

^0,6 

5 

J 

21 

3 1? 

14 *2 21 

L 

3.4 

30 

116 

-1.1 

2.5 

O.B 

2 

X 

413 

16.9 

61 

J 

10.1 

-3 

86 

0.7 

9.2 

-2,7 

3 

J 

22 

322 

14.5 23 

L 









412 

16.7 

54 

J 

9.9 

-2 

64 

1 .0 

9,1 

-2.3 

3 

3 

23 












420 

14,6 

69 

3 

10.3 

-2 

43 

6.2 

5.6 

-1.5 

6 

J 

24 












417 

15.8 

70 

J 

9,9 

3 

21 

9.0 

3.5 

-0.2 

2 

4 







SEP 

n< tm 




270 





SEP 

28, 1975 




271 

1 

4 03 

U.9 

56 

J 

9.4 

0 

89 

0.1 

7,1 

-1,7 

6 

it 

399 

11.0 

82 

3 

3.9 

*•14 

178 

-3.7 

-0.1 

-0,9 

1 

J 

2 

381 

14.2 

44 

i 

9.6 

-10 

123 

-5.1 

7.1 

-3.7 

2 

J 

399 

12.2 

78 

3 

3.9 

-9 

193 

-3,8 

-1.0 

-3.4 

0 

J 

3 

377 

13.3 

70 

J 

5.0 

-11 
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209 

-4.2 
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1 

J 
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372 

10.8 

37 
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10.3 

-3 

118 

-4.8 

8.0 

^4.1 

1 

j 

377 

9,0 

49 

4 

4.7 

-7 

206 

-4.1 

-2.1 

0,3 

1 

j 

6 

36? 

12.5 

36 

i 

9.1 

2 

114 

-3,7 

7.5 

-3,4 

1 

3 

377 

IQ. 2 

50 

J 

4,1 

19 

233 

-2.0 

-1.9 

2.2 

3 

j 
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15.1 

32 
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8.3 

4 

106 

-2.3 

7.2 

-3.4 

1 

3 

365 

12.6 

38 

it 

3.5 

3 
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2.4 

-0.3 

0,6 

2 

4 

8 

36? 

14.4 

24 
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8.5 

12 

93 

-0.4 

8.0 

-2.B 

1 

3 

369 

12.3 

37 

J 

3,2 

3 

27 

2.6 

1.2 

-0.6 

1 

J 

9 

365 

13.2 

30 

J 

8.6 

1 

107 

-2.5 

6.B 

-4.3 

2 

J 

367 

13.2 

34 

J 

4.0 

0 

27 

3.4 

1.4 

-0.9 

1 

3 

1C 

369 

15.6 

35 

J 

7.7 

4 

106 

-2.0 

6.1 

-3.5 

2 

J 

362 

13.6 

42 

J 

3.9 

0 

37 

2,6 

1.6 

-1.1 

2 

3 

11 

3 66 

15.6 

40 

J 

7.1 

-1 

83 

0.7 

4.9 

-3.5 

4 

J 

372 

11.9 

45 

J 

4.0 

-14 

354 

3.2 

-0,7 

-0.5 

2 

3 

12 

361 

15.5 

35 

3 

7.3 

-1 

134 

-5,0 

4.2 

-3.0 

1 

J 

383 

12.2 

42 

3 

3.7 

-14 

a 

3,5 

-0.5 

-0.7 

1 

3 

13 

371 

14.9 

27 

3 

e.o 

-4 

129 

-5.0 

4.9 

-3.9 

1 

J 

390 

9.7 

29 

J 

4.1 

-11 

347 

3.8 

-1.2 

-0.2 

1 

3 

14 

365 

20.0 

36 

3 

6.0 

-24 

109 

-1.7 

2.9 

-4.5 

2 

it 

382 

14,3 

35 

J 

5.1 

-11 

321 

3,7 

-3.0 

0.8 

2 

J 

15 

369 

14.6 

ZB 

3 

8.1 

-15 

111 

-2.7 

5.2 

-5.3 

2 

J 

383 

13.7 

42 

J 

4.9 

-54 

27 

1 .3 

-0.4 

-2.1 

4 

3 

16 

374 

14.0 

38 

J 

7.6 

-18 

114 

-2,9 

4.7 

-4.9 

2 

J 

378 

9.7 

37 

J 

6.2 

-20 

87 

0.3 

4.6 

-4.8 

1 

J 

1? 

375 

13.5 

39 

3 

7.2 

-14 

113 

-2.7 

5.2 

-4.2 

1 

3 

378 

16.1 

37 

3 

4.8 

79 

28 

0,.? 

1.9 

3.5 

3 

4 

18 

372 

15,5 

3? 

3 

5,5 

-13 

133 

-3,5 

3.1 

-2.4 

2 

3 

372 

15,7 

34 

3 

2.8 

58 

308 

0.6 

-0.2 

1.6 

2 

J 

19 

379 

12.6 

37 

3 

7.2 

-9 

134 

-4.9 

4.5 

-2,6 

2 

3 

376 

13.2 

32 

3 

3.8 

26 

165 

-3.2 

1.3 

1.3 

1 

3 

2C 

382 

12.1 

41 

3 

7.3 

3 

150 

-6,2 

3.6 

-0.6 

1 

3 

376 

U,1 

34 

3 

4.2 

23 

165 

-3,7 

1.4 

t , 3 

1 

3 

21 

395 

13.9 

46 

3 

5.4 

25 

178 

-4.7 

0.7 

2.1 

2 

3 

372 

10.7 

49 

3 

5.3 

17 

167 

-4.9 

1.5 

1.2 

1 

J 

22 

407 

14.2 

64 

3 

2.5 

54 

235 

-0.7 

“0.6 

1.8 

2 

3 

358 

7.0 

42 

i 

6.5 

26 

H7 

-5,6 

1 .9 

2.5 

1 

J 

23 

414 

12.6 

73 

3 

2.8 

49 

239 

-0-9 

-1.0 

2.2 

1 

3 

371 

6.3 

38 

3 

6.4 

-6 

129 

-3.4 

4.0 

-1.4 

3 

J 

24 

415 

13.2 

68 

3 

2.6 

? 

177 

-2.3 

0,2 

0.2 

1 

3 

378 

6.3 

5Q 

3 

5.9 

-10 

122 

-3.0 

4,4 

-2,0 

2 

3 
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SEP 

30, 1975 
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1 

368 

5,4 

31 

3 

6.4 

15 

141 

-4.7 

4.0 

0,7 

2 

3 

354 

5.8 

55 

J 

3.6 

19 

157 

-3.0 

1.5 

0.8 

1 

J 

2 

365 

5,3 

32 

3 

6.7 

32 

150 

-4,8 

3.6 

2.6 

1 

3 

357 

6.1 

42 

J 

3.4 

11 

149 

-2.9 

1*8 

0,2 

0 

J 

3 

364 

5,3 

30 

J 

6.4 

25 

159 

-5,1 

2.6 

1.B 

2 

i 

355 

6.6 

34 

J 

3.3 

1 

150 

-2,8 

1.5 

-3.4 

1 

3 

4 

364 

5.6 

32 

3 

5.6 

13 

146 

-4.0 

2.9 

0.1 

2 

3 

353 

5.9 

35 

J 

3.1 

-5 

158 

-2.8 

1.0 

-0.6 

1 

3 

5 

364 

5.4 

36 

3 

5.1 

19 

153 

-4,1 

2.6 

0,6 

1 

3 

340 

5.9 

36 

it 

3,0 

-9 

159 

-2.7 

0.8 

-0.8 

1 

3 

6 

392 

6.8 

50 

3 

3.7 

5 

123 

-1,5 

2.2 

-0,8 

2 

4 

340 

6*7 

35 

J 

2.9 

-1? 

158 

-2.6 

0.6 

-1 .2 

0 

3 

7 

379 

6.B 

67 

3 

3.4 

t 

156 

-2.8 

1,1 

-a. 6 

2 

3 

343 

6.9 

22 

J 

2.6 

-19 

153 

-2,2 

0.6 

-1 .3 

c 

3 

8 

380 

6.4 

5? 

3 

3.4 

-6 

144 

-2,3 

1 .2 

-1.1 

2 

3 

340 

6.8 

24 

J 

2.6 

-12 

154 

-2.2 

0.6 

-1.0 

1 

3 

9 

3 73 

6.2 

41 

3 

3.8 

-4 

144 

-2.9 

1.6 

-1.4 

1 

3 

339 

6.9 

23 

3 

2.5 

-5 

159 

-2.2 

w • 6 

-3.6 

1 

3 

10 

372 

6.2 

33 

J 

3.9 

-8 

139 

-2.8 

1.7 

-1 .8 

1 

J 

334 

6.1 

19 

i 

2.1 

2 

164 

“1 .7 

0.4 

-0.2 

1 

3 

11 

367 

6,4 

27 

J 

4.1 

-4 

148 

-3.3 

1.5 

-1.4 

1 

J 

332 

7.7 

16 

3 

2.3 

-6 

161 

-2.0 

C.4 

“0*6 

1 

3 

12 

369 

7.0 

30 

3 

4,1 

2 

147 

-3.3 

1.8 

-1.1 

1 

J 

332 

9.0 

13 

3 

2.1 

-23 

170 

-1 .8 

-0.2 

-a. s 

1 

3 

13 

36? 

6.9 

32 

3 

4.1 

8 

155 

-3.5 

1.7 

-0.4 

J 

J 

331 

9.1 

12 

J 

1 .8 

-12 

158 

-1 .6 

0.3 

-0.7 

0 

J 

14 

363 

6.4 

2B 

3 

4.1 

13 

165 

-3.8 

1.3 

0,2 

1 

J 

327 

8.5 

11 

4 

1#7 

-9 

145 

-1 .4 

0.7 

-0.7 

0 

J 

15 

360 

6.7 

32 

3 

4.1 

13 
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-3.B 

1.1 

0.4 

1 

J 

321 

8.1 

11 

J 

1 .4 

3 

137 

-1.0 

0.9 

-0.4 

c 

3 

16 

359 

6.7 

34 

J 

4.3 

16 

166 

-3.9 

1.4 

0.6 

1 

3 

321 

8.4 

13 

3 

1.6 

-11 

150 

-1.3 

0.5 

-0.6 

1 

J 

17 

366 

7.2 

28 

J 

4.4 

-3 

141 

-3.1 

2.2 

-1.2 

2 

J 

321 

8.6 

13 

J 

1 .8 

-2 

166 

-1.6 

0.3 

-0.2 

1 

3 

18 

367 

6.9 

32 

J 

3.4 

IQ 
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-2.3 

1.6 

-0.1 

2 

J 

313 

7,5 

11 

L 

1.7 

11 

166 

-1.5 

0,5 

0*2 

1 

J 

19 

367 

7.4 

32 

J 

3.0 

-1 

132 

-1.9 

2.0 

-0.7 

1 

J 

314 

8.3 

11 

L 

1.6 

7 

160 

“1.3 

0.5 

Q.O 

1 

3 

20 

364 

7.1 

39 

J 

3.3 

-23 
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-0,6 

1.7 

-1.4 

2 

3 

313 

10.5 

11 

L 

1.3 

-25 

194 

-1.0 

-0.4 

-0.4 

1 

3 

21 

356 

6.7 

51 

J 

3.9 

18 

149 

-3.1 

2.1 

0.7 

1 

J 

314 

11.7 

9 

L 

1.8 

-28 

160 

-1.5 

0.3 

-Q.9 

Q 

3 

22 

359 

6.2 

40 

J 

4.0 

2U 

142 

-2,9 

2.5 

Q.8 

1 

J 
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13,2 

9 

L 

2.0 

-51 
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-1.2 

-0.0 

-1*5 

1 

J 

23 

359 

5.7 

46 

J 

3.9 

15 

144 

-3,0 

2.4 
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1 

J 

31 B 

16,8 

8 

L 
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-14 

134 

-0.8 
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3 

24 

355 

5.9 

59 

J 

3.g 

13 

153 

-3.1 

1.7 
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1 

3 
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9 

L 
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35 

336 
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-0.1 
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OCT. 1 

# 1975 
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OCT 


S# 1975 




275 

1 

320 

21.2 

12 

L 

3.8 -9 

297 

1.3 

-2.5 

0.1 

3 

J 

296 

10.9 

33 

L 

4.1 

5 

333 

3.4 

-1.6 

0.7 

1 

J 

2 

322 

15.4 

10 

L 

5.7 -63 

265 

-0.2 

-3.7 

-4.2 

1 

J 

290 

10.6 

26 

L 

4.1 

-7 

333 

3.6 

-1 .9 

-0.0 

1 

4 

3 

323 

15.3 

u 

L 

6.2 -41 

277 

0.5 

-5.0 

-2.2 

3 

3 

285 

10.6 

26 

L 

3.3 

-5 

286 

0.8 

-2.9 

0,6 

1 

4 

4 

326 

14.8 

21 

L 

5.6 -33 

263 

-0.5 

-5.1 

-1.2 

2 

J 

280 

10.6 

22 

L 

3.3 

-7 

256 

-0.8 

-•3.1 

0,7 

0 

3 

5 

322 

14.6 

25 

L 

5.8 -21 

287 

1.3 

-4.5 

0.1 

3 

3 

284 

10.1 

12 

L 









6 

321 

12.5 

31 

L 

6,6 16 

289 

2.1 

-4.6 

4.3 

1 


281 

13,1 

10 

L 









7 

323 

9.8 

37 

L 

7.2 25 

302 

3.4 

-3.3 

5.2 

1 

3 

275 

15.5 

9 

L 









8 

328 

10.0 

40 

L 

6.5 38 

311 

2.4 

-0.9 

3.9 

5 

J 

271 

13,5 

9 

L 









9 

340 

13.2 

43 

L 

5.0 -41 

146 

-3.0 

-0.0 

-3.7 

2 

3 

269 

13.9 

9 

L 

1.9 

26 

174 

-1.5 

0.5 

0,5 

1 

3 

to 

340 

13.5 

52 

U 

4.3 -39 

154 

-2.fi 

-0.3 

-2.8 

2 

J 

267 

12.4 

9 

L 

1.9 

-28 

207 

-1.5 

-1.1 

-0.3 

1 

J 

11 

330 

11.2 

66 

L 

2.7 -48 

97 

-0.0 

0.1 

-0.6 

3 

J 

269 

11.6 

8 

L 









12 

335 

10.1 

68 

t 

4.3 13 

306 

1.6 

-1.5 

1.8 

3 

<t 

269 

10.6 

8 

t 









13 

336 

9,8 

58 

L 

4.7 51 

342 

2.8 

1.2 

3.5 

1 

4 

265 

12.4 

7 

L 









14 

342 

9.0 

65 

L 

4.4 5 

276 

0.4 

-3.1 

2,3 

2 

3 

265 

12.2 

7 

L 









15 

345 

9.0 

63 

L 

3.3 -26 

236 

-1.6 

-2.8 

-0.1 

1 

J 

266 

13.2 

7 

L 









16 

332 

8.8 

55 

L 

3.0 -52 

341 

1.5 

-1.4 

-1 .6 

2 

3 

274 

0,0 

0 
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17 

326 

9.4 

52 

L 

2.9 -28 

1 

2.2 

-0.4 

-1.1 

2 

3 

275 

Q.O 

0 

H 

2.1 

47 

48 

1.0 

1.6 

0.9 

0 

X 

18 

322 

9.1 

54 

L 








277 

0,0 

0 

H 

1.8 

43 

55 

0.? 

1.4 

0.8 

0 

X 

19 

326 

11 .4 

49 

L 

3.7 -3 

9 

3.5 

0.5 

-0,3 

1 

3 

277 

0,0 

0 

H 

1.9 

49 

220 

-1 .0 

-0.3 

1 .6 

0 

j 

20 

319 

12.4 

51 

L 

3.2 0 

12 

2.7 

0.6 

-0.2 

2 

J 













21 

317 

10.5 

42 

L 

4.0 9 

13 

3.6 

0.9 

0.4 

2 

J 

280 

0.0 

0 

H 

4.1 

-76 215 

-0.8 

-1.5 

-3.7 

0 

3 

22 

312 

12-0 

45 

L 

4.7 -4 

39 

3.6 

2.8 

-0.9 

1 

J 

286 

16.6 

IQ 

L 

2.7 

76 

357 

0.5 

0.4 

2.1 

2 

3 

23 

311 

12.6 

45 

L 

4.1 1 

11 

3.9 

0.8 

-0.1 

1 

J 

285 

15.8 

12 

L 

1.8 

88 
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0.0 

0.3 

1.4 

1 

% 

24 





3.6 3 

11 

3.4 

0.7 

0.0 

1 

J 





1.5 

-42 

352 

o.a 

-0,2 

-0.7 

1 
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HR VEL DEN TEHP / PLS AV B GSE GSE BXGSH BYGSM BZGSH SG I HF 
IvjOO SC HAGN LAT LON SC 

OCT » 3* 1975 276 


1 

293 

19.4 

14 

J 

2.9 

B 

314 

1.2 

-1.1 

0.5 

2 

J 

2 

292 

20.3 

16 

J 

2.9 

72 

329 

0.7 

3.3 

2.7 

1 

J 

3 

288 

19.2 

16 

J 

3.2 

54 

306 

1.1 

-0.7 

2.8 

1 

4 

4 

284 

16.7 

18 

J 

3.5 

41 

314 

1,7 

-0.9 

2.7 

1 

J 

5 

281 

16.1 

18 

J 

3.7 

11 

307 

2.2 

-2.4 

1 .8 

0 

J 
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4.1 

30 

308 

2.0 

-1.4 

2.7 

2 

X 

7 

3 30 

27.7 

23 

J 

4.6 

45 

296 

1.3 

-0.9 

3.8 

2 

J 

8 

301 

30.3 

22 

J 

4.2 

49 

324 

2.2 

0.3 

3.5 

1 

J 

9 

299 

30.7 

23 

J 

4.0 

7 

328 

2.8 

-1.2 

1.3 

2 

J 

10 

291 

22.5 

25 

J 

4.6 

-27 

113 

-1.3 

1 .6 

-3.2 

3 

J 

11 

297 

21.5 

25 

J 

4.6 

-33 

98 

-0.5 

1 .6 

-3.9 

2 

J 

12 

302 

24.5 

23 

J 

6.2 

-45 

91 

-0.1 

1.2 

-6.0 

1 

J 

13 





8.3 

20 

320 

5.6 

-2.5 

4.8 

3 

J 


14 

15 

16 
17 
IE 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


10 / 03/75 - 10 / 11/75 

VEL DEN TEMP/ PLS AV B GSE GSE BXGSH BYG5H BZGSH SG IHF 
1000 SC HAGN LAT LON SC 

OCT. 4# 1975 277 


3.5 -2 153 

3,4 17 126 

3.9 -9 119 

4.0 4 138 


-2.3 1.1 

-1.6 2.3 

-1.8 2.9 

- 2.2 2.0 


-0.6 3 X 

0.0 2 X 

-1.5 1 X 

-0.3 3 X 


OCT. 6/ 1975 279 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


17 

9.5 

-23 

116 

-3.3 

5.1 

-5.7 

5 

X 

18 

9.5 

-7 

135 

-4.8 

4.2 

-2.4 

7 

X 

19 

9.5 

-8 

118 

-3.7 

6.5 

-3.1 

5 

X 

20 

21 

22 

9.7 

-2 

134 

-6.2 

6.2 

-1 .9 

4 

X 

23 

8.8 

29 

121 

-3.6 

6.6 

2.5 

4 

X 

24 

9.2 

13 

122 

-4.5 

7.5 

0.5 

3 

X 


OCT- 7* 1975 


10.0 6 

127 

-5.6 

9.7 -21 

117 

-3.5 

9.3 -17 

107 

-2.1 

8.4 -28 

132 

-2.7 

8.7 -16 

130 

-4.1 


9.6 

-9 

131 

-6.0 

9.1 

0 

112 

-3.2 

9.3 

-12 

138 

-6.2 

10.7 

15 

106 

-2.4 

9.9 

2 

140 

-6.2 


280 


7.4 -0,7 4 X 

6.0 -4.8 5 X 

5.9 -4.2 6 X 

2.2 -3.0 7 X 

3.8 -3.6 6 X 


5.8 -3.9 3 X 

7.4 -2.5 4 X 

4.8 -3.2 4 X 

8.4 0.4 6 X 

5.3 -0.8 6 X 


OCT. 8- 1975 


281 


OCT. 9, 1975 


282 


1 





9.9 -12 

128 

-4.7 

5.5 

-2.9 

6 

X 

591 

7.8 

226 

J 

6.9 

26 

188 

-4.8 

-0.2 

2.5 

4 

X 

2 





8.6 10 

36 

0.5 

7.0 

-0.6 

5 

X 

601 

6.8 

202 

J 

6.9 

66 

153 

-1 .4 

1 .6 

3.3 

6 

X 

3 












604 

6.6 

217 

J 

6.4 

-4 2 

203 

-2.9 

-2.0 

-2.3 

5 

X 

4 












625 

5.3 

200 

J 









5 












627 

4.7 

157 

J 









6 












624 

4.5 

142 

J 

7.5 

-28 

160 

-5.5 

0.4 

-3.8 

4 

X 

7 












625 

4.3 

141 

J 

7.2 

-13 

153 

-5.5 

1.7 

-2.5 

4 

X 

8 












621 

4.7 

171 

J 

7.1 

-23 

84 

0.6 

3.7 

-5.1 

3 

X 

9 












635 

4.4 

210 

J 









10 












602 

3.9 

126 

J 









11 

514 

7.6 

113 

J 








597 

3.9 

143 

J 









12 

538 

7.4 

105 

J 








614 

4.0 

149 

J 









13 

521 

6.9 

90 

J 








620 

4.5 

179 

J 









14 

522 

7.0 

122 

J 








595 

4.5 

187 

J 









15 

518 

7.3 

135 

J 








611 

4.3 

155 

J 









16 

513 

7.0 

109 

J 








604 

4.3 

152 

J 









17 

535 

7.3 

206 

J 

8.2 -2 

156 

-7.1 

2.8 

-1 .4 

3 

X 

610 

4.3 

147 

J 









18 

546 

7.6 

192 

J 

8.3 -1 

131 

-4.2 

4.6 

-1.7 

5 

X 

622 

4.0 

158 

J 









19 

544 

7.3 

171 

J 








630 

4.2 

157 

J 

4.9 

-3 

116 

-2.0 

3.6 

-1.3 

2 

J 

20 

549 

7.0 

160 

J 








616 

4.0 

137 

J 

5.0 

1 

122 

-2.3 

3.6 

-0.9 

2 

J 

21 

577 

7,1 

1 66 

J 








616 

4.3 

146 

J 

5.0 

-18 

165 

-2.8 

0.5 

-1.1 

4 

J 

22 

586 

7.3 

183 

J 

9.0 -32 

127 

-3.5 

3.9 

-4.6 

6 

X 

624 

3.9 

130 

J 

5.2 

-23 

116 

-1.9 

3.5 

-2.6 

2 

J 

23 

589 

6 . 6 

198 

J 

7.9 -9 

113 

-2.3 

4.9 

-1.9 

6 

X 

637 

3.9 

130 

J 

5.7 

-12 

95 

-0.4 

4.6 

-2.0 

3 

J 

24 

595 

7.0 

209 

J 

7.3 -27 

123 

-2.2 

2.9 

-2.7 

6 

X 

629 

3.8 

127 

J 

5.6 

-6 

100 

-0.9 

4.7 

-1.5 

2 

J 


1 

627 

3.4 

122 

J 

OCT. 10* 1975 
5.5 0 93 -0.3 

5.1 

-1.1 

2 

283 

J 

547 

3.4 

118 

J 

OCT 

4.2 

. 11 
2 

1* 1975 
173 -3.2 

0.4 

0.0 

3 

284 

J 

2 

624 

3.4 

116 

J 

5.3 10 

103 

-1.J 

4.8 

-0.3 

2 

J 

541 

3.6 

125 

J 

4.4 

-7 

161 

-3.5 

1.0 

-0.7 

2 

J 

3 

609 

3.7 

136 

J 

5.2 8 

116 

-2.0 

4.0 

-0.6 

2 

J 

523 

3.6 

156 

J 

4.5 

5 

177 

-4.4 

0.3 

0.3 

1 

J 

4 

610 

3.6 

134 

J 

5.2 -9 

123 

-2.4 

3.3 

-1 .9 

3 

J 

514 

3.3 

153 

J 

4.3 

14 

180 

-4.1 

0.3 

1.0 

1 

J 

5 

617 

3.6 

127 

J 

5.2 -34 

116 

-1.5 

1.9 

-3.2 

3 

4 

512 

3.7 

95 

J 

4.9 

11 

177 

-4.7 

0.6 

0.7 

1 

1 

J 

6 

608 

3.6 

122 

J 

4.9 -46 

135 

-1.9 

0.5 

-3.4 

3 

J 

514 

3.6 

121 

J 

4.3 

-3 

197 

-4.0 

-1.2 

0.3 

J 

7 

594 

3.7 

158 

J 

4.7 -27 

143 

-3.1 

1.1 

-2.9 

2 

4 

512 

3.6 

85 

4 

4.5 

5 

198 

-4.2 

-1.0 

1.0 

1 

J 

8 

584 

4.4 

264 

J 

4.8 6 

179 

-4.4 

0.3 

0.4 

2 

4 

513 

3.7 

92 

4 

5.0 

32 

189 

-4.0 

0.8 

2.5 

1 

J 

9 

602 

3.5 

145 

J 

4.7 -26 

109 

-0.9 

1.5 

-2.7 

3 

J 

527 

3.9 

118 

J 

4.6 

29 

188 

-2.8 

0.5 

1.5 

3 

J 

10 

594 

4.0 

103 

J 

5.1 15 

195 

-4.7 

-0.3 

1 .8 

1 

J 

520 

3.9 

121 

J 

4.6 

29 

204 

-3.5 

-0.1 

2.6 

1 

J 

11 

591 

4.2 

109 

J 

5.4 10 

198 

-5.0 

-0.8 

1.7 

1 

J 

500 

3.6 

53 

J 

4.5 

8 

177 

-4.4 

0.5 

0.4 

1 

1 

J 

12 

577 

4.1 

149 

J 

5.5 2 

195 

-4.8 

-1.0 

0.9 

2 

J 

501 

4.1 

56 

4 

5.4 

11 

166 

-5.1 

1.6 

0.2 

J 

13 

578 

4.0 

173 

J 

4.5 -41 

170 

-3.0 

-1.0 

-2.6 

2 

J 

506 

5.3 

67 

4 

5.2 

-14 

188 

-4.0 

-1.0 

-0.6 

3 

J 

14 

571 

3.6 

100 

J 

4.3 -20 

154 

-3.0 

0.6 

-1.8 

3 

J 

497 

4.8 

61 

J 

5.2 

14 

199 

-4.5 

-0.7 

1 .8 

2 

J 

15 

564 

3.4 

112 

J 

4.7 27 

171 

-3.4 

1 .3 

1.3 

3 

J 

490 

4.4 

85 

,1 

4.8 

9 

186 

-4.6 

-0.1 

0.9 

1 

J 

16 

562 

3.5 

134 

L 

4.3 -25 

147 

-2.1 

0.7 

-1 .6 

3 

J 

491 

5.1 

75 

J 

4.6 

22 

189 

-3.6 

0.1 

1.6 

3 

J 

17 

559 

4.1 

74 

J 

4.0 -26 

166 

-3.3 

0.1 

-1 .9 

1 

J 

489 

4.3 

89 

J 

4.3 

-10 

165 

-3.8 

0.7 

-1.0 

1 

J 

18 

560 

3.9 

78 

J 

3.8 -20 

164 

-3.1 

0.4 

-1.4 

2 

J 

493 

4.2 

87 

J 

4.4 

-20 

191 

-3.8 

-1 .2 

-1.1 

2 

J 

19 

571 

4.0 

111 

J 

3.7 -29 

143 

-1.6 

0.8 

-1.4 

3 

J 

492 

4.5 

85 

J 

5.1 

-39 

189 

-3.8 

-1.4 

-2.8 

1 

J 

20 

571 

3.8 

120 

J 

3.7 -28 

119 

-1.2 

1.7 

-1.7 

2 

J 

483 

4.9 

111 

4 

4.8 

-23 

184 

-4.1 

-0.7 

-1 .6 

1 

J 

21 

549 

3.4 

83 

J 

4.2 -26 

152 

-2 . 9 

1.2 

-1.9 

2 

J 

494 

4.8 

110 

J 

4.9 

-28 

130 

-2.5 

2.5 

-2.7 

2 

J 

22 

560 

3.4 

105 

4 

4,3 -13 

220 

-2.7 

-2.4 

-0.4 

2 

J 

511 

4.5 

98 

J 

5 .'1 

7 

86 

0.3 

4.2 

-0.3 

3 

J 

23 

563 

3.5 

105 

J 

4.3 -32 

216 

-2.2 

-1.9 

-1.4 

3 

J 

490 

4.3 

121 

J 

4.7 

-21 

117 

-1.8 

3.2 

-2.2 

2 

J 

24 

551 

3.4 

108 

4 

4.3 -29 

209 

-3.0 

-2.0 

-1.5 

2 

J 

454 

3.7 

46 

J 

4.9 

-1 

168 

-4.4 

0.9 

-D.3 

2 

4 
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H* 


VIL »EN TOM*/ HS AV 0 QSt OSE BXCSK BY Gift B1G50 5G 
1300 SC *AGN uv ton 


i«r 

5C 


VIL «€* «W»/ PLS AV fl GSt GSE 0XG$* 6YGS* D 2 C S#f SG 
1000 SC 0AGN LA? IQ* 


inr 

sc 


OCT* Mp 1975 


285 


OCT . Up 1 V 75 


286 


1 

461 

4.1 

74 

4 

4,8 32 

136 

-3.4 

2.0 

2.0 

2 

J 

397 

4,9 

50 

4 

5.3 

12 

98 

-Q.6 

4.7 

-0.D 

2 

4 

2 

490 

5.2 

66 

4 

5.2 -27 

105 

-1,1 

3.5 

-3.2 

2 

J 

392 

5,2 

55 

4 

4.5 

26 

118 

-1.6 

3.4 

0.9 

2 

J 

3 

475 

5.0 

102 

4 

5.4 23 

120 

-2.1 

4,0 

0.7 

3 

J 

395 

4.4 

55 

4 

5.2 

27 

124 

-2,2 

3.7 

1.0 

3 

J 

4 

464 

5.1 

88 

J 

5,5 -9 

133 

-3.3 

3.1 

-1.9 

2 

J 

399 

5.1 

42 

4 

5.3 

3 

104 

-1.3 

4,8 

-1.4 

1 

J 

5 

418 

4.7 

78 

4 

5,6 -8 

128 

-3.0 

3.3 

-2.1 

3 

4 

396 

5.5 

42 

4 

5.4 

3 

101 

-1,0 

4,8 

-1.7 

1 

J 

A 

460 

4.6 

89 

4 

5.1 -8 

133 

-3.D 

2.7 

-2.0 

2 

4 

397 

4.8 

39 

J 

5.7 

19 

94 

-0.4 

5.4 

-3,6 

2 

i 

7 

435 

4.3 

94 

J 

5.5 -1* 

164 

-4*7 

0.4 

-2.0 

2 

4. 

413 

4.9 

38 

J 

5*5 

6 

95 

-0.3 

3.7 

-1.5 

4 

4 

1 

442 

4.1 

91 

4 

5.4 -15 

141 

-3,8 

1.9 

-2,7 

2 

3 

370 

5.3 

44 

J 

5,0 

13 

152 

-4.2 

2.5 

-0,2 

1 

3 

9 

432 

4.0 

86 

4 

5.3 -15 

145 

-4.0 

1.6 

-2,6 

2 

4 

374 

6,4 

39 

4 

4,7 

8 

127 

-2.7 

3,4 

“1 ,4 

1 

4 

10 

414 

3.3 

44 

J 

5,2 -10 

166 

-4,8 

0.5 

-1.4 

1 

J 

378 

6,7 

44 

4 

5.0 

15 

130 

-2.9 

3.6 

-0.9 

2 

4 

11 

412 

3.5 

43 

4 

5. d -24 

170 

-5,0 

-0.5 

-2.4 

2 

J 

369 

6.5 

52 

J 

4.7 

4 

129 

-2.9 

3.1 

-1,7 

1 

4 

12 

404 

3.3 

38 

4 

6,2 -? 

196 

-5.8 

-1.8 

0.3 

1 

J 

366 

6.3 

56 

4 

4.8 

7 

138 

-3.5 

2.9 

-1,2 

1 

4 

13 

40? 

4.1 

51 

4 

5.9 -6 

170 

-5.5 

0.5 

-no 

2 

4 

373 

7,3 

32 

J 

4.6 

11 

113 

-1,6 

3.7 

-1.4 

2 

4 

14 

406 

4,1 

57 

J 

5,3 -1 

179 

-3.2 

0,0 

-0.1 

4 

i 

371 

7.7 

41 

J 

4,8 

-ie 

90 

0.0 

2.9 

-3.2 

2 

i 

15 

429 

6.6 

70 

L 

5,2 -17 

63 

1.6 

2.2 

-2.4 

4 

J 

364 

fi.4 

50 

4 

3.7 

7 

121 

-1.5 

2.4 

*0.9 

2 

4 

H 

416 

6.6 

SB 

L 

5.1 -22 

6? 

1.2 

2,0 

-2.3 

4 

4 

368 

8,7 

43 

4 

3.5 

-3 

122 

-1.7 

2.4 

-1,3 

1 

J 

1? 

418 

5.7 

64 

t 

5.1 -4 

93 

-0.2 

3.9 

-1.9 

2 

4 

361 

8,7 

55 

4 

3.3 

2 

147 

-2.7 

1.7 

-0.5 

1 

4 

18 

421 

4.9 

54 

L 

5.9 -74 

321 

0.6 

-1.4 

-2,6 

5 

J 

369 

6.6 

44 

3 

3.6 

3 

75 

0,4 

1.6 

-0,4 

3 

J 

19 

401 

5.7 

6? 

L 

5,5 -23 

190 

-3.fi 

-1.1 

-1.4 

4 

J 

373 

B .7 

36 

3 

3.9 

6 

57 

2,0 

3.1 

-0.5 

1 

J 

20 

389 

5.2 

65 

t 

5.4 0 

67 

0.9 

2.0 

-0.5 

5 

J 

354 

8.1 

45 

J 

3.8 

-IQ 

110 

-1.0 

2.7 

-t.2 

2 

4 

21 

402 

5.6 

50 

4 

5,4 14 

99 

-0.7 

4.7 

0,2 

3 

4 

353 

7.7 

40 

4 

4.2 

-2 

104 

-0.7 

2.9 

-0.7 

3 

4 

22 

394 

6.1 

54 

J 

5.5 9 

109 

-1.6 

4.6 

-0.1 

2 

4 

352 

6.5 

29 

i 

3.9 

-25 

135 

-2.4 

2.1 

-2.0 

1 

4 

23 

382 

5.8 

57 

J 

5.4 6 

130 

-2.9 

3.5 

-0.2 

3 

4 

360 

6.2 

26 

J 

5.3 

-7 

79 

t.O 

4.9 

-1.6 

1 

4 

24 

373 

5.1 

49 

J 

4.8 -23 

156 

-3.4 

1.2 

-1.9 

2 

i 

357 

6.3 

24 

4 

5.4 

-13 

74 

1.5 

4.7 

-2,2 

1 

4 


OCT. K# 1975 


287 


OCT. 1 ip 1975 


248 


1 

325 

6,7 

30 

4 

5.2 

1 

128 

-2.7 

3.4 

-0.6 

3 

J 












2 

316 

6,8 

33 

4 

5.0 

20 

170 

-4.6 

1.2 

1.5 

1 

J 












3 





5.0 

29 

182 

-4.3 

0.6 

2.3 

1 

X 












4 













405 

7. 7 

71 

4 

5.3 -32 

277 


-4.9 

-1.1 

1 

4 

5 

311 

7.5 

32 

i 

4.6 

14 

134 

-2.8 

3,1 

-0.2 

2 

J 

395 

7.6 

57 

4 

5.B -20 

292 

2.0 

-5.2 

0.1 

1 

4 

6 

346 

7.6 

30 

4 

4.7 

-2 

93 

-0.2 

4.0 

-2.1 

1 

4 

397 

8.0 

50 

4 

6.5 -29 

280 

1.0 

-6,3 

-0.4 

1 

4 

7 

375 

12.9 

4 1 

4 

6.8 

5 

103 

-1.3 

5.3 

-2.3 

4 

i 

389 

10.9 

44 

4 

5.6 -27 

255 

-1.2 

-4.9 

0,0 

3 

4 

6 

363 

19.0 

35 

J 

8.2 

9 

106 

-2.2 

7.2 

-2.8 

2 

4 

394 

14,1 

32 

4 

6.4 -9 

273 

0.3 

-5.8 

2.3 

2 

J 

9 

388 

21.2 

41 

J 

8.5 

-10 

110 

-2.7 

3,6 

-5.2 

3 

4 

409 

15.2 

34 

4 

6.4 4 

258 

-1.2 

-4.5 

3.5 

3 

i 

10 

370 

17.0 

36 

4 

8.8 

-16 

129 

-5.3 

4.1 

-5.6 

1 

4 

416 

10. 5 

74 

4 

6,8 -11 

200 

-5.6 

-2.3 

0,1 

3 

J 

11 

370 

17.4 

20 

4 

8.6 

-1? 

125 

-4.6 

4,6 

-4.9 

3 

4 

421 

7.4 

62 

4 








12 

369 

18.0 

19 

3 

8,4 

12 

118 

-3.8 

7.0 

-2.5 

1 

4 












13 





7.1 

17 

113 

-2.6 

6.3 

-1.5 

1 

J 












14 





7.4 

5 

132 

-4,7 

4.8 

-2.1 

2 

4 












15 





6.6 

-28 

116 

-1.9 

2.3 

-3.8 

5 

4 












16 





6.5 

-18 

292 

2.1 

-5.6 

0.5 

3 

4 












17 
























18 
























19 

348 

9.2 

132 

L 




















20 

347 

9.3 

141 

L 




















21 
























22 
























23 

















4.3 41 

284 

0.4 

-1.4 

1,6 

4 

t 

24 

















4,9 2 

282 

0.8 

-3.4 

%7 

4 

X 


OCT. Up 1975 


289 


OCT, t?r 1975 


290 


5 

494 

9.5 

172 

6 

488 

9.8 

169 

7 

4S1 

9.9 

141 

8 

486 

9.6 

137 

9 

491 

9.0 

160 

10 

496 

8*6 

135 

11 

4 98 

10.4 

222 

12 

497 

9.7 

182 

13 

508 

10.2 

166 

14 

495 

10.5 

160 

15 

5 01 

11.5 

132 


16 

17 

H 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


J 

i 

4 

J 

J 

J 

4 

4 

4 

4 

J 


8.4 -3 310 


-5,4 1,8 4 X 


5.6 

-3 

29 

4.7 

5.8 

-3 

279 

0.7 

5.7 

14 

341 

4.2 

6.8 

0 

300 

2.6 

7.3 

-8 

311 

4.6 

7.4 

0 

296 

2.9 


2.2 -1.3 2 X 

'3.8 1*3 4 X 

'1.0 1.5 4 X 

-4.7 1.5 4 X 

-5.4 0.4 2 X 

-5.7 1.3 4 X 


7,4 

-9 

279 

0.9 

-5.6 

0.8 

7.8 

2? 

317 
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126 

J 

6.4 

9 

326 

4.6 

-2.8 

1 .6 

3 

J 

11 

537 

4.1 

185 

J 

5.3 

5 

315 

3.6 

-3.4 

1.3 

1 

J 

12 

513 

3.9 

130 

J 

5.4 

-5 

311 

3.3 

-3.8 

0.5 

2 

J 

13 

526 

4.0 

117 

J 

5.1 

2 

336 

4.4 

-1 .9 

0.6 

2 

J 

14 

584 

4.8 

127 

J 

5,5 

8 

353 

5.3 

-0.5 

0.9 

1 

J 

15 

576 

4.1 

141 

J 









16 

560 

3.6 

136 

J 









17 

561 

3.4 

105 

J 









18 

549 

3.7 

111 

J 









19 

495 

4.5 

79 

L 









20 

580 

0.0 

0 

H 









21 

563 

4.2 

163 

L 









22 

557 

4.6 

189 

L 









23 

528 

4.1 

179 

L 









24 

532 

4.0 

134 

L 










DEC. 22# 1975 


356 


DEC. 23# 1975 


357 


1 





453 

6.8 

81 

J 









2 





449 

7.5 

92 

J 









3 





427 

6,6 

141 

J 









4 





437 

6.7 

89 

J 









5 





438 

6.2 

87 

J 









6 





430 

6.4 

102 

J 









7 





429 

6.5 

102 

J 









8 





432 

5.8 

88 

J 









9 





423 

5.3 

90 

J 

3.8 

-8 

345 

3.3 

-0.9 

-0.3 

2 

J 

10 





430 

5.2 

105 

J 

4.0 

^15 

329 

3.1 

-2.1 

-0.6 

1 

J 

11 





432 

4.9 

104 

J 

3.9 

-26 

338 

3.1 

-1.6 

-1 .3 

1 

J 

12 

466 

11.9 

183 

L 

434 

5.0 

81 

J 

3.9 

-20 

318 

2.5 

-2.5 

-0.8 

2 

J 

13 

480 

12.2 

172 

L 

425 

4.8 

49 

J 

.4.3 

“1 3 

316 

2.5 

-2.5 

-3.4 

2 

J 

14 

492 

10.6 

180 

L 

404 

9.6 

2<6 

J 

3.0 

-17 

340 

•2.3 

-1.0 

-0.6 

2 

J 

15 

4 94 

12.8 

161 

L 

389 

9.0 

27 

J 

3.9 

24 

235 

-1.9 

-2.6 

1.6 

1 

J 

16 

471 

10.1 

123 

J 

384 

10.6 

26 

J 

3.9 

23 

214 

-2.8 

-1 .B 

1 .5 

1 

J 

17 

477 

9.1 

136 

J 

375 

11.3 

23 

J 

4.0 

4 

198 

-3.7 

-1.2 

0.3 

1 

J 

18 

469 

9.2 

193 

J 

372 

10.2 

26 

J 

4.2 

0 

209 

-3.5 

-1 .9 

-0.1 

1 

J 

19 

480 

8.6 

133 

J 

364 

10.1 

32 

J 

2.8 

11 

213 

-1.0 

-0.7 

3.2 

3 

J 

20 

479 

8.9 

156 

J 

361 

11.2 

23 

J 

3.2 

-11 

241 

-1 .5 

-2.5 

-1.0 

1 

J 

21 

473 

8.0 

152 

J 

362 

13.0 

23 

J 

3.5 

-to 

257 

-0.7 

-3.0 

-1 .2 

1 

J 

22 

470 

6.8 

127 

J 

374 

15.6 

25 

J 

4.8 

30 

346 

3.8 

-1.4 

2.0 

2 

J 

23 • 

457 

7.0 

95 

J 

380 

9.7 

48 

J 

4.7 

7 

316 

2.9 

-2.9 

-0.2 

2 

J 

24 

452 

7.3 

76 

J 

390 

6.3 

76 

J 

6.8 

14 

356 

6.5 

-0.8 

1.5 

1 

J 


DEC. 24# 1975 


358 


DEC. 25# 1975 


359 


1 

370 

7.0 

35 

J 

5.5 

14 

346 

5.0 

-1.5 

1.0 

1 

J 

358 

17.1 

22 

L 

4.5 

-36 

219 

-2.7 

-1 .6 

-2.9 

1 

J 

2 

368 

6.6 

39 

J 

5.5 

9 

354 

5.2 

-0.7 

0.7 

1 

J 

352 

17.5 

21 

L 

5.6 

-37 

198 

-4.2 

-0.7 

-3.5 

1 

J 

3 

367 

7.0 

39 

J 

5.6 

0 

349 

5.3 

-1.0 

-0.1 

1 

J 

357 

18.3 

39 

L 

6,8 

-48 

201 

-4.1 

-0.8 

-5.0 

2 

J 

4 

374 

6.2 

62 

J 

5.3 

11 

346 

5.C 

-1 .3 

0.9 

1 

J 

381 

26.1 

43 

L 

9.9 

-63 

141 

-3.2 

3.4 

-7.8 

4 

J 

5 

374 

7.7 

62 

J 

5.0 

8 

337 

4.3 

-1 .8 

0.6 

2 

J 

380 

30.9 

49 

L 

10.7 

-36 

123 

-4.3 

6.8 

-5.5 

4 

J 

6 

361 

7.4 

45 

J 

5.8 

17 

344 

5.2 

-1.4 

1.7 

1 

J 

379 

30.4 

59 

L 

11.5 

-10 

Ml 

-3.5 

9.0 

-2.0 

6 

J 

7 

350 

6.5 

42 

L 

5.6 

16 

346 

5.1 

-1.1 

1.6 

1 

J 





8.9 

29 

141 

-6.0 

5.2 

3.8 

1 

J 

8 

348 

8.0 

41 

L 

6.1 

18 

352 

5.6 

-0.5 

1.9 

1 

J 





12.3 

10 

132 

-6.2 

7.0 

0.7 

8 

J 

9 

344 

6.9 

40 

L 

5.7 

15 

348 

5.4 

-0.9 

1.7 

1 

J 

366 

33.5 

48 

L 

13.4 

41 

151 

-8.5 

6.1 

7.6 

4 

J 

10 

340 

5.9 

38 

L 

5.2 

14 

344 

4.8 

-1.1 

1.5 

1 

J 

374 

20.6 

88 

L 

13.3 

34 

158 

-9.5 

5.0 

6.0 

5 

J 

11 

341 

6.0 

35 

L 

5.3 

18 

344 

4.8 

-1.0 

1 .8 

1 

J 





10.9 

4 

110 

-2.5 

6.7 

-0.8 

9 

J 

12 

334 

6.2 

36 

L 

5.3 

15 

341 

4.7 

-1.4 

1.6 

1 

J 













13 

336 

6.0 

42 

L 

5.2 

14 

339 

4.6 

-1.6 

1.5 

1 

J 

382 

14.5 

185 

L 









14 

339 

7.1 

39 

L 

5.5 

20 

338 

4.6 

-1.6 

2.0 

1 

J 

401 

11.5 

157 

L 









15 

349 

9.4 

50 

L 

5.3 

26 

339 

4.3 

-1.4 

2.4 

1 

J 

391 

13,3 

128 

L 









16 

348 

10.0 

49 

L 

4.6 

25 

310 

2.4 

-2.8 

1 .9 

2 

J 

417 

12.0 

142 

L 









17 





5.6 

23 

319 

3.1 

-2.7 

1.7 

3 

J 

434 

13.6 

126 

L 









18 

349 

10.9 

47 

L 

5.4 

31 

338 

4.1 

-1.8 

P.6 

2 

J 

434 

1 2-9 

102 

J 

10.0 

-6 

145 

-8.0 

5.7 

-0.6 

2 

J 

19 

348 

9.9 

43 

L 

5.5 

27 

325 

3.6 

-2.7 

1 .9 

2 

J 

417 

15.6 

107 

L 

10.0 

-8 

146 

-7.7 

5.3 

-0.7 

3 

J 

20 

353 

8.8 

29 

L 

5.5 

-40 

207 

-3.6 

-1 .2 

-3.6 

2 

J 

433 

16.2 

107 

J 

10.7 

-11 

137 

-7.5 

7.2 

-0.8 

3 

J 

21 

351 

8.4 

35 

L 

5.4 

-4 7 

205 

-3.3 

-0,7 

-4.2 

1 

J 

471 

12.4 

128 

J 

12.4 

0 

138 

-8.6 

7.6 

1 .6 

4 

J 

22 

352 

10.7 

23 

L 

4.8 

-30 

165 

-3 . 8 

1 .5 

-2.0 

1 

J 

489 

10.6 

98 

J 

13.4 

-16 

139 

-9.6 

9.0 

-1.6 

2 

J 

23 

361 

1 2-6 

34 

L 

4.2 

-15 

220 

-1.9 

-1 .4 

-1 .0 

3 

J 

487 

11 .0 

143 

L 









24 

362 

15.7 

25 

L 

4.5 

-22 

242 

-1.8 

-3.0 

-2.3 

2 

J 
















H 


12/26/75 - 01/05/76 

HR VEL DEN TEMP/ PLS AV B 05 E GSE 8XGSM BVGSN BIGSH SG IMF VEL DEN 7E HP/ PLS AV D G$E GSE QXG5N BYGSH BiGSM SG IMf 


1*03 SC HAGN LAT LON 

SC 

1 000 SC MAUN LAT LON 

SC 

DEC. 26/ 1975 

360 

DEC. 27/ 1975 

361 


1 

2 


3 





11,4 12 

162 

-8.9 

2.6 

2.4 

7 

J 

545 

9.5 

147 

J 

10.7 

27 

146 

-7.7 

4.3 

5.5 

3 

J 

4 












578 

9.1 

256 

J 

8.8 -25 

107 

-2.0 

6.8 

-2.4 

5 

J 

5 












587 

7.0 

263 

J 

8.9 -29 

116 

-3.1 

6.6 

-3.6 

3 

J 

6 

559 

8.9 

236 

L 

6.5 -22 

126 

-0.6 

3.8 

-0.4 

9 

J 

622 

6.0 

240 

J 

8.5 -54 

203 

-0.9 

-0.4 

-1.3 

8 

J 

7 

551 

9.0 

227 

L 

9.4 -8 

121 

-2.4 

3.9 

-1 .0 

8 

J 

659 

5.7 

281 

J 

8.1 -45 

112 

-2.0 

4.7 

-5.8 

2 

J 

8 





10.3 -21 

115 

-3.6 

7.3 

-4.2 

5 

J 

661 

5.1 

301 

J 

6.8 -51 

155 

-2.6 

v.H 

-3,6 

5 

J 

9 





7.7 -61 

135 

-1.6 

0.9 

-4.3 

6 

J 

699 

5.3 

26Q 

J 

5.8 

24 

281 

0.9 

-4.5 

2.9 

2 

J 

1C 





6.7 -73 

18 

1.8 

-0.3 

-5.1 

4 

J 

685 

5.1 

243 

J 

6.5 

21 

290 

1.9 

-4,7 

3.0 

3 

S 

11 





5.2 -75 

oG 

0.6 

0.2 

-4.4 

3 

J 

679 

5.5 

264 

J 

6.9 

38 

268 

-0.2 

-4.3 

4.8 

2 

J 

12 





7.4 -59 

285 

0.8 

-3.6 

-4.3 

5 

J 

672 

4.7 

320 

J 

7.5 

45 

210 

-4.4 

-1.6 

5.4 

2 

J 

13 

6 39 

5.2 

172 

J 

7.0 -8 

131 

-3.4 

3.8 

-1.3 

4 

J 

643 

4.6 

324 

J 

8.7 

42 

187 

-6.1 

0.1 

5.6 

3 

J 

14 

66B 




6.2 -41 

104 

-0.7 

2.6 

-2.9 

5 

J 

621 

4.3 

193 

J 

9.2 

13 

158 

-7.7 

3.3 

1.6 

3 

J 

15 

4.1 

287 

L 








646 

5.0 

345 

J 

9.2 -16 

118 

-3.9 

7.1 

-2.9 

3 

J 

16 

676 

4.4 

332 

L 








636 

5.1 

297 

J 

9.4 -39 

135 

-4.7 

4.6 

-5.4 

4 

J 

17 

672 

4.7 

317 

L 

4.9 17 

129 

-2.8 

3.4 

1.4 

2 

J 

636 

4.7 

310 

J 

8.9 -37 

116 

-3.1 

6.0 

-4.7 

3 

J 

18 

628 

3.7 

287 

J 

5.2 13 

175 

-3.5 

0.2 

0.8 

4 

J 

618 

5.2 

309 

J 

8.6 -30 

124 

-3.7 

5.8 

-3.3 

4 

J 

19 

654 

4.9 

271 

J 

5.2 14 

105 

-0.8 

2.8 

1.1 

4 

J 

624 

4.6 

310 

J 

9.1 

-5 

112 

-3.1 

7.7 

0.3 

4 

J 

20 

634 

5.5 

323 

J 

5.1 -24 

146 

-3.3 

2.6 

-1.3 

3 

J 

651 

4.8 

258 

J 

8.4 -53 

127 

-2.0 

3.4 

-3.8 

6 

J 

21 

621 

5.4 

241 

J 

5.5 -27 

146 

-3.6 

2.9 

-1.7 

2 

J 

671 

4.0 

174 

J 

6.1 

-33 

157 

4.3 

2.5 

-2.6 

2 

J 

22 

604 

5.7 

268 

J 

7.1 24 

49 

1.9 

1.8 

1.8 

6 

J 

690 

3.5 

151 

J 

5.6 -37 

140 

-2.9 

3.1 

-2.2 

3 

J 

23 

603 

7.1 

364 

J 

6.1 -61 

66 

0.2 

0.8 

-0.9 

6 

J 

690 

3.3 

163 

J 

5.7 

-2 

130 

-2.B 

3.2 

0.7 

4 

J 

24 

591 

8.8 

220 

J 

8.1 -18 

154 

-3.8 

2.2 

-0.9 

7 

J 

675 

3.2 

143 

J 

6.5 -19 

135 

-3.9 

4.3 

-0.8 

2 

J 







DEC 

. 28 

1/ 1975 




362 





DEC 

. 29/ 1975 




363 

1 

688 

3.3 

183 

J 

5.6 

-35 

133 

-2.6 

3.4 

-1.9 

3 

J 

653 

3.9 

186 

J 

5.7 

-14 

124 

-2.3 

3.6 

-0.1 

4 

J 

2 

653 

3.2 

176 

J 

6.0 

-13 

174 

-4.6 

3.7 

-0.9 

4 

J 

632 

3.6 

129 

J 

5.5 

21 

152 

-3.9 

1.6 

2.1 

3 

J 

3 

686 

3.6 

199 

J 

6.2 

22 

158 

-3.4 

1.1 

U7 

5 

J 

622 

3.8 

112 

J 

5.7 

10 

190 

-4.9 

-1 .0 

0.7 

3 

J 

4 

676 

3.5 

154 

J 

6.5 

6 

187 

-4.8 

-0.6 

0.4 

4 

J 

643 

3.9 

170 

J 

5.7 

-8 

204 

-4.2 

-1.8 

-3.9 

3, 

, J 

5 













642 

3.8 

155 

J 

5.9 

-33 

196 

-3.6 

-0.9 

-2.5 

4 

J 

6 













627 

3.6 

113 

J 

5.8 

-31 

196 

-4.5 

-1.3 

-2.8 

2 

J 

7 













623 

3.5 

99 

J 

5.7 

-22 

170 

-4.6 

0.7 

-1.9 

3 

J 

8 

659 

4.5 

285 

J 

6.9 

19 

192 

-5.9 

-1.0 

2.2 

2 

J 

610 

3.3 

78 

J 

5.7 

-15 

168 

-4.7 

0.9 

-1 .4 

3 

J 

9 

660 

4.7 

244 

J 

7.6 

27 

199 

-6.2 

-1.6 

3.6 

2 

J 

615 

3.3 

90 

J 

5.5 

-18 

145 

-4.0 

2.5 

-1.9 

2 

J 

10 

655 

5.1 

245 

J 

7.8 

39 

196 

-5.5 

-0.8 

4.8 

3 

J 

601 

3.2 

111 

•1 

5.6 

1 

164 

-4.4 

1.3 

-0.1 

3 

J 

11 

632 

4.8 

177 

J 

8.8 

33 

174 

-6.8 

1.4 

4.2 

4 

J 

608 

2.7 

119 

J 

5.7 

28 

117 

-1.8 

3.8 

1.5 

3 

J 

12 

662 

4.9 

368 

J 

8.2 

39 

154 

-5.2 

3,2 

4.2 

3 

J 

618 

2.7 

125 

J 

5.6 

13 

121 

-2.2 

3.7 

0.4 

4 

J 

13 

633 

4.6 

262 

J 

8.7 

41 

172 

-5.8 

1.5 

4.9 

4 

J 

629 

2.8 

136 

J 

5.7 

-3 

102 

-1.0 

4.8 

-0.9 

3 

J 

14 

636 

5.1 

267 

3 

9.1 

50 

174 

-5.1 

1.1 

6 f 0 

4 

J 

598 

2.8 

122 

J 

5.7 

5 

140 

-3.9 

3.3 

0.1 

3 

J 

15 

626 

5.7 

283 

J 

8.6 

36 

147 

-5.1 

3.6 

4.5 

4 

J 

595 

3.0 

101 

J 

S.6 

5 

151 

-4.4 

2.4 

0.3 

3 

J 

16 

614 

6.5 

294 

L 

9.0 

29 

148 

-5.9 

3.7 

3.8 

4 

J 

619 

3.5 

140 

J 

5.1 

19 

155 

-3.3 

1.5 

1.2 

3 

J 

17 

655 

8.0 

331 

J 

8.1 

-1 

104 

-1 .4 

5.4 

0.1 

6 

J 

632 

3.5 

150 

J 

5.1 

14 

111 

-1.4 

3.6 

1.1 

3 

J 

18 

621 

7.4 

289 

J 

8.0 

31 

129 

-3.4 

3.9 

3.6 

5 

J 

617 

3.4 

123 

J 

5.6 

11 

125 

-2.6 

3.8 

1.3 

3 

J 

19 

631 

7.6 

393 

J 

7.5 

10 

151 

-5.5 

2.9 

1.5 

4 

J 

605 

3.2 

125 

J 

5.2 

-30 

123 

-2.1 

1.5 

-1.7 

3 

J 

20 

603 

7.3 

369 

J 

7.5 

17 

135 

-3.6 

3.2 

2.2 

5 

J 

606 

3.3 

133 

J 

5.3 

0 

128 

-2.8 

3,6 

0.7 

3 

J 

21 

631 

6.6 

281 

J 

8.1 

41 

124 

-2.3 

2.5 

4.3 

6 

J 

610 

3.4 

136 

J 

5.6 

23 

130 

-2.7 

2.7 

2.4 

3 

J 

22 

582 

5.5 

255 

J 

8.9 

“15 

82 

1.1 

7.8 

-0.1 

4 

J 

610 

3.6 

159 

J 

5.3 

-18 

145 

-2.2 

1/7 

-0.4 

4 

J 

23 

624 

4.6 

200 

J 

7.8 

-5 

105 

-1.6 

6.1 

1.1 

5 

J 

601 

3.8 

174 

J 

5.4 

23 

144 

-2.6 

1.4 

1.8 

4 

J 

24 

653 

3.9 

205 

J 

6.2 

18 

133 

-2.3 

2.1 

1.7 

5 

J 

601 

4.0 

162 

J 

5.2 

8 

144 

-2.9 

1.9 

1.1 

4 

J 







DEC, 

. 30 

1/ 1975 




364 





JAN. 

3/ 1976 

3 

1 

612 

4.2 

157 

J 

5.3 

34 

134 —2.5 

1 .9 

3.0 

3 

J 








2 

614 

4.3 

152 

J 

5.2 

-5 

118 -1.9 

3.5 

0.5 

3 

J 

329 

10.1 

153 

J 




3 

629 

4.4 

175 

J 

5.0 

10 

106 -0.9 

3.1 

1.2 

3 

J 

313 

10.9 

147 

J 




4 

609 

4.6 

162 

J 

4.9 

7 

157 -3.5 

1.4 

0.7 

3 

J 

335 

19.5 

139 

J 




5 

626 

4.5 

188 

J 

4.2 

-1 

113 -0.9 

2.1 

0.1 

3 

J 

339 

25.5 

151 

J 




6 

615 

4.4 

187 

J 

8.5 

32 

112 -2.5 

6.2 

4.3 

6 

J 

341 

20.3 

139 

J 




7 





13.5 

21 

120 -5.9 

10.4 

4.1 

4 

J 

339 

19.4 

172 

J 




8 












340 

15.5 

166 

J 




9 












402 

13.4 

300 

J 




10 












412 

24.0 

398 

J 




11 

587 

3.3 

166 

L 








436 

23.7 

459 

J 




12 

586 

3.6 

171 

L 








453 

18.8 

527 

J 




13 












531 

16.5 

218 

J 




14 












512 

13.6 

434 

J 




15 












472 

12.4 

432 

J 




16 












466 

3.8 

394 

J 




17 












486 

11.8 

627 

J 




18 












518 

18.3 

403 

J 




19 












546 

15.4 

324 

J 




20 












536 

14.2 

244 

J 




21 












535 

13.4 

217 

J 




22 












525 

16.7 

272 

J 




23 












525 

11.7 

166 

J 




24 












521 

13.6 

182 

J 










JAN. 

4/ 1976 

4 





JAN. ! 

5, 1976 




5 

1 

509 

15.0 

234 

J 




531 

7.2 

91 

J 









2 

509 

11.3 

127 

J 




514 

7.2 

92 

J 









3 

504 

12.3 

168 

J 




519 

7.8 

90 

J 









4 

508 

10.7 

142 

J 




520 

7.0 

77 

J 









5 

504 

11.8 

144 

J 




511 

7.1 

82 

J 









6 

528 

9.1 

126 

J 




515 

6.5 

82 

J 









7 

543 

9.2 

115 

J 




531 

5.8 

73 

J 

5.7 

-22 

188 

-4.7 

-0.6 

-1.9 

3 

J 

8 

519 

9.7 

140 

J 




525 

6.1 

64 

J 

6.1 

-15 

194 

-5.3 

-1.4 

-1 .4 

2 

J 

9 

515 

9.3 

137 

J 




514 

6.4 

68 

J 

6.3 

-20 

196 

-4.8 

-1.5 

-1.7 

3 

J 

10 

503 

8.9 

93 

J 




480 

6.8 

83 

J 

5.3 

-38 

256 

-0.8 

-3.5 

-2.3 

3 

J 

11 

514 

8.1 

114 

j 




487 

S .9 

84 

J 

5.3 

-18 

283 

1.0 

-4.3 

-0.9 

3 

J 

12 

507 

7.8 

78 

J 




4B7 

6.2 

86 

J 

5.5 

-17 

307 

2.4 

-3.2 

-0.9 

4 

J 

13 

511 

8.3 

91 

J 




496 

6.2 

72 

J 

5.1 

2 

272 

0.1 

-4.4 

0.5 

3 

J 

14 

517 

8.5 

91 

J 




486 

5.8 

73 

J 

5.2 

-2 

289 

1.5 

-4.3 

0.0 

2 

J 

15 

531 

9.2 

116 

J 




474 

5.9 

83 

J 

5.8 

16 

307 

3.1 

-4,1 

1.5 

2 

J 

16 

530 

9.5 

115 

J 




469 

5.9 

79 

J 

5.5 

9 

301 

2.2 

-3.8 

0.5 

3 

J 

17 

521 

9.4 

124 

J 




464 

5.8 

75 

J 

5.4 

21 

323 

3.6 

-2.9 

1.4 

2 

J 

18 

534 

9.8 

145 

J 




466 

6.5 

65 

J 

5.5 

39 

343 

3.6 

-1 .5 

2.8 

3 

J 

19 

519 

10.1 

143 

J 




463 

6.9 

70 

J 

5.5 

12 

310 

2.8 

-3.5 

‘ 0.2 

3 

J 

20 

531 

9.2 

136 

J 




479 

7.0 

69 

J 

5.3 

1 

280 

0.8 

-4.5 

-1-1 

2 

J 

21 

536 

8.5 

136 

J 




465 

6.7 

64 

J 

5.4 

8 

297 

2.1 

-4.2 

-0.5 

2 

J 

22 

522 

8.2 

118 

J 




461 

6.9 

84 

L 









23 

539 

7.5 

102 

J 




458 

8.5 

73 

J 

6.0 

24 

306 

3.1 

-4.7 

0.8 

2 

J 

24 

529 

7.5 

99 

J 




444 

6.9 

68 

J 

5.7 

16 

316 

3.6 

“3.8 

0.2 

2 

J 



01/06/76 - 01/15/76 


HR V EL DEN TEMP/ PIS AV B GSc GSE BXGSN 8YGSM QZGSM SG IMf VEL DEN TEMP/ PLS AV B GSE GSE BXGSM BYGSM B2GSH SG IHf 




1000 

SC 

I4AGN 

LAT 

LON 





SC 


1000 

SC 

KAGN 

LAT 

LON 





SC 






JAN 

i. 6# 1976 




6 





JAN 

. 7 

# 1976 





1 

437 

6.4 

69 

J 

5.6 

9 

325 

4.2 

-3.1 

-0.1 

2 

J 

510 

8.1 

193 

L 









2 

438 

7.9 

61 

J 

6.2 

4 

310 

3.8 

-4.5 

-0.9 

1 

J 













3 

440 

7.8 

55 

J 

5,8 

~3 

268 

1.7 

-5.1 

-1.6 

2 

J 













4 

438 

V .5 

52 

J 

5,9 

-1 

255 

-1.3 

-4.9 

-1.1 

3 

J 













5 

437 

8.6 

60 

J 

6.4 

-5 

302 

3.3 

-5.1 

-1 .2 

2 

J 













6 

427 

8.5 

61 

L 













5.6 

7 

301 

2.9 

-4.8 

0.3 

0 

J 

7 





6.1 

-25 

278 

3.7 

-4.9 

-2.4 

2 

J 





4.5 

-20 

134 

-1 .6 

1 .6 

- 0.8 

4 

J 

8 

425 

9.3 

55 

J 

6,1 

3 

309 

2.9 

-3.6 

3.4 

4 

J 













9 

412 

11.0 

63 

J 

4.4 

7 

313 

2,6 

-2.8 

0.7 

2 

J 













10 

417 

12.2 

70 

L 













4.6 

4 

351 

3.6 

-0.6 

0.3 

3 

J 

11 

414 

11.6 

50 

J 

6.0 

11 

320 

4.1 

-3.4 

1.4 

2 

J 

465 

4,7 

163 

J 

4.9 

-24 

344 

3.9 

-1 .3 

-1.7 

2 

J 

12 

411 

12.4 

55 

J 

6.3 

15 

333 

5.1 

-2.4 

1.8 

2 

J 

470 

4.8 

101 

J 

4.7 

-22 

333 

3.2 

-1 .6 

-1.3 

3 

J 

13 

428 

16.9 

82 

J 

5.8 

-4 

289 

1.4 

-4.2 

-0.0 

4 

J 

465 

5.1 

76 

J 

4.2 

7 

326 

3.1 

-2.1 

3.6 

2 

J 

14 

422 

17,1 

64 

J 

8.4 

26 

309 

4.4 

-5.3 

3.6 

3 

J 

474 

5.5 

102 

J 

4.0 

27 

297 

1 .5 

-3.0 

1.8 

2 

J 

15 

429 

19.9 

86 

J 

6.9 

-12 

2 62 

-0.2 

-1 .5 

-0.3 

7 

J 

477 

5.9 

98 

J 

3.7 

8 

293 

1.3 

-3.1 

3.4 

1 

J 

16 

450 

24.5 

123 

L 

8.4 

34 

319 

4.9 

-4.5 

4.1 

3 

J 

481 

6.2 

89 

J 

3.5 

-69 

269 

-0.0 

-0.7 

-2.4 

3 

J 

17 

484 

14.8 

174 

L 









47b 

6.2 

89 

J 

4.1 

10 

279 

0.5 

-3.4 

0.2 

2 

J 

18 













460 

7.0 

82 

J 

4.0 

-15 

243 

-1 .7 

-3.1 

-1.5 

1 

J 

19 













459 

8.6 

94 

J 

3.2 

38 

352 

2.3 

-0.7 

1.7 

1 

J 

20 

521 

8.2 

232 

J 

6.1 

-73 

278 

0.1 

-3.1 

-1.5 

6 

J 

458 

7.8 

66 

J 

3.5 

19 

302 

1.6 

-2.8 

0.3 

1 

J 

21 

536 

7.9 

233 

J 

6.4 

2 

284 

1.0 

-4.0 

-1.1 

5 

J 

458 

7.4 

81 

J 

3.6 

57 

322 

1.4 

-1.9 

2.3 

2 

J 

22 

520 

7.2 

193 

J 

7.1 

8 

291 

2.3 

-5.9 

-1.0 

3 

J 

454 

7.3 

75 

J 

3.7 

60 

349 

1 .8 

-1.3 

2.8 

1 

J 

23 

515 

7.3 

184 

J 

7.1 

-3 

291 

2.1 

-4.8 

-2.5 

4 

J 













24 

557 

6.8 

178 

J 

7.4 

16 

223 

-5.1 

-5.1 

0.3 

1 

J 



















JAN 

. 6 

!# 1976 




8 





JAN. 9# 1976 





1 













366 

7.4 

46 

J 

4.4 

-1 

303 

2.2 

-3.2 

-1.2 

1 

J 

2 













364 

7.6 

49 

J 

4.3 

33 

313 

1.9 

-2.5 

1.1 

3 

J 

3 













366 

8.1 

41 

J 

4.7 

7 

282 

0.8 

-3.6 

-0.5 

3 

J 

4 













370 

8.1 

36 

J 

4.3 

-9 

253 

-1.2 

-3.6 

-1.4 

2 

J 

5 













364 

B.3 

41 

J 

4.5 

-7 

268 

-0.1 

-3.7 

-1.0 

2 

J 

6 

431 

6.1 

82 

L 









364 

8.5 

39 

J 

4.2 

-28 

259 

-0.7 

-3.2 

-2,1 

2 

J 

7 

4 09 

5.9 

73 

L 









363 

8.3 

35 

J 

4.0 

-30 

277 

0.4 

-3.0 

-1.9 

2 

J 

e 

415 

5.3 

59 

L 









362 

8.2 

29 

J 

4.1 

-22 

265 

-0.3 

-3.5 

-1.4 

1 

J 

9 













359 

8.0 

27 

J 

4.2 

-21 

264 

-0.4 

-3.9 

-1.3 

1 

J 

10 













355 

8.1 

26 

J 

4.3 

-20 

270 

-D.Q 

-3.9 

-1.1 

1 

J 

11 













345 

8.3 

37 

J 

4.4 

-9 

299 

2.0 

-3.6 

-0.4 

2 

J 

12 













341 

8.4 

31 

J 

4.3 

-19 

295 

1.7 

-3.7 

-1.1 

1 

J 

13 

397 

5.0 

48 

J 









340 

8.4 

26 

J 

4.4 

-10 

297 

1.9 

-3.8 

-0.6 

1 

J 

14 

396 

5.7 

42 

J 









346 

8.3 

28 

J 

4.4 

18 

270 

-0.0 

-3.9 

1.3 

2 

J 

15 

394 

6.3 

4 3 

J 









339 

9.4 

27 

J 

3.7 

-2 

296 

1.4 

-3.0 

-0.2 

2 

J 

16 

395 

6.6 

51 

J 

4.5 

-17 

279 

0.7 

-4.2 

-1 .6 

1 

J 

333 

10.1 

30 

J 

3.4 

-16 

1 

3.1 

0.1 

-0.9 

1 

J 

17 

392 

6.8 

41 

J 

5.0 

-8 

265 

-0.4 

-4.6 

-1.2 

1 

J 

33C 

10.2 

26 

J 

3.7 

16 

15 

3.2 

0.7 

1.1 

1 

J 

18 

390 

6,9 

41 

J 

5.5 

-4 

262 

-0.7 

-5.1 

-1.3 

1 

J 

328 

10.2 

29 

J 

3.7 

9 

355 

3.5 

-0.4 

3.5 

1 

J 

19 

387 

7,4 

41 

4 

5.5 

3 

269 

-0.1 

-5.1 

-0.9 

2 

J 

328 

10.7 

29 

J 

3.9 

15 

346 

3.6 

-1.0 

0.8 

1 

J 

20 

381 

6.7 

41 

J 

5.9 

13 

281 

1.1 

-5.6 

-0.2 

1 

J 

3 28 

10.7 

30 

J 

4.1 

14 

336 

3.5 

-1.8 

0.5 

1 

J 

21 

374 

7.1 

33 

J 

5.0 

10 

297 

2.1 

-4.3 

-0.5 

1 

J 

327 

9.9 

31 

J 

4.3 

7 

323 

3.3 

-2.5 

-0.3 

1 

J 

22 





4.4 

-2 

299 

2.1 

-3.6 

-1.4 

0 

J 

335 

9.7 

17 

J 

4.3 

-17 

265 

-0.3 

-3.1 

-2.3 

2 

J 

23 













333 

8.6 

17 

J 

4.6 

-15 

256 

-1.1 

-3.5 

-2.6 

1 

J 

24 





4.5 

-31 

327 

3.0 

-1,1 

-2.7 

1 

J 

330 

9.2 

27 

J 

4.3 

-7 

307 

2.1 

-2.5 

-1.4 

3 

J 


JAN . 10# 1976 


10 


JAN. 11# 1976 


11 


1 

328 

10.0 

33 

J 

4.5 

6 

320 

3.0 

-2.6 

-0.5 

2 

J 

388 

31.2 

40 

J 

19.0 

-31 

283 

3.6 

-11.5 

-14.6 

2 

J 

2 

326 

9.2 

29 

J 

4.6 

17 

14 

4.2 

0.6 

1 .6 

1 

J 

385 

24.4 

56 

J 

18.9 

-12 

286 

4.9 

-15.0 

-9.0 

5 

J 

3 

322 

9.0 

30 

J 

4.4 

0 

13 

4.1 

0.9 

0.3 

1 

J 

386 

27.3 

62 

J 

18.3 

3 

285 

4.6 

-16.7 

-3.9 

4 

J 

4 

318 

10.0 

42 

J 

4.3 

1 

354 

4.0 

-0.4 

-0.0 

1 

J 

389 

28.3 

71 

J 

17.1 

3 

287 

4.5 

-14.6 

-2.6 

7 

J 

5 

330 

10.7 

24 

J 

4.6 

-37 

291 

0.9 

-2.0 

-2.2 

3 

J 

381 

26.2 

66 

J 

17.2 

-3 

292 

6.3 

-15.4 

-3.5 

3 

J 

6 

328 

11 .6 

23 

J 

4.1 

-2 

285 

1,0 

-3.7 

-0.5 

1 

J 

384 

25.0 

58 

J 

17.0 

1 

2 89 

5.4 

-15.7 

-1.4 

3 

J 

7 

355 

18.1 

42 

J 

6.2 

9 

272 

0.2 

-4.8 

0.5 

4 

J 

374 

24.5 

43 

J 

17.5 

18 

298 

7.8 

-14.9 

4.6 

2 

J 

8 

363 

23.9 

66 

J 

6.5 

-50 

35 

2.3 

1 .6 

-3.4 

5 

J 

37Q 

23.3 

4B 

J 

16.8 

28 

308 

9.0 

-11.6 

7.8 

2 

J 

9 

368 

27.8 

51 

J 

6.5 

“4 

255 

-1.3 

-4.7 

-0.2 

4 

J 

364 

26.1 

64 

J 

15.3 

4 3 

357 

10.8 

-0.3 

10.1 

4 

J 

10 

372 

28.9 

43 

J 

10.7 

5 

53 

6.3 

8.4 

0.4 

2 

J 

371 

25.9 

61 

J 

15.2 

46 

327 

8.6 

-5.0 

10.9 

4 

J 

11 

392 

20.9 

54 

J 

13.4 

14 

65 

4.5 

9.6 

2.0 

8 

J 

376 

23.7 

64 

J 

14.7 

47 

323 

7.8 

-5.2 

10.8 

3 

J 

12 

392 

20.5 

48 

J 

13.7 

25 

68 

4.3 

11.1 

4.8 

5 

J 

365 

20.7 

46 

J 

16.5 

45 

342 

11.1 

-3.0 

11.8 

2 

J 

13 

387 

36.5 

53 

J 

10.9 

-36 

79 

1.3 

6.6 

-5 .3 

7 

J 

357 

23.2 

51 

J 

16.4 

45 

11 

11.0 

2.5 

11.1 

4 

J 

14 

387 

32.4 

30 

J 

14.4 

8 

68 

4.6 

11.4 

1 .6 

7 

J 

366 

25.2 

60 

J 









15 

385 

15.6 

32 

J 

16.4 

-57 

88 

0.3 

7.9 

-11.3 

9 

J 

357 

12.1 

207 

J 









16 

384 

14.4 

41 

J 

16.7 

-67 

92 

-0.2 

7.6 

-14.5 

3 

J 

400 

15.8 

205 

J 









17 

379 

14,4 

42 

J 

16.9 

-83 

101 

-0.4 

4.2 

-16,2 

3 

J 

420 

14.9 

189 

J 









16 

384 

15.9 

50 

J 

16.4 

-81 

240 

-1.3 

0.8 

-16.1 

2 

J 

321 

21.8 

127 

J 









19 

387 

15.6 

47 

J 

17.9 

-87 

216 

-0.7 

3.6 

-17.2 

3 

J 

429 

0.0 

0 

H 









20 

399 

14.1 

35 

J 









504 

0.0 

0 

H 









21 

282 

14.4 

59 

J 









494 

0.0 

0 

H 









22 

392 

17.5 

31 

J 

19.9 

-56 

273 

0.6 

-4.7 

-18.8 

4 

J 

500 

12.2 

280 

L 









23 

386 

21 .7 

37 

J 

19.5 

-51 

282 

2.5 

-5.8 

-18.2 

3 

J 

515 

10.5 

243 

L 









24 

390 

24.3 

38 

J 

19.6 

-42 

288 

4.5 

-8.2 

-17.1 

2 

J 

549 

10.4 

197 

L 










JAN. 12# 1976 


12 


JAN. 15# 1976 


15 


1 

2 

3 

A 

5 

6 
7 


571 7.6 212 L 
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29a 

1.6 

-3.2 

-1.8 

2 

J 

12 

608 

2.7 

101 

L 









13 

621 

3.1 

125 

L 









14 

612 

4.0 

123 

L 









15 

598 

4.2 

132 

L 

5.2 

21 

358 

4.5 

-0.5 

1.6 

2 

J 

16 

604 

4.4 

125 

J 

4.7 

26 

315 

2.2 

-2.5 

0.9 

3 

J 

17 

585 

4.7 

132 

J 

5.0 

25 

318 

3.0 

-3.1 

0.9 

2 

J 

18 

572 

4.3 

147 

J 

4.7 

2G 

341 

3.8 

-1.8 

0.9 

2 

J 

19 

571 

4.3 

181 

J 

4.6 

26 

334 

3.2 

-2.2 

1.0 

2 

J 

20 

567 

4.8 

136 

J 

5.C* 

29 

313 

2.6 

-3.5 

0.7 

2 

J 

21 

560 

4.5 

139 

J 

4.6 

19 

321 

2.6 

-2.4 

0.0 

3 

J 

22 

573 

5.3 

202 

J 

4.5 

-27 

360 

2.2 

u . 6 

-1.0 

4 

J 

23 

561 

5.2 

168 

J 

4.5 

34 

350 

3.3 

-1 .6 

1 .6 

2 

J 

24 

565 

4.2 

221 

L 

4.E 

1 

30 

3.7 

1.8 

1.2 

2 

J 







FEB 

. 12 

!# 1976 




44 

1 





5.9 

-64 

171 

-1.3 

1 .5 

-2.2 

5 

J 

2 

3 





5.5 

-39 

249 

-1.4 

-1 .7 

-4.5 

2 

J 

4 





5.8 

37 

350 

1.6 

-0.7 

1.0 

6 

J 

5 

540 

5.8 

216 

J 

5.2 

-4 

296 

1.9 

-3.6 

-1.7 

3 

J 

6 

533 

6.1 

240 

J 

5.0 

0 

307 

2.5 

-3.1 

-1 .0 

3 

J 

7 

527 

5.8 

144 

J 

6.7 

14 

345 

6.0 

-1 .9 

1.1 

2 

J 

8 

530 

5.9 

153 

J 

7.3 

8 

349 

6.7 

-1.5 

0.7 

2 

J 

9 

519 

6.3 

129 

J 

7.7 

13 

340 

6.7 

-2.7 

1.2 

3 

J 

10 

526 

6.1 

143 

J 

7.3 

26 

334 

5.2 

-3.0 

2.4 

3 

J 

11 

571 

5,7 

196 

J 

7.0 

22 

304 

2.1 

-3.3 

1.1 

6 

J 

12 

564 

4.7 

165 

J 

7.0 

27 

348 

5.8 

-1 .7 

2.8 

2 

J 

13 

556 

4.3 

148 

J 

5.9 

25 

353 

4.9 

-0.9 

2.2 

2 

J 

14 

580 

4.3 

251 

J 

5.3 

-20 

280 

0.6 

-3.0 

-1 .8 

4 

J 

15 

575 

3.6 

177 

J 

4.9 

-49 

313 

1.2 

-0.8 

-2.2 

4 

J 

16 

561 

3.2 

130 

J 

4.6 

-4 

13 

3.9 

0.9 

-0.0 

2 

J 

17 

562 

3*0 

147 

J 

4.4 

10 

325 

3.4 

-2.5 

-0.1 

2 

J 

18 

559 

3.3 

124 

J 

5.0 

-4 

14 

4.5 

1 .2 

0.1 

2 

J 

19 

583 

4.3 

191 

J 

5.1 

-2 

287 

1.1 

-3.2 

-1 .6 

4 

J 

20 

606 

4.8 

221 

J 

4.5 

6 

243 

-0.9 

-1.6 

-0.6 

4 

J 

21 

578 

5.2 

174 

J 

5.1 

13 

265 

-0.3 

-3.8 

-1.1 

3 

J 

22 

560 

4.0 

115 

J 

6.8 

-9 

320 

3.9 

-2.4 

-2.3 

4 

J 

23 

549 

3.6 

101 

J 

6.3 

16 

338 

5.2 

-2.6 

0.3 

3 

J 

24 

551 

4.0 

125 

J 

6.1 

5 

5 

5.5 

0.2 

0.7 

3 

J 







FEB 

. 15# 1976 




46 

1 

548 

6.1 

70 

J 

6.9 

15 

2 

6.4 

-0.7 

1 .6 

2 

J 

2 

546 

5.8 

73 

J 

6.5 

21 

358 

6.0 

-1.3 

1.9 

1 

J 

3 

545 

5.7 

71 

J 

6.4 

19 

357 

5.9 

-1.2 

1.7 

1 

J 

4 

541 

5.4 

85 

J 

6.4 

29 

355 

5.5 

-1.7 

2.6 

1 

J 

5 

536 

5.6 

iop 

J 

6.2 

15 

330 

5-1 

-3.3 

0.4 

1 

J 

6 

539 

5.5 

94 

J 

6.0 

4 

329 

5.0 

-3.0 

-0.5 

1 

J 

7 

528 

5.3 

96 

J 

6.1 

3 

340 

5.7 

-2.1 

-0.2 

1 

J 

8 

513 

5.4 

80 

J 

5.1 

29 

337 

3.9 

-2.1 

2.0 

2 

J 

9 

509 

5.0 

87 

J 

5.2 

21 

321 

3.1 

-2.8 

1.1 

3 

J 

10 

507 

4.7 

76 

j 

4.1 

-1 

327 

3.2 

-2.0 

-0.4 

2 

J 

11 

505 

4.5 

64 

J 

4.5 

-6 

305 

2.6 

-3.6 

-1 .0 

1 

J 

12 

5 02 

5.1 

70 

J 

3.9 

3 

328 

3.1 

-2.0 

-0.1 

1 

J 

13 

491 

5.9 

95 

J 

1.6 

-19 

315 

0.7 

-0.7 

-0.5 

2 

J 

14 

499 

5.9 

92 

J 

2.8 

-59 

184 

-1 .0 

0.3 

-1.7 

2 

J 

15 

494 

6.0 

90 

J 

3.4 

-40 

215 

-2.0 

-0.9 

-2.3 

2 

J 

16 

489 

5.2 

82 

J 

3.7 

0 

257 

-0.6 

-2.5 

-0.7 

2 

J 

17 

479 

4.4 

92 

J 

3.7 

-31 

15 

2.8 

1.3 

-1 .4 

1 

J 

18 

474 

4.0 

91 

J 

3.4 

-30 

3 

2.8 

0.7 

-1 .4. 

1 

J 

19 

464 

4.1 

68 

J 

2.3 

14 

141 

-1 .0 

0.6 

0.6 

2 

J 

20 

439 

4.5 

57 

J 

2.1 

30 

148 

-1.0 

0.2 

0.9 

2 

J 

21 

427 

4.8 

56 

J 

2.2 

53 

199 

-1.0 

-1.0 

1.1 

2 

J 

22 

433 

3.8 

59 

J 

3.6 

4 

330 

3.0 

-1 .6 

-0.7 

1 

J 

23 

421 

3.4 

61 

J 

4.3 

5 

330 

3.7 

-2.0 

-0.8 

1 

J 

24 

395 

*3.7 

61 

J 

4.3 

2 

340 

3.9 

-1.3 

-0.6 

0 

J 


02/05/76 - 02/16/76 


VEL 

DEN TEMP/ 

PCS 

AV B GSE GSE BXGSM BVGSM D/GSM 

SG IMF 


1000 

SC 

MAGN LAT LON 

SC 




FEB. 6# 1976 

37 

549 

6.2 151 

L 



549 

5,7 164 

L 



534 

5.9 86 

L 



480 

4.5 87 

L 



489 

4.8 113 

l 








FEO 

. 12 

!# 1976 




43 

574 

3.9 

202 

L 

4.4 

26 

345 

3.0 

-1.4 

0.9 

3 

J 

594 

3.9 

194 

L 

5.3 

28 

113 

-0.7 

1 .0 

1.7 

5 

J 





5.1 

-10 

78 

0.5 

2.3 

0.7 

5 

J 

577 

4.8 

216 

L 

6.6 

12 

45 

1.5 

1.2 

1.0 

4 

J 





6.3 

-8 

6 

3.4 

0.6 

-0.3 

3 

J 





5.7 

-34 

39 

1.9 

1.9 

-1.1 

5 

J 

568 

4.1 

198 

L 

5.4 

-56 

12 

1.3 

0.7 

-1.7 

5 

J 

559 

4.1 

97 

J 

5.7 

-3 

336 

4.7 

-2.0 

-0.7 

2* 

J 

549 

3.9 

104 

J 

5.6 

16 

349 

5.0 

-1.2 

1.1 

2 

J 

548 

5.3 

154 

J 

6.6 

17 

327 

4.6 

-3.2 

1.2 

3 

J 

527 

5.1 

156 

J 

6.9 

14 

329 

5.4 

-3.4 

1.1 

3 

J 

521 

5.3 

145 

J 

7.5 

16 

322 

5.5 

-4.6 

1 .4 

2 

J 

509 

4.9 

90 

J 

6.3 

8 

345 

5.6 

-1.6 

0.6 

2 

J 

517 

5.7 

150 

L 









529 

5.9 

143 

L 









5 1 E 

6.2 

122 

L 









517 

6.1 

123 

L 









511 

5.9 

90 

J 









516 

5.9 

114 

J 









544 

6.4 

166 

J 

6.3 

7 

307 

3.0 

-3.8 

-1.4 

4 

J 

599 

6.6 

164 

l 

5,8 

-29 

195 

-4.2 

0.2 

-2.7 

3 

J 





5.0 

-38 

187 

-3.7 

1.1 

-2.7 

2 

J 






FEB 

. 14# 1976 




45 

581 

4.5 

144 

J 

6.8 

24 

337 

5.3 

-3.2 

1 , ■ 

2 

J 

634 

5.1 

226 

J 

5.7 

10 

297 

1.7 

-3.2 

-1.0 

4 

J 

614 

5.5 

183 

J 

6.2 

12 

322 

3.6 

-3.0 

-0.4 

4 

J 

646 

5.0 

183 

J 

5.8 

-40 

291 

1 .3 

-1.6 

-4.0 

3 

J 

649 

4.8 

219 

J 

4.7 

32 

1 

2.0 

-0.4 

1 .2 

4 

J 

631 

4.6 

171 

J 

5.3 

15 

31 

4.1 

2.0 

2.0 

2 

J 

628 

4.6 

177 

J 

5.4 

9 

11 

4.1 

0.6 

0.8 

3 

J 

613 

4.5 

127 

J 

5.5 

19 

350 

4.7 

-1.2 

1.5 

2 

J 

619 

4.8 

145 

j 

5.6 

27 

359 

4.2 

-0.4 

2.1 

3 

J 

625 

5.1 

158 

J 

5.9 

19 

318 

3.2 

-3.1 

1.0 

4 

J 

613 

5.1 

128 

J 

6.3 

15 

9 

5.0 

0.6 

1 .4 

4 

J 

617 

4.7 

138 

J 

5.3 

0 

336 

3.7 

-1.7 

-0.2 

3 

J 

636 

4.6 

123 

J 

6.1 

23 

350 

4.8 

-1.2 

1.9 

3 

J 

614 

4.9 

141 

J 

5.7 

-15 

313 

2.8 

-2.7 

-1.6 

4 

J 

606 

5.2 

149 

J 

5.4 

-5 

315 

3.4 

-3.3 

-1.2 

2 

J 

595 

5.8 

168 

J 

5.4 

2 

357 

5.0 

-0.3 

0.1 

2 

J 

587 

5.6 

234 

J 

6.3 

-12 

354 

6.0 

-0.2 

-1.4 

1 

J 

587 

5.9 

269 

J 

5.5 

30 

8 

4.7 

-0.4 

2.8 

1 

J 

585 

5.4 

184 

J 

5.6 

24 

352 

4.9 

-1.5 

1.7 

2 

J 

578 

5.5 

201 

J 

5.2 

-3 

329 

3.9 

-2.0 

-1.3 

2 

J 

562 

5.9 

61 

J 

6.2 

11 

358 

6.0 

-G.8 

0.9 

1 

J 

573 

6.5 

121 

J 

6.1 

10 

24 

5.3 

1.5 

2.1 

2 

J 

581 

6.3 

137 

J 

5.9 

15 

40 

4.1 

2.2 

3.0 

2 

J 

559 

6.3 

73 

J 

6.2 

15 

5 

5.8 

-0.4 

1.6 

2 

J 






FEB 

. 16# 1976 




47 

366 

4.4 

30 

J 

3.8 

-5 

355 

3.6 

-0.1 

-0.4 

1 

J 

364 

4.3 

31 

J 

3.8 

-5 

358 

3.7 

0.0 

-0.3 

1 

J 

367 

4.B 

30 

J 

3.7 

-24 

1 

2.9 

0.6 

-1 .1 

2 

J 

372 

5.4 

27 

J 

4.0 

12 

321 

2.9 

-2.5 

-D.2 

1 

J 

375 

7.3 

25 

J 

3.5 

-4 

316 

2.3 

-2.0 

-1.0 

1 

J 

376 

9.3 

22 

J 

3.8 

11 

301 

1.7 

-2.9 

-0.3 

2 

J 

373 

9.5 

20 

J 

3.5 

-29 

290 

1 .0 

-2.2 

-2.2 

1 

J 

368 

8.9 

21 

J 









369 

11.5 

23 

J 

4.1 

4 

324 

2.6 

-1.9 

-0.1 

3 

J 

370 

13.3 

19 

J 

4.4 

33 

312 

2.0 

-2.5 

1.6 

3 

J 

373 

18.7 

18 

J 

3.3 

41 

313 

1.1 

-1.3 

1 ,2 

3 

J 

374 

24.5 

18 

J 

1.2 

-36 

108 

-0.1 

0.4 

-0.2 

1 

J 

370 

19.4 

25 

J 

3.2 

26 

134 

-1.6 

1.5 

1 .4 

2 

J 

375 

12.6 

39 

J 

5.1 

-20 

154 

-4.1 

2.3 

-1.2 

2 

J 

390 

9.4 

61 

J 

5.6 

-27 

155 

-4.4 

2.6 

-1.9 

1 

J 

389 

9.2 

65 

J 

5.8 

-27 

157 

-4.7 

2.6 

-1.9 

1 

J 

387 

9.1 

71 

J 

6.2 

-35 

159 

-4.6 

2.8 

-2.7 

2 

J 

390 

9.7 

64 

J 

6.1 

-30 

166 

-5.0 

2.3 

-2.3 

1 

J 

419 

9.4 

65 

J 

6.1 

-17 

122 

-1.7 

2.9 

0.3 

5 

J 

424 

9.8 

69 

J 

6.1 

1 

97 

-0.7 

4.8 

2.6 

3 

J 

414 

7.8 

64 

J 

6.5 

8 

141 

-4.8 

3.0 

2.7 

2 

J 

434 

6.1 

133 

J 

6.8 

-3 

126 

-3.2 

3.9 

2.0 

4 

J 

434 

5.8 

149 

J 

5.1 

-7 

51 

2.2 

2.5 

1.1 

4 

J 

427 

6.6 

111 

J 

5.4 

6 

87 

0.3 

3.8 

2.9 

3 

J . 


•ia XBfcUuKxb, 




02 / 17/78 - 02 / 27/78 


HA 


VEL DEN TENP / PLS AV 6 CSE GSE BXGSH BYGSP1 02GSN SG INF 
1000 SC HACN LA? LON SC 


VEL OEN TENP/ PLS AV 0 GSE GSE BXGSN BYGSN BZGSH SG INF 


1000 SC HAGN LAT LON 


SC 


FEB. 17# W6 


48 


FEB. 18# 1976 


49 


1 

419 

Z' 5 

92 

J 

5.1 "20 

84 

0.4 

4,2 

0.8 

3 

J 

489 

27,6 

347 

L 

2 

403 

9.8 

57 

J 

4.4 6 

121 

-1.8 

2.4 

1.8 

3 

J 

496 

22.2 

365 

L 

3 

397 

10.9 

60 

J 

4.4 1 

116 

-1.6 

2.9 

1.6 

3 

J 

KJ 

17.6 

438 

L 

4 

384 

12.8 

56 

J 

4.4 19 

136 

-2.2 

1.5 

1.9 

3 

J 

543 

13.7 

524 

L 

5 

384 

11.3 

57 

J 

4.2 -16 

123 

-2.0 

3.3 

0.2 

2 

J 

602 

14.5 

560 

L 

6 

379 

11.2 

53 

J 

3.4 -40 

94 

-0.1 

1.8 

-0.7 

3 

J 

625 

0.0 

0 

H 

7 

370 

12.9 

42 

J 

4.3 -23 

170 

-2.4 

0.7 

-0.9 

3 

J 

688 

7.0 

407 

L 

8 

374 

12.7 

37 

J 

3.5 -29 

12 

2.2 

0.7 

-1.1 

2 

J 

721 

0.0 

0 

H 

9 

382 

13.2 

43 

i 

4.4 -3Q 

280 

0.5 

-2.5 

-2.2 

3 

J 

704 

6.0 

256 

L 

10 

375 

15.6 

39 

J 

3.8 -25 

277 

0.3 

-2.5 

-1.7 

3 

J 

739 

4,8 

270 

L 

11 

373 

24.4 

25 

J 

3.7 -17 

242 

-1.6 

-2.8 

-1.5 

2 

J 

735 

4,3 

267 

L 

12 

364 

15.2 

28 

J 

6.4 1 

187 

-5.9 

-0.7 

-0.0 

3 

J 

743 

0.0 

0 

M 

13 

370 

15.5 

42 

J 

7.1 6 

198 

-6.1 

-2.1 

0.3 

3 

J 

727 

3.4 

260 

L 

1* 

371 

10.0 

35 

J 

8.5 19 

184 

-7.7 

-1.1 

2.5 

2 

J 

735 

3.2 

327 

L 

15 

378 

10.4 

49 

J 

10.5 25 

166 

-9.1 

1.2 

4.8 

1 

J 

741 

4.5 

282 

L 

16 

361 

10.8 

180 

J 








703 

’ 4.0 

244 

L 

17 

402 

9.6 

115 

J 








687 

4.2 

262 

L 

18 

436 

15.6 

123 

J 








698 

4.2 

239 

L 

19 

463 

27.1 

71 

J 








715 

4.5 

348 

L 

20 

437 

20.3 

69 

J 








685 

5.0 

275 

L 

21 

431 

23.0 

49 

J 








727 

0.0 

0 

M 

22 

446 

31 .2 

129 

L 








735 

3.4 

275 

L 

23 

474 

26.9 

147 

L 








703 

3.1 

255 

L 

24 

488 

22.6 

285 

L 








677 

3.4 

210 

L 


FEB. 19# 1976 


50 


fEB. 23# 1976 


54 


1 677 3.3 216 L 

2 669 3.6 233 L 

3 682 3.9 227 L 

4 681 3.5 217 L 

5 685 3.7 295 L 

6 6Vf 3.6 277 L 

7 688 3.7 225 L 


8 

468 

4.1 

58 

J 

9 

467 

5.0 

62 

J 

10 

473 

4.4 

70 

J 

11 

461 

4.5 

56 

J 


12 

13 

H 

15 

16 


17 

451 

4.3 

47 

J 






18 

450 

4.3 

37 

J 

3.3 

11 118 -1.4 

2.2 

1.6 ' 

1 J 

19 

444 

4.3 

40 

J 

3.3 

8 112 -1.1 

2.4 

1.6 ‘ 

1 J 

20 










21 

428 

4.2 

50 

L 






22 
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VEL DEN 1EHP/ PLS AV Q C5E GSE BXG5H OYGSH BZGSM SG IMF VEL DEN TEMP/ PLS AV B GSE GSE BXGSH DYGSfl B/GSN SG IMF 
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-2.1 

1.1 

3 

J 

583 

4.9 

114 

1.7 

-0.1 

3.9 

2 

J 




•1.4 

2.7 

2.3 

2 

J 

559 

4.6 

128 

1,7 

2.9 

3,2 

2 

J 

557 

4.5 

124 


J 

5.0 

9 

124 

-2.1 

2,3 

2.2 

3 

4 

J 

4.7 

-1 

117 

-1,6 

2.7 

1.7 

3 

4 

J 

3.8 

-20 

125 

-1,2 

1.6 

0,2 

3 

4 

4 

4.1 

22 

B7 

0,1 

1.8 

2.1 

3 

J 

t 

4.2 

5 

62 

0,4 

i'»6 

1.5 

3 

4 

J 

5.1 

-24 

90 

0.0 

4.5 

-0.4 

2 

4 

J 

4.9 

-17 

82 

0.6 

4.5 

-0.1 

2 

J 

J 

4,5 

-6 

104 

-0.8 

3.1 

0.4 

3 

4 

J 

4.0 

11 

155 

-3.0 

1.2 

0.9 

2 

J 

J 

4.2 

15 

180 

-3.3 

-0.2 

0.9 

2 

J 

J 

3.8 

-35 

m 

-0.5 

1.4 

-0.6 

3 

4 

J 

3.9 

-16 

78 

0.7 

3.3 

-0.2 

2 

4 

J 

4.2 

-26 

159 

-2.9 

1.5 

-1,2 

2 

4 

J 

4.2 

10 

102 

-0.7 

2,6 

1,4 

3 

4 

J 

4.3 

16 

92 

-0.1 

3.1 

2.2 

2 

4 

4 

4.8 

7 

66 

1,7 

3.4 

2,0 

2 

J 

J 

4,6 

21 

123 

-1.9 

2.0 

2.4 

3 

J 

4 

5,0 

34 

167 

-3.9 

-0.5 

2,8 

1 

J 

J 

5.0 

-11 

71 

1.2 

3.5 

1.2 

3 

J 

J 

5,4 

43 

126 

-1.8 

0,4 

3.8 

3 

J 

J 

5.0 

46 

151 

-2.6 

-0.6 

3.3 

3 

J 


HAN , 21# 1976 


81 


MR. 22# 1976 


82 


1 

547 

4.6 

125 

J 

5.0 

21 

157 

-3.5 

0.4 

2.1 

3 

J 

441 

3.8 

97 

J 

3,9 

0 

149 

-3.2 

1.6 

1,1 

1 

J 

2 

545 

4,5 

125 

J 

5.1 

50 

189 

-3.0 

-2.3 

2.8 

2 

J 

448 

3.B 

89 

J 

3.7 

3 

140 

-2.7 

1.8 

1.3 

1 

J 

3 

526 

4,2 

175 

J 

4.3 

6 

171 

-4.0 

0.3 

0.7 

1 

J 

447 

3.9 

B5 

J 

3.4 

10 

127 

-1.9 

1 .9 

1,7 

1 

J 

4 

517 

4.0 

129 

4 

4.6 

10 

174 

-4.3 

0.1 

0.9 

2 

J 

440 

3,9 

72 

4 

3.8 

15 

118 

-1 .6 

2.2 

2.2 

1 

J 

5 

505 

3.2 

62 

4 

4.2 

3 

159 

-3.6 

1.2 

0.8 

1 

J 

424 

4.4 

70 

J 

4.3 

2 

156 

-3,7 

1.5 

0.8 

1 

J 

6 

50,2 

3.4 

52 

J 

4.2 

4 

156 

-3.6 

1.4 

C.8 

1 

4 

417 

3.9 

53 

4 

4.0 

-1/ 

155 

-3.3 

1 .8 

-0.5 

1 

J 

7 

493 

3.2 

56 

4 

4.2 

-3 

164 

-3.8 

1.1 

0.1 

1 

J 

412 

3.7 

40 

J 

4.0 

5 

14b 

-3.3 

1.8 

1.0 

1 

J 

8 

468 

3.8 

100 

J 

4.2 

-7 

165 

-3.6 

1.1 

-0.2 

1 

4 

414 

4.1 

56 

J 

4,1 

33 

145 

-2.6 

1.2 

2.5 

1 

J 

9 

475 

3.4 

153 

J 

3.7 

-1 

171 

-3.4 

0.5 

0.1 

1 

J 

421 

4.5 

63 

J 

4.1 

5 

123 

-2,0 

2,9 

1.1 

2 

J 

10 

487 

3.3 

114 

J 

3.2 

7 

185 

-2.8 

-0.3 

0.3 

2 

J 

40? 

4.2 

60 

J 

4.1 

-7 

141 

-2.9 

2.4 

0.1 

2 

J 

11 

496 

3.6 

87 

J 

3.1 

1 

153 

-2.2 

1.1 

0.3 

2 

4 

395 

3.9 

67 

J 

3.9 

-1 

177 

-3.9 

0.2 

-0.0 

1 

J 

12 

485 

3.2 

121 

4 

2.8 

-5 

180 

-2.6 

0.0 

-0.2 

1 

J 

386 

4.6 

101 

J 

4.1 

3 

156 

-3.6 

1.5 

0.5 

1 

J 

13 

472 

3.7 

84 

J 

3.3 

-37 

218 

-1.8 

-1 .0 

-2.0 

2 

J 

394 

4.8 

76 

J 

4.3 

2 

136 

-3.0 

2.6 

0.8 

1 

J 

14 

460 

3.7 

51 

J 

3.9 

-11 

155 

-2.9 

1.5 

-0.3 

2 

J 

389 

4.6 

110 

J 

4.5 

4 

168 

-4,2 

0.8 

0.5 

1 

J 

15 

463 

4.0 

58 

J 

4.2 

-12 

137 

-2.4 

2.4 

-0.0 

2 

4 

385 

4.7 

85 

J 

4,0 

-9 

177 

-3.7 

0.4 

-0.5 

1 

J 

16 

463 

4.3 

70 

J 

4.0 

15 

153 

-3.1 

1.2 

1 .4 

2 

J 

380 

5.2 

77 

J 

3.9 

-9 

173 

-3.5 

0.6 

-0.4 

1 

J 

17 

480 

4.4 

74 

J 

4.4 

-21 

101 

-0.6 

3.4 

0.1 

2 

J 

383 

6.7 

46 

J 

3.8 

35 

122 

-1.5 

1.4 

2.7 

2 

J 

18 

460 

4.5 

81 

4 

4.2 

0 

100 

-0.6 

3.2 

1.5 

2 

J 

383 

7.5 

36 

J 

3.4 

27 

113 

-1.1 

1.7 

2.4 

1 

J 

19 

495 

4.3 

86 

4 

4.6 

10 

74 

0.7 

1.9 

1.6 

4 

J 

380 

8.1 

28 

J 

3.6 

24 

103 

-0.7 

2.1 

2.6 

1 

J 

20 

462 

3.5 

79 

L 

4.2 

10 

153 

-3.4 

1.1 

1.5 

2 

4 

375 

9.4 

23 

J 

3.4 

12 

99 

-0.5 

2.5 

2.3 

1 

J 

21 

462 

3.8 

58 

J 

4.2 

6 

126 

-2.1 

2.2 

1.9 

2 

4 

368 

9.0 

24 

J 

3.4 

1 

115 

-1.4 

2.5 

1 .7 

1 

J 

22 

461 

3.8 

63 

J 

3.7 

-14 

102 

-0.7 

3.1 

1.1 

1 

4 

362 

8.B 

29 

J 

2.5 

2 

123 

-1.3 

1.6 

1.2 

1 

J 

23 

447 

3.9 

69 

J 

3.7 

-8 

130 

-2.2 

2.4 

1.1 

2 

4 

362 

8.9 

25 

J 

1.7 

-6 

58 

0.9 

1 .3 

0.7 

0 

J 

24 

446 

3.9 

76 

J 

3.6 

-1 

144 

-2.6 

1.6 

1.0 

2 

4 

350 

6.9 

28 

J 

3.2 

-10 

84 

0.3 

2.7 

1.2 

1 

J 







MR 

. 23 

# 1976 




83 





MR 

24 

/ 1976 




64 

1 

348 

7.3 

35 

J 

3.0 

-3 

121 

-1.5 

2.2 

1.3 

1 

4 

388 

6.8 

46 

J 

5.2 

2 

291 

1,7 

-3.8 

-2.3 

2 

J 

2 

349 

9.5 

22 

J 

1.0 

-42 

167 

-0.4 

0.2 

-0.2 

1 

4 

396 

6.2 

37 

J 

5.0 

1 

292 

1.6 

-3.9 

-2.3 

1 

J 

3 

352 

10.3 

24 

J 

1.7 

-23 

100 

-C.2 

1.4 

0.2 

1 

J 

391 

5.3 

46 

J 

5.0 

9 

310 

3.2 

-3.7 

-1.2 

1 

J 

4 

356 

11.7 

23 

J 

1.8 

-22 

110 

-0.3 

1 .0 

0.1 

2 

4 

399 

5.9 

42 

J 

4.6 

13 

328 

3.7 

-2.5 

-0.2 

1 

J 

5 

352 

12.9 

20 

4 

1.6 

-34 

132 

-0.7 

1.0 

-0.3 

1 

J 

394 

5.8 

50 

J 

4.7 

10 

315 

3.2 

-3.3 

-0.6 

1 

J 

6 

347 

12.2 

20 

J 

2.6 

14 

126 

-1.4 

1 .6 

1.3 

1 

J 

394 

5.5 

40 

J 

4.7 

10 

334 

4.1 

-2.1 

0.0 

1 

J 

7 

340 

12.7 

18 

J 

2.3 

38 

121 

-0.9 

1.0 

1.8 

1 

4 

394 

5.1 

37 

J 

4.7 

1 

342 

4.5 

-1.4 

-0.4 

0 

J 

8 

347 

13.4 

19 

J 









385 

4.8 

53 

J 

4.9 

5 

338 

4.5 

-1 .9 

-0.1 

1 

J 

9 

349 

14.5 

20 

J 

2.5 

-8 

145 

-1.1 

0.8 

0.0 

2 

J 

382 

4.3 

55 

J 

4.3 

0 

350 

4.2 

-C.7 

-0.2 

0 

J 

10 

348 

14.0 

23 

J 

3.1 

-27 

146 

-2.2 

1 .8 

-1.0 

1 

J 

381 

4.3 

67 

4 

4.3 

-1 

348 

4.2 

-o.v 

-0.3 

1 

J 

11 

343 

15.3 

19 

4 

2.4 

5 

145 

-1 .5 

1.0 

0.4 

2 

4 

378 

4.7 

76 

J 

4.7 

-1 

342 

4.5 

-1.4 

-3,4 

1 

J 

12 

344 

15.3 

13 

L 









373 

4.8 

50 

4 

4.5 

-1 

340 

4.2 

-1 .5 

-0.4 

0 

4 

13 

340 

14.4 

17 

J 

3.2 

11 

153 

-2.5 

1.1 

0.8 

1 

4 

371 

4.5 

29 

J 

4.7 

5 

338 

4.2 

-1.8 

0.0 

1 

J 

14 

347 

17.1 

19 

4 

2.5 

35 

123 

-1.0 

1.1 

1.6 

1 

J 

368 

6.2 

26 

J 

4.3 

7 

330 

3.6 

-2.1 

-0.0 

1 

J 

15 

351 

19.6 

19 

J 

2.8 

76 

84 

0,1 

-0.1 

2.7 

1 

J 

369 

6.9 

22 

J 

3,3 

10 

335 

2.8 

-1.4 

0.1 

1 

J 

16 

352 

17.4 

25 

J 

3.3 

77 

34 

0.4 

-0.4 

1.9 

3 

J 

344 

10.3 

18 

4 

2.5 

21 

315 

1.2 

-1 .3 

0.2 

2 

J 

17 

365 

13.6 

32 

J 

5.0 

13 

296 

1.8 

-3.8 

-0.6 

3 

4 

339 

10.4 

20 

J 

2.3 

17 

322 

1 .7 

-1.5 

0.1 

0 

J 

18 

371 

12.6 

31 

J 

5.2 

-46 

223 

-1.9 

-0.4 

-3.2 

4 

4 

335 

11.0 

15 

J 

2.3 

16 

338 

2.0 

-1 .0 

0.2 

1 

J 

19 

366 

15.6 

26 

J 

4.3 

9 

311 

2.7 

-3.1 

-0.9 

1 

4 

333 

12.2 

12 

J 

2.2 

2 

351 

2.2 

-0.3 

-0.1 

0 

J 

20 

368 

14.6 

22 

J 

4.7 

15 

319 

3.4 

-3.1 

-0.5 

1 

J 

334 

14.9 

12 

J 

2.4 

-8 

345 

2.3 

-0.4 

-0.6 

0 

J 

21 

372 

15.0 

21 

4 

4.1 

-13 

202 

-2.1 

-0.4 

-0.9 

4 

J 

332 

15.8 

11 

J 

2.4 

2 

344 

2.3 

-0.6 

-0.3 

3 

J 

22 

374 

14.0 

24 

J 

3.8 

-17 

233 

-1.6 

-1,3 

-1 .9 

3 

J 

330 

14.8 

9 

J 

2.9 

7 

347 

2.8 

-0.7 

-0.1 

0 

J 

23 

3 79 

10.2 

27 

J 

4.4 

0 

307 

1.8 

-2.0 

-1.4 

3 

J 

330 

15.3 

10 

J 

2.8 

8 

3 

2.7 

-0.1 

3.4 

1 

J 

24 

382 

8.7 

33 

J 

4.3 

-33 

211 

-2.8 

-0.2 

-2.7 

2 

J 

327 

14.3 

11 

J 

2.1 

11 

35 

1.6 

0.7 

1.0 

0 

4 







MR 

. 25 

i# 1976 




85 





MR . 26# 1976 

1 

322 

12.7 

11 

J 

2.1 

13 

32 

1.7 

0.6 

0.9 

1 

J 

325 

18.9 

37 

J 

9.B -50 115 -3 

2 

322 

13.7 

13 

J 

1.9 

3 

28 

1.6 

0.7 

0.5 

1 

J 

329 

22.1 

41 

J 

10.3 -39 109 -I 

3 

321 

14.0 

12 

4 

1.6 

11 

25 

1.3 

0.4 

0.6 

1 

J 

342 

27.0 

51 

J 


4 

326 

11.4 

15 

J 

2.7 

26 

322 

1.7 

-1.7 

0.3 

2 

J 

375 

29.0 

41 

J 


5 

333 

11.6 

15 

J 

2.8 

12 

300 

1.3 

-2.3 

-0.4 

1 

J 

377 

37.9 

57 

J 


6 

321 

9.7 

15 

4 

2.7 

-9 

253 

-0.8 

-2.1 

-1.3 

1 

J 

330 

66.7 

162 

J 


7 

322 

10.3 

15 

4 

2.1 

-18 

259 

-0.3 

-1.3 

-1.0 

1 

J 

423 

53.8 

56 

L 


8 

317 

10.4 

14 

J 

1.8 

-18 

263 

-0.3 

-1.4 

-0.9 

1 

J 

433 

54.5 

47 

L 


9 

320 

10.9 

14 

J 

1.3 

9 

88 

0.0 

0.5 

0.2 

1 

J 

422 

30.1 

50 

L 


10 

3.20 

11.9 

10 

J 

1.1 

-31 

55 

0,4 

9,7 

-0.3 

1 

J 






11 

324 

15.1 

13 

4 

1.1 

-1 

74 

0.1 

0.5 

0.1 

1 

J 






12 

324 

17.1 

13 

J 

1.6 

12 

54 

0.6 

0.7 

0.4 

1 

J 






13 

323 

17.2 

11 

J 

2.3 

S 

53 

1.2 

1.5 

0.5 

1 

J 






14 





2.6 

-13 

77 

0.6 

2.5 

0.1 

0 

J 






15 

328 

18.3 

19 

J 

5.7 

56 

55 

1.8 

1,1 

5.1 

2 

J 






16 

329 

20.9 

15 

J 

5.8 

73 

15 

1.6 

-1.4 

5.3 

1 

J 






17 

328 

24.0 

16 

4 

5.6 

55 

70 

0.9 

0.9 

4.5 

3 

J 






18 

324 

25.5 

18 

J 

5.5 

70 

112 

-0.7 

-0.6 

5.3 

1 

J 






19 

323 

26.1 

18 

J 

5.6 

56 

88 

0.1 

0.5 

5.5 

1 

J 






20 

322 

31.6 

17 

4 

5.1 

35 

86 

0.3 

1.9 

4.4 

2 

J 






21 

320 

31.5 

19 

J 

5.3 

2 

89 

0.1 

3.9 

2.7 

2 

J 






22 

320 

24.3 

18 

J 

7.4 

24 

92 

-0.2 

3.6 

5.9 

2 

J 






23 

324 

34.2 

19 

J 

6.5 

-15 

113 

-2.4 

5.5 

1.9 

2 

J 

588 

6.7 

215 

L 


24 

321 

30.0 

20 

J 

8.1 

-51 

109 

-1.6 

7.4 

-2.4 

1 

J 

567 

7.0 

198 

L 



86 


03 / 27 / 7 $ - 04 / 05 / 7 $ 


HR 


VCl DEN TEMP/ 

U09 


PL$ AV B OS E C5E BXGSH BYC5N UZGSM SG INF 
5C MAGN LAI LON SC 


VIL DEN TEMP/ 
1000 


PLS AV U GSE GSC 0XGSM 0VG5H IHGSM SG IMF 
5C KAGN UT LON SC 


MAR. lit 1976 


d7 


MAR, 28/ W6 


fed 


1 

576 

7.C 

198 

L 

2 

567 

7.6 

204 

L 

3 

552 

7.5 

200 

L 

4 

569 

7.3 

188 

L 

5 

6 

7 

8 
V 

579 

6.5 

191 

L 

1C 

575 

7,0 

192 

l. 

11 

568 

6,5 

167 

L 

12 

562 

5.7 

168 

L 

13 

570 

5.6 

142 

L 

14 

588 

5.8 

174 

L 

15 

603 

6,2 

172 

L 

16 

605 

6.1 

157 

L 

17 

18 
19 

581 

r.o 

167 

L 

20 

21 

22 

23 

24 

586 

5.2 

157 

L 


549 5.5 105 L 

548 6.1 121 L 

545 6.1 101 L 

547 6,2 88 L 


MAR. 31, 1976 


91 


APR. 1/ 1976 


92 


1 

2 

3 

4 

5 

6 


7 

8 
9 


10 

375 

12.5 

76 

L 

3.6 

-3 

280 

0.6 

-3.0 

-0.8 

2 

J 

11 

335 

12.2 

69 

L 

4.5 

-12 

352 

3.9 

-0.4 

-0,9 

2 

J 

12 

393 

15.0 

71 

L 

4.2 

-3 

294 

1.3 

-2.8 

-0.8 

3 

J 

13 

333 

13.1 

64 

L 

5.2 

-6 

316 

3.4 

-3.1 

-1.2 

2 

J 

14 

372 

11.6 

63 

L 

6.1 

10 

325 

4.4 

-3.2 

0.2 

3 

J 

15 

3 7 3 

10,3 

68 

L 

5.5 

-11 

333 

4.3 

-1,8 

-1.5 

3 

J 

16 

17 

18 

363 

9.7 

65 

L 

4.4 

1 

342 

3.8 

-1,2 

-0.3 

2 

J 

19 

350 

8.9 

62 

L 

4.4 

*9 

349 

4.2 

-0.4 

^'*.0 

1 

J 

2C 
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HR VEL DEN TEMP/ PLS AV D GSE GSE BXGSM OVGSM BZGSM SG IMF VEL DEN TEMP/ PLS AV B G5E G5E QXGSM Qy GSM OICSM SG IMF 
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J 

4.6 

3 

144 

-3.4 

2.5 

0.3 

2 

J 

479 

5.6 

111 

J 

9.7 

20 

150 

-7.9 

4.4 

3.5 

1 

J 

12 

564 

4.5 

162 

J 

4.8 

-2 

141 

-3.6 

3.0 

-0.0 

1 

J 

469 

5.2 

90 

J 

9.1 

21 

155 

-7.6 

3.4 

3.4 

1 

J 

13 

562 

4.7 

141 

J 

5.2 

6 

125 

-2.9 

4.0 

0.8 

1 

J 

475 

5.3 

118 

J 

7.7 

0 

128 

-4.6 

5.9 

0.4 

2 

J 

14 

555 

5.6 

164 . 

J 

5.5 

-18 

141 

-3.8 

3.2 

-1.3 

2 

J 

463 

6.7 

72 

J 

7.3 

16 

141 

-5.2 

4.0 

2.3 

2 

J 

15 

549 

6.0 

154, 

J 

5.1 

-4 

122 

-2.5 

4.0 

0.2 

2 

J 

470 

6.0 

106 

J 

7.4 

-1 

127 

-4.0 

5.2 

0.6 

4 

J 

16 

548 

6.6 

79 

J 

6.0 

1 

121 

-3.0 

4.9 

1.1 

1 

J 

449 

4.9 

64 

J 

7.4 

27 

165 

-6.3 

1 .0 

3.6 

1 

J 

17 

534 

8.0 

67 

J 

5.1 

-4 

131 

-3.0 

3.4 

0.6 

2 

J 

463 

5.4 

88 

J 

7.2 

22 

191 

-6.3 

-1.8 

2.2 

2 

J 

18 

536 

7.2 

78 

J 

6.0 

7 

162 

-5.6 

1 .5 

1.2 

1 

J 

469 

4.6 

154 

J 

7.1 

14 

157 

-6.0 

1.9 

2.3 

2 

J 

19 

551 

6.2 

74 

J 

5.0 

14 

190 

-4.0 

-1 .0 

0.7 

3 

J 

466 

5.6 

104 

J 

5.6 

17 

109 

-1.7 

4.0 

3.2 

2 

J 

20 

545 

6.4 

78 

J 

6.0 

-3 

191 

-5.8 

-0.9 

-0.7 

1 

J 

497 

6.4 

120 

J 

5.3 

30 

124 

-1 .6 

1 .6 

2.5 

4 

J 

21 

540 

5.8 

7B 

J 

6.1 

3 

179 

-5.9 

-0.0 

0.3 

1 

J 

514 

6.0 

99 

J 

4.3 

19 

92 

-0.1 

2.8 

2.7 

2 

J 

22 

533 

5.4 

76 

J 

6.0 

a 

179 

-5.8 

0.1 

0.0 

1 

J 

531 

5.3 

93 

J 

3.9 

0 

84 

0.4 

3.0 

1 .5 

2 

J 

23 

534 

5.8 

70 

J 

6.5 

-2 

180 

-6.4 

0.1 

-0.2 

1 

J 

525 

4.5 

112 

J 

4.1 

19 

133 

-1 .8 

1 .3 

1 .7 

3 

j 

21 

533 

6.5 

67 

J 

7.6 

0 

173 

-7.3 

0.8 

0.4 

1 

J 

526 

4.2 

166 

J 

4.2 

20 

159 

-3.6 

0.6 

1.9 

1 

J 






05/14/76 - 05/23/76 


VEL DEN T EHP / 

PLS 

AV B GSE GSE BXGRH 

BVGSH BZGSH SG XHF 

VCL DEN 1EHP/ 

PLS 

AV B GSE GSE DKGSH BYGSH 

BZGSH SG XHF 

1000 

SC 

HAGN LA? LON 

SC 

1000 

SC 

HAGN LAT LON 

SC 



HAY 14/ 1976 

135 



HAY 15/ 1976 

136 


1 

529 

3.9 

140 

J 

3.9 

9 

141 

-2.9 

1.9 

1.5 

0 

J 

386 

5.0 

90 

J 

4.2 

-7 

158 

-3.9 

1.6 

0.2 

0 

J 

2 

521 

3.8 

107 

J 

3.3 

19 

143 

-2.3 

1.2 

1.6 

1 

J 

381 

• 5.5 

68 

4 

3.8 

-14 

146 

-3.0 

2.2 

-0.1 

1 

J 

3 

513 

3.9 

83 

J 

3.3 

31 

146 

-2.1 

0.8 

1 .9 

2 

J 

381 

5.6 

45 

J 

3,7 

-19 

133 

-2.1 

2.5 

-0.2 

2 

J 

4 

499 

3.6 

79 

J 

4.1 

36 

176 

-3.1 

-0.5 

2.3 

1 

J 

379 

6.0 

38 

4 

3.6 

-6 

138 

-2.4 

2.2 

0.3 

1 

4 

5 

495 

3.8 

88 

J 

3.9 

38 

155 

-2.6 

0.6 

2.5 

1 

J 

390 

7.8 

36 

J 

3.4 

45 

71 

0.5 

1.0 

1.7 

3 

J 

6 

493 

4.0 

93 

J 

3.3 

-2 

161 

-2.2 

0.8 

0.1 

2 

J 

387 

8.8 

22 

J 

3.7 

31 

80 

0.5 

2.6 

2.4 

1 

4 

7 

531 

3.9 

93 

J 

2.4 

3 

99 

-0.2 

1 .4 

0.3 

2 

J 

380 

9.7 

23 

J 

3.9 

27 

68 

1.2 

2.7 

2.0 

2 

J 

8 

470 

3.7 

87 

J 

3.1 

47 

142 

-1.1 

0.7 

1.5 

2 

J 

376 

10.2 

24 

J 

4.5 

16 

57 

2.0 

3.0 

1.4 

2 

4 

9 

464 

3.9 

67 

J 

3.5 

41 

90 

0.0 

2.5 

2.5 

1 

J 

367 

11.0 

19 

J 

4.0 

13 

98 

-0.5 

3.3 

1.0 

2 

J 

10 

459 

3.6 

57 

J 

3.5 

7 

101 

-0.6 

3.2 

0.6 

1 

J 

358 

10.1 

23 

J 

4.7 

21 

155 

-3.7 

1.7 

1 .6 

2 

J 

11 

464 

3.8 

79 

J 

3.2 

-1 

101 

-0.6 

2.9 

0.1 

1 

J 

353 

10.2 

26 

J 

4.9 

-7 

182 

-4.7 

-0.1 

-0.6 

1 

J 

12 

467 

3.8 

81 

J 

3.4 

10 

107 

-0.9 

3.1 

0.7 

t 

J 

345 

9.7 

26 

J 

5.3 

-32 

207 

-3.9 

-1 .9 

-2.B 

1 

J 

13 

455 

3.4 

65 

J 

3.8 

-12 

159 

-3.3 

1.3 

-0.7 

1 

i 

345 

8.8 

27 

J 

5.1 

-20 

203 

-3.8 

-1.5 

-1.6 

2 

J 

14 

459 

3.6 

57 

J 

3.4 

-21 

134 

-1.9 

2.0 

-0.9 

2 

J 

333 

7.9 

24 

4 

4.6 

2 

213 

-3.2 

-2.1 

-0.0 

2 

J 

15 

453 

3.3 

64 

J 

3.4 

9 

138 

-2.1 

1.8 

0.7 

2 

J 

335 

8.9 

28 

J 

5.0 

-4 

221 

-3.2 

-2.7 

-0.6 

2 

J 

16 

452 

3.3 

69 

J 

3.4 

0 

133 

-2.2 

2.3 

0.4 

1 

J 

329 

11.3 

43 

4 









17 

444 

3.6 

124 

J 

3.3 

4 

147 

-2.6 

1.6 

0.6 

1 

J 













16 

436 

3.5 

110 

J 

3.7 

1 

153 

-3.1 

1.5 

0.5 

1 

J 

337 

5.2 

36 

L 









19 

421 

2.7 

78 

J 

4.1 

2 

153 

-3.6 

1.7 

0.8 

1 

J 

334 

4.7 

37 

L 









20 

411 

2.7 

52 

J 

4.2 

1 

145 

-3.4 

2.2 

1.0 

1 

J 

336 

6.5 

40 

L 









21 

407 

3.0 

38 

J 

4.2 

6 

140 

-3.1 

2.2 

1.5 

1 

J 

338 

9.9 

26 

L 









22 

406 

3.3 

32 

J 

4.1 

-3 

129 

-2.5 

2.9 

1.2 

1 

J 

346 

10.7 

27 

L 









23 

393 

3.4 

47 

J 

4.3 

-8 

146 

-3.4 

2.3 

0.5 

1 

4 

365 

8.9 

26 

L 









24 

38B 

4.0 

59 

J 

4.3 

-6 

143 

-3.4 

2.5 

0.7 

1 

J 

345 

12.7 

33 

L 










HAY 16/ 1976 


137 


HAY 17/ 1976 


138 


1 

326 

11.8 

27 

L 

304 

17.1 

22 

L 

2 

325 

10.9 

27 

L 

308 

17.2 

20 

L 

3 

319 

12.6 

25 

L 

305 

15.6 

14 

L 

4 

322 

U-5 

25 

L 

306 

15.1 

14 

L 

5 

329 

15.4 

28 

L 





6 

316 

12.6 

28 

L 





7 

312 

13.0 

25 

L 





8 

317 

13.2 

30 

L 





9 

346 

17.8 

52 

L 





10 

325 

17.5 

41 

L 





11 

321 

17.2 

33 

L 





12 

326 

19.3 

29 

L 





13 

336 

21.3 

21 

L 





14 

331 

24.1 

25 

L 





15 

322 

14.4 

30 

L 





16 

326 

15.6 

36 

L 





17 

332 

0.0 

0 

H 





18 

325 

13.7 

42 

L 





19 

331 

16.1 

30 

L 





20 

333 

12.5 

26 

L 





21 

324 

12.3 

25 

L 





22 

320 

13.1 

24 

L 





23 

311 

14.7 

24 

L 





24 

310 

16.0 

25 

L 






HAY 20/ 1976 


HI 


HAY 21/ 1976 


142 


1 













462 

B.O 

68 

J 

5.4 

-3 

345 

4.9 

-1.1 

-0.7 

1 

J 

2 













474 

8.1 

96 

J 

5.6 

-35 

217 

-1.9 

-0.8 

-2.1 

5 

J 

3 













456 

8.1 

91 

J 

5.2 

1 

303 

2-1 

-3.1 

-0.9 

3 

J 

4 













447 

8.2 

95 

J 

4.9 

-18 

308 

2.3 

-2.6 

-2.0 

3 

J 

5 

476 

10.1 

239 

J 









448 

7.1 

92 

J 

4.1 

-64 

256 

-0.3 

-0.6 

-2.6 

3 

J 

6 

483 

9.3 

199 

J 









441 

6.7 

77 

J 

3.8 

-31 

296 

1.2 

-2.2 

-2.1 

2 

J 

7 

487 

8.9 

146 

J 









439 

7.0 

87 

J 

3.6 

-41 

328 

2.0 

-1.0 

-2.2 

2 

J 

8 

506 

8.5 

145 

J 









435 

7.5 

91 

J 

4.0 

-29 

320 

2.3 

-1 .E 

-1.8 

2 

J 

9 

535 

8.5 

192 

J 









422 

7.8 

86 

J 

3.9 

-31 

347 

3.1 

-0.7 

-1.9 

1 

J 

10 

544 

8.6 

195 

J 

6.1 

-37 

7 

4.0 

0.5 

-3.0 

4 

J 

418 

8.6 

63 

J 

4.8 

-16 

33C 

3.8 

-2.2 

-1.3 

1 

J 

11 

530 

7.8 

231 

J 

6.2 

27 

359 

5.1 

-0.1 

2.6 

2 

J 

416 

9.5 

56 

J 

5.4 

-13 

328 

4.0 

-2.5 

-1.1 

2 

J 

12 

529 

7.1 

244 

J 

6.7 

23 

353 

5.6 

-0.7 

2.4 

3 

J 

424 

11.6 

59 

J 

5.8 

-6 

266 

1.4 

-4.9 

-0.5 

3 

J 

13 

540 

5.4 

180 

J 

6.0 

10 

342 

4.9 

-1 .6 

0.9 

2 

J 

417 

12.4 

55 

J 

5.6 

-21 

304 

2.2 

-3.3 

-1.6 

4 

J 

14 

535 

5.8 

170 

J 

5.9 

23 

334 

4.0 

-2.0 

1.8 

3 

J 

426 

15.2 

57 

J 

6.7 

23 

272 

0.2 

-5.6 

2.1 

3 

J 

15 

544 

5.8 

136 

J 

5.4 

-18 

301 

2.2 

-3.4 

-1.8 

3 

J 

424 

15.8 

45 

J 

7.0 

-29 

276 

0.6 

-5.5 

-3.7 

2 

J 

16 

521 

5.9 

134 

J 

5.1 

-25 

324 

3.0 

-1 .9 

-2.0 

3 

J 

410 

16.7 

42 

j 

7.2 

0 

298 

3.1 

-5.9 

-0.8 

3 

J 

17 

535 

6.0 

132 

J 

5.2 

-41 

297 

1.5 

-2.3 

-3.4 

3 

J 

402 

19.4 

47 

J 

7.6 

14 

310 

4.4 

-5.4 

0.6 

3 

J 

18 

512 

6.0 

101 

J 

5.6 

-25 

315 

3.2 

-2.5 

-2.9 

2 

J 

402 

22.2 

43 

J 

6.9 

32 

312 

3.5 

-4.6 

2*2 

3 

J 

19 

503 

7.5 

128 

J 

6.0 

-45 

325 

2.8 

-0.8 

-3.8 

4 

J 

410 

36.7 

32 

J 

2.5 

-47 

52 

0.5 

0.8 

-0.6 

3 

J 

20 

21 

486 

7.8 

122 

J 

6. A 

-38 

344 

4.8 

0.1 

-4.1 

1 

J 













22 

470 

11.0 

129 

J 

6.1 

45 

31 

3.6 

0.3 

4.8 

1 

J 

403 

20.6 

51 

J 

9.7 

0 

128 

-5.2 

6.1 

2.6 

5 

J 

23 

464 

9.3 

111 

J 

5.5 

-3 

352 

4.7 

-0.5 

-0.5 

3 

J 

414 

17.3 

95 

J 

9.0 

-17 

140 

-5.9 

5.5 

-0.2 

4 

J 

24 

464 

8.9 

90 

J 

5.9 

-7 

11 

5.4 

1.2 

-0.2 

2 

J 

412 

14.0 

90 

J 

8.0 

-2 

154 

-6 . V 

3.2 

1.1 

2 

J 


HAY 22/ 1976 


143 


MAY 23/ 1976 


144 


1 

425 

16.9 

160 

J 

7.8 

-12 

138 

-5.4 

5.1 

0.4 

2 

J 

499 

6.7 

104 

J 

4.7 

13 

140 

-2.6 

1.7 

1.5 

2 

417 

15.4 

104 

J 

9.0 

-10 

133 

-6.C 

6.6 

0.7 

2 

J 











3 

415 

22.2 

72 

J 

8.6 

0 

134 

-5.6 

5.5 

1.7 

3 

J 











4 

424 

23.3 

80 

J 

10.3 

20 

138 

-7.0 

5.2 

4.9 

3 

J 

467 

8.4 

101 

J 

5.9 

14 

152 

-4.8 

2.1 

1.9 

5 

422 

20.9 

127 

J 

11.3 

34 

145 

-7.3 

3.8 

6.9 

4 

J 

469 

8.3 

90 

J 

6.2 

30 

140 

-3.5 

2.4 

3.2 

6 

422 

21 .3 

103 

J 

12.0 

-5 

119 

-5.2 

9.4 

0.5 

5 

J 

466 

8.1 

84 

J 

6.6 

16 

130 

-3.9 

4.3 

2.4 

7 

428 

20.6 

141 

J 

11.8 

44 

161 

-8.0 

1 .9 

8.4 

1 

J 

472 

8.9 

92 

J 

6.8 

-16 

128 

-3.6 

4.8 

-1.2 

8 

418 

19.2 

128 

J 

10.9 

47 

208 

-5.7 

-3.4 

6.7 

5 

J 

477 

9.4 

94 

J 

6.7 

-61 

171 

-3.0 

0.8 

-5.4 

9 

455 

11.7 

143 

J 

11.5 

39 

186 

-8.5 

-1.1 

6.9 

3 

J 

474 

9.8 

102 

J 

6.5 

-64 

223 

-2.0 

-1.7 

-5.5 

10 

482 

10.7 

206 

J 

8.9 

14 

142 

-6.0 

4.7 

1 .9 

4 

J 

453 

8.8 

53 

J 

8.2 

4 

124 

-4.6 

6.8 

0.5 

11 

492 

10.2 

193 

J 

6.4 

-3 

165 

-5.9 

1.6 

-0.3 

2 

J 

448 

8.4 

55 

J 

8.2 

-11 

14U 

-5.9 

5.0 

-1.6 

12 

511 

7.7 

193 

J 

5.2 

-16 

150 

-3.9 

2.2 

-1.3 

2 

J 

453 

9.2 

52 

J 

7.4 

-38 

163 

-5.4 

1 .6 

-4.4 

13 

483 

7.3 

169 

J 

4.5 

-37 

143 

-1.8 

1.4 

-1.7 

3 

J 

453 

7.9 

54 

J 

8.0 

-57 

241 

-2.0 

-3.6 

-6.3 

■'4 

470 

5.6 

114 

J 

5.6 

-16 

121 

-2.7 

4.5 

-1 .3 

2 

J 

458 

10.8 

52 

J 

7.7 

-21 

286 

1.9 

-6.5 

-2.8 

15 

465 

6.1 

116 

J 

5.4 

-34 

120 

-1 .6 

2.9 

-1.9 

4 

J 

446 

15.0 

77 

J 

3.6 

-19 

303 

1.4 

-2.1 

-1.0 

16 

475 

6.7 

63 

J 

5.0 

-15 

345 

4.4 

-1 .0 

-1 .4 

2 

J 

434 

11.5 

79 

J 

5.4 

-30 

157 

-3.2 

1.6 

-1.8 

17 

471 

6.5 

57 

J 

5.3 

-18 

336 

4.4 

-1 .6 

-1.9 

1 

J 

448 

14.8 

71 

J 

4.8 

-25 

266 

-0.3 

-3.6 

-2.6 

18 

470 

7-3 

71 

J 

5.1 

-21 

336 

4.0 

-1.3 

-2.1 

2 

J 

429 

10.8 

81 

J 

5.2 

51 

168 

-2.8 

-0.3 

3.5 

19 

431 

7.4 

75 

J 

5.4 

-37 

166 

-2.6 

1.2 

-1 .7 

4 

J 

439 

9.4 

66 

J 

5.4 

45 

252 

-1 .0 

-3.9 

2.2 

20 

470 

7.3 

100 

J 

5.4 

-41 

96 

-0.3 

3.3 

-1.2 

4 

J 

410 

7.7 

51 

J 

5.6 

21 

164 

-4.8 

0.6 

2.3 

21 

489 

6.5 

93 

J 

5.3 

-47 

80 

0.6 

4.6 

-2.2 

2 

J 

417 

7.8 

57 

J 

4.7 

24 

154 

-2.2 

0.6 

1.4 

22 

514 

6.7 

117 

J 

4.0 

-38 

20 

2.3 

1.5 

-1 .4 

3 

J 

416 

7.3 

57 

J 

5.9 

46 

176 

-3.7 

-1.2 

3.6 

23 

505 

6.7 

98 

J 

4.1 

18 

141 

-2.1 

1.2 

1.5 

3 

J 

422 

7.7 

63 

J 

5.5 

40 

212 

-3.2 

-3.1 

2.2 

24 

498 

6.7 

100 

J 

4.1 

49 

194 

-2.4 

-1.7 

2.4 

2 

J 

422 

7.8 

64 

J 

5.6 

42 

214 

-3.3 

-3.5 

2.5 


3 J 


2 J 

3 J 

2 J 

3 J 
2 J 
2 J 

1 J 

2 J 

2 J 

3 J 

2 J 

3 J 

4 J 

2 J 

3 J 

3 
2 

4 
2 
2 
2 


J 




r ' 




f 


05/24/76 * 06/02/78 


UK 

VCL 

DEN 

IEHP/ 

PIS 

AV 0 

G5 1 

QSE 

QKOSH 

OYGSH 

uzgsh 

SC 

INF 

VEL 

DfcN t£HP/ 

PU 

AV 0 

USE 

GSt 

GHG5H UYGSH 

DZG5M 

5G 

INF 




luGQ 

SC 

MAGN 

ur 

LON 





SC 


1000 

5 C 

NAGN 

LAT 

LON 





SC 






w*. u,, »n 




145 





HAY 25/ 1976 




146 

1 

416 

5.9 

69 

l 









An 

25,7 

39 

J 

3.2 

53 

306 

0.4 

-0,8 

3,6 

3 

J 

2 

4')4 

7.0 

76 

L 









413 

22,4 

35 

J 

2 -.9 

82 

31b 

0.3 

-1 .0 

2a 

2 

J 

5 

419 

8,8 

72 

L 









413 

15.7 

36 

J 

5.4 

77 

117 

-0,6 

-0.5 

5,4 

1 

J 

4 

398 

8.4 

72 

J 

5.6 

• 6 

168 

-5.3 

1,2 

-oa 

1 

4 

425 

23a 

37 

4 

2,0 

34 

304 

0.6 

-1 ,1 

0.5 

2 

4 

5 

6 33 

9.1 

63 

J 

5.5 

2 

203 

-5.0 

-2.1 

-0,2 

1 

J 

422 

16.2 

52 

J 

4.3 

3 

307 

2,5 

-3.3 

“0.4 

2 

J 

6 

435 

9.7 

52 

J 

6.0 

6 

91 

-0.1 

5.1 

1,3 

3 

4 

420 

8.6 

83 

4 

6.9 

28 

313 

3.6 

-4,2 

2.3 

3 

J 

1 

427 

10.5 

50 

J 

5,6 

-14 

135 

-1.2 

4.7 

-0.6 

3 

J 

428 

8.8 

113 

4 

5.4 

-34 

314 

2.8 

-2.6 

-2.9 

3 

J 

a 

431 

16.3 

50 

J 

2.5 

52 

263 

-0.2 

“1 .4 

1.7 

1 

J 

428 

9.2 

124 

4 

5.3 

-10 

23 

4,1 

ia 

-0.7 

3 

4 

9 

42b 

15.9 

46 

4 

2 . V 

31 

210 

“1,7 

-1.0 

1,2 

2 

4 

455 

1 7,7 

52 

4 

4,6 

-58 

360 

1.9 

0.0 

-3.C 

3 

4 

10 

428 

16.2 

43 

4 

3.8 

59 

168 

-1,1 

0.2 

1.8 

3 

S 

456 

18,0 

52 

J 

3.J 

-13 

31 8 

2.2 

-2,0 

-0.6 

2 

4 

11 

419 

12.5 

45 

4 

4.3 

5 

123 

-1.9 

2.9 

0.1 

3 

4 

432 

10.5 

78 

4 

4.9 

24 

345 

3,7 

-0.9 

1.7 

3 

4 

12 

411 

9.8 

50 

4 

4.5 

4 

133 

-2.7 

2.9 

0.2 

2 

4 

440 

9.7 

72 

4 

5.4 

-8 

307 

3.2 

-4.2 

-0,6 

1 

4 

13 

4 35 

9,6 

62 

4 

4,1 

14 

128 

-2,2 

2.8 

0.9 

2 

4 

433 

8.7 

80 

J 

6.0 

-6 

307 

3.6 

-4.8 

-0,6 

1 

4 

14 

4 07 

9.5 

58 

J 

4.1 

10 

124 

-1.5 

2.2 

0.5 

3 

4 

429 

10.6 

66 

L 

6.0 

-13 

316 

3.9 

-3.7 

-1.3 

2 

4 

15 

394 

9.9 

83 

J 

4.Q 

f 

156 

-3.4 

1.5 

0.5 

1 

4 

424 

9.6 

59 

J 

5.7 

-25 

34 C 

3.8 

-1.3 

-2.C 

3 

4 

16 

398 

9.9 

61 

4 

3.8 

7 

121 

-1.8 

2.9 

0.8 

2 

4 

442 

12.1 

64 

J 

4.9 

-21 

46 

2,7 

2.9 

-1.1 

3 

4 

1? 

397 

IT. 5 

56 

4 

3,6 

6 

122 

-1.6 

2.4 

0.8 

2 

J 

445 

t?a 

45 

J 

2.8 

4 

64 

0.8 

1.7 

3.4 

3 

4 

u 

388 

11.8 

66 

4 

3.8 

“1 

155 

-3.2 

1 .5 

0.3 

1 

J 

442 

18.1 

44 

4 

4.2 

1 

?4 

1.1 

3.6 

G.9 

2 

i 

IV 

4 35 

12.8 

*9 

4 

3.4 

33 

43 

2,0 

1.3 

2.0 

1 

4 

432 

15.4 

56 

J 

4.2 

-22 

335 

2.5 

-0.8 

-1.4 

3 

4 

20 

403 

12.2 

44 

J 

4.0 

19 

88 

0.1 

2.7 

2,1 

2 

4 

421 

11.0 

53 

J 

5.6 

37 

341 

4.0 

-2.4 

2.6 

2 

4 

21 

4 36 

15.1 

41 

4 

4.1 

3 

94 

-0,3 

3,4 

1,5 

2 

4 

427 

8.1 

79 

J 

5.5 

43 

327 

3.3 

-3.2 

2.3 

2 

J 

22 

413 

24.7 

30 

J 

2,5 

12 

335 

0.5 

-0.7 

-0,1 

2 

4 

424 

6.9 

80 

J 

5.4 

32 

320 

3.4 

-3.7 

1.5 

1 

J 

23 

411 

19.5 

43 

J 

4.5 

“21 

92 

-0.1 

3.9 

0,1 

2 

4 

44G 

4,8 

57 

l 









24 

408 

2D. 6 

40 

J 

4.9 

-14 

112 

-1.5 

3.6 

0.5 

3 

4 

436 

5.6 

63 

J 

4.6 

44 

303 

1.7 

-3.6 

1.8 

1 

J 







HAY 26 / 1976 




147 





HAY 25 

'/ 1976 




148 

1 

431 

5.7 

67 

4 

4.2 

11 

313 

2.3 

- 2.6 

- 0.3 

2 

J 

406 

5.0 

45 

J 

3.7 

30 

5 

2.9 

- 0,3 

1.7 

1 

J 

2 

432 

6.2 

66 

J 

4.1 

-14 

300 

1.5 

- 2.2 

- 1,5 

3 

J 

404 

5.0 

47 

J 

3.5 

25 

345 

3,0 

- 1.2 

1.1 

1 

4 

3 

435 

6.3 

90 

4 

4.2 

41 

1 

2.2 

- 0.5 

1.6 

3 

4 

408 

5,1 

47 

J 

3.5 

24 

357 

3.1 

- 0.5 

1.3 

1 

J 

4 

447 

6,0 

74 

4 









406 

5.4 

45 

J 

3,4 

■J 

350 

3.3 

- 0,6 

- 0.1 

0 

J 

5 

446 

5.8 

71 

J 

4.6 

-IQ 

349 

4.3 

- 0.7 

- 0,9 

1 

4 

404 

5.5 

50 

4 

3.6 

a 

351 

3.2 

- 0.6 

Q .4 

1 

4 

6 

440 

6.3 

84 

J 

5.2 

38 

30 ? 

2.4 

- 3.6 

2.7 

1 

i 

4 33 

5.6 

51 

J 

3.7 

18 

351 

3 a 

- 0.7 

1.0 

1 

J 

7 

426 

6.0 

83 

4 

4.9 

26 

310 

2.5 

- 3.2 

1,7 

2 

4 

404 

5.6 

51 

J 

4.0 

4 

351 

3.8 

- 0.6 

0.2 

1 

i 

8 

421 

5.6 

81 

J 

5.0 

23 

342 

4.3 

- 1.5 

1.9 

1 

4 

604 

5.7 

44 

J 

4.2 

16 

341 

3.8 

- 1 .4 

1.1 

1 

J 

9 

423 

6 .D 

109 

J 

5.3 

29 

343 

4.3 

-ia 

2.5 

1 

4 

404 

6.2 

57 

J 

3.9 

15 

326 

2.2 

- 1.5 

0.7 

3 

J 

10 

416 

5.9 

51 

4 

5.1 

9 

336 

4.1 

- 1.8 

0.8 

2 

4 

4 38 

6.7 

49 

J 

3.5 

-53 

238 

- 0.9 

“ 1,6 

- 2,3 

2 

4 

11 

40 ? 

5.5 

41 

4 

4.8 

n 

349 

4.2 

- 0.8 

0.9 

2 

J 

423 

7.2 

61 

4 

3.2 

~48 

180 

- 2.0 

- 0.1 

- 2,2 

1 

4 

12 

439 

6.9 

62 

4 

4.2 

5 

274 

0,2 

- 3,5 

0,4 

2 

J 

433 

? ,4 

53 

4 

3.5 

-33 

172 

- 2.7 

0.3 

- 1,8 

2 

4 

13 

433 

5*8 

66 

L 

4.4 

21 

300 

1.7 

- 3.0 

1.4 

2 

4 

426 

7.4 

53 

4 

3.5 

-25 

172 

- 3.1 

0.4 

- 1,5 

1 

4 

14 

426 

6.1 

64 

J 

3.9 

18 

6 

2.9 

aa 

1.0 

2 

J 

437 

6.1 

73 

4 

3.4 

-11 

334 

1.7 

- 0.8 

- 0.4 

3 

4 

15 

420 

7.0 

179 

4 

3,3 

-37 

307 

1.0 

-1 a 

- 1.3 

3 

J 

414 

5.2 

47 

4 

4.3 

3 

335 

3.9 

- 1.8 

0.1 

1 

4 

16 

426 

5,0 

40 

4 

4.0 

28 

6 

3.S 

0.2 

1.6 

2 

J 

410 

5,4 

32 

4 

4.2 

4 

342 

3.9 

-u 

0,2 

1 

4 

17 

446 

5.8 

71 

4 

3.6 

-44 

141 

-oa 

0.3 

- 0.4 

3 

J 

412 

5,2 

32 

J 

4.3 

2 

339 

3.9 

- 1.5 

- 0.1 

1 

4 

18 

458 

6.9 

71 

4 

3.9 

-15 

177 

- 3.7 

0.4 

- 0.9 

1 

J 





3.9 

1 

342 

3.5 

- 1.1 

- 0.2 

1 

4 

19 

444 

6.1 

59 

4 

3.5 

-2 

206 

- 2.9 

-i a 

- 0.5 

1 

J 

412 

5.1 

38 

J 

4.0 

21 

327 

3,1 

- 2.3 

0.8 

1 

4 

20 

435 

6.3 

66 

4 

2.5 

-33 

193 

- 1.5 

“ 0.0 

- 1.0 

2 

J 

413 

5.3 

39 

J 

4.3 

14 

322 

3,2 

- 2.7 

3.2 

1 

4 

21 

431 

6.4 

79 

4 

2.7 

-22 

224 

- 1.5 

- 0.9 

- 1.2 

2 

J 

406 

5.5 

40 

4 

5-0 

4 

326 

4.0 

- 2.7 

- 0.6 

1 

J 

22 

419 

6*2 

52 

J 

2.9 

-17 

346 

US 

- 0.2 

- 0,7 

2 

S 

387 

6.4 

50 

4 

5,2 

12 

326 

4,1 

- 3,0 

- 3,0 

1 

4 

23 

412 

5.1 

50 

4 

3.6 

12 

35 

2.6 

1 .4 

1 .3 

2 

4 

377 

7,6 

39 

J 

5.4 

-3 

320 

4.1 

- 3.1 

- 1,5 

1 

4 

24 

433 

4.8 

46 

4 

3.8 

15 

17 

3.3 

0.6 

1.2 

1 

J 

383 

8.3 

50 

J 

5.7 

-4 

315 

3.9 

- 3.5 

-1.8 

1 

i 


i 


s 


MAY 28/ 1976 


149 


MAY 29/ t976 


1 

380 

13.5 

33 

4 

5.5 -4 

309 

3,4 

-3.8 

-1.8 

1 J 

451 

7.0 

100 

L 

2 

377 

17.4 

21 

4 

5.8 -10 

309 

3.5 

-3.9 

-2.3 

1 J 

44 r, 

7.1 

96 

L 

3 

384 

20.0 

33 

4 

6a -43 

306 

2.4 

-2.1 

-4.5 

3 J 

445 

7.4 

95 

L 

4 

363 

16,2 

62 

l 







434 

6.8 

92 

L 

5 

313 

11.1 

103 

L 







421 

6.5 

99 

L 

6 

41? 

13.2 

97 

L 







420 

5.5 

102 

L 

7 

440 

8.2 

1 4 S 

L 







4Q8 

0,0 

0 

H 

8 

443 

10.1 

160 

L 







440 

7.0 

1Q4 

L 

9 

429 

0,0 

0 

H 







429 

7,5 

105 

L 

10 

413 

10,9 

132 

L 







437 

7.6 

10? 

L 

11 

422 

9,7 

134 

L 







445 

7.7 

9? 

L 

12 

423 

8.9 

117 

L 







443 

7.2 

88 

L 

13 











431 

7.4 

99 

L 

14 











422 

7.7 

89 

L 

15 











414 

8.5 

85 

L 

16 











421 

9,3 

85 

L 

17 

492 

7.8 

102 

L 











18 

461 

7.8 

107 

L 











19 

447 

6.0 

no 

L 











20 

46B 

7.4 

98 

L 











21 

4?5 

7.2 

1QA 

t 











22 

458 

6.1 

127 

L 











23 

453 

6.2 

122 

L 











24 

455 

6.9 

105 

L 












150 


J UN . 1/ 1976 


154 


1 





430 

10. D 

80 

L 

5.9 

28 

315 

3.4 

“4.1 

1.4 

2 

4 

2 





440 

11.0 

91 

L 

5.5 

33 

349 

4.4 

-1.6 

2,5 

2 

J 

3 





433 

10,5 

90 

L. 

5.0 

26 

326 

3.3 

-2.6 

1.4 

2 

J 

4 





437 

11,2 

88 

L 

4.5 

-14 

297 

1.5 

-2.7 

-1.3 

3 

J 

5 





423 

12.1 

84 

L 

4,2 

-9 

294 

1/1 

-2.4 

-0.7 

3 

J 

6 





422 

11.8 

71 

L 

4.6 

“29 

175 

-3.9 

0.5 

-2.1 

1 

J 

? 





417 

10.4 

55 

4 

4.9 

-33 

211 

-1.5 

-0.9 

-1.2 

4 

4 

8 





409 

9.4 

56 

4 

4.0 

16 

327 

3.0 

-1.9 

1.0 

1 

J 

9 





400 

9.1 

52 

J 

4.8 

-15 

332 

3.6 

-2.0 

-1.0 

2 

J 

IQ 





407 

9.3 

51 

J 

4.9 

-22 

346 

4.1 

-1.2 

-1.6 

2 

J 

11 





4 03 

8.6 

51 

J 

4.7 

1? 

345 

4.0 

-1.0 

1.3 

2 

J 

12 





402 

8.4 

50 

4 

5.1 

1? 

351 

4.5 

-0.6 

1.5 

2 

J 

13 





393 

8.1 

60 

4 

5.7 

14 

357 

5.5 

-0.2 

1.4 

1 

J 

14 





388 

6.5 

72 

4 

5.0 

4 

357 

4.9 

-0.2 

0.4 

1 

J 

15 





382 

7.9 

62 

4 

5.1 

16 

340 

4.4 

-1.6 

1.3 

1 

4 

16 





386 

7.6 

66 

J 

3.3 

15 

325 

2.2 

-1.6 

0.6 

2 

J 

1? 





397 

8.0 

45 

J 

4.1 

-40 

261 

-0.4 

-2.4 

-2.5 

2 

J 

18 





391 

B.O 

50 

J 

3.4 

“75 

35? 

0,7 

0.4 

-2,6 

2 

J 

19 





37? 

6.8 

55 

4 

4.2 

-5 

307 

2.2 

-2.8 

-1,0 

2 

4 

20 

425 

9,7 

82 

J 

3BQ 

8.7 

51 

J 

4.3 

-23 

302 

1.9 

-2.5 

-2,3 

2 

4 

21 

432 

10.0 

83 

J 

386 

10.1 

51 

J 

5.5 

“6 

293 

2,0 

-4.3 

-2.0 

2 

J 

22 

438 

10.1 

81 

J 

380 

8.9 

47 

4 

5,8 

32 

296 

2.0 

-4.8 

1.3 

2 

4 

23 

437 

10.9 

81 

L 

379 

7,9 

37 

4 

4.6 

44 

293 

1.2 

-3.6 

1.6 

2 

J 

24 

435 

10.8 

79 

L 

370 

8.6 

35 

4 

4.7 

8 

310 

2.9 

-3.4 

-0.5 

1 

J 



_vL_ :.Jc«si 


HR 


VEL DEN TEMP/ PLS AV 0 GSE GSE BXGSM BYGSM B7G5M SG 
1 COO SC MAGN LAT LON 


IHf 

SC 


06/03/76 • 06/10/76 

VEL DEN TEMP/ PLS AV 0 GSE GSE BXGSM BYGSM OZGSM SG IHF 
1000 SC MAGN LAT LON SC 


JUN. 3, 1976 


155 


JUN. 4, 1976 


156 


1 

371 

9.1 

35 

J 

4.6 

-2 

315 

3.0 

-2.8 

-1.0 

2 

J 













2 

368 

9.3 

37 

J 

4.3 

-8 

326 

3.2 

-1 .9 

-1.1 

2 

J 













3 

370 

10.6 

29 

J 

4.4 

3 

294 

1.5 

-3.4 

-0.6 

2 

J 













4 

378 

12.5 

27 

J 

4,3 

-21 

261 

-0.6 

-3.5 

-2.2 

1 

J 













5 

373 

11.2 

25 

J 

4.2 

-25 

261 

-0.4 

-2,2 

-1.4 

3 

J 













6 

366 

8.0 

37 

J 

4.. 2 

-18 

190 

-3.7 

-0.6 

-1.3 

1 

J 

556 

8.8 

192 

J 

6.9 

-13 

145 

-5.2 

3.7 

-1.2 

2 

J 

7 

379 

6.6 

37 

J 

2.9 

-7 

228 

-1.8 

-2.0 

-C.4 

1 

J 

567 

7.6 

192 

J 

6.8 

3 

136 

-4.4 

4.2 

0.1 

3 

J 

8 

360 

10.6 

26 

J 

2.4 

16 

242 

-0.7 

-1 .3 

0.5 

2 

J 

580 

7.7 

234 

J 

6.5 

20 

163 

-5.5 

1 .7 

2.0 

2 

J 

9 

361 

12.6 

18 

J 

3.0 

33 

289 

C.8 

-2.3 

1.6 

1 

J 

606 

4.9 

146 

J 

4.4 

16 

164 

-3.6 

1.2 

1.1 

2 

J 

10 

359 

11 .8 

22 

J 

3.4 

-20 

279 

0.4 

-2.9 

-0.8 

2 

J 

603 

4.3 

151 

J 

4.1 

-16 

158 

-3.5 

1.3 

-1.2 

1 

J 

11 

352 

11.6 

25 

J 

3.0 

-43 

307 

1.1 

-1 .6 

-1.6 

2 

J 

603 

3.6 

113 

J 

3.9 

-7 

159 

-3.5 

1.3 

-0,6 

1 

J 

12 

352 

13.7 

26 

J 

3.3 

-3 

318 

2.2 

-1.9 

0.0 

2 

J 

597 

3.7 

137 

J 

4.2 

-23 

161 

-3.5 

1.0 

-1.7 

1 

J 

13 

353 

15.1 

25 

J 

2.5 

25 

343 

2.1 

-0.6 

1.1 

1 

J 

593 

3.7 

134 

J 

3.9 

-43 

154 

-2.5 

1.0 

-2.7 

1 

J 

K 

352 

13. B 

30 

J 

2.6 

3 

342 

2.2 

-0.7 

0.2 

1 

J 

572 

3.3 

117 

J 

3.9 

-34 

148 

-2.7 

1.6 

-2.2 

1 

J 

15 

354 

17.2 

29 

J 

3.3 

11 

326 

2.5 

-1.7 

0.6 

1 

J 

56 j 

3.1 

82 

J 

4.1 

-12 

137 

-2.9 

2.7 

-0.9 

1 

J 

16 

377 

32.6 

33 

J 

4.7 

5 

301 

2.1 

-3.5 

0.2 

2 

J 

570 

4.7 

125 

J 

2.5 

5 

124 

-0.8 

1.2 

0.2 

2 

J 

17 

388 

40.7 

36 

J 

5.6 

-21 

276 

0.5 

-4.4 

-2.3 

3 

J 

567 

5.6 

93 

J 

2.9 

19 

108 

-0.7 

2.C 

1.0 

c 

J 

16 

386 

42.3 

40 

J 

7.4 

-14 

302 

3.1 

-4.6 

-2.3 

5 

J 

550 

5.3 

56 

J 

4.5 

19 

99 

-0.7 

3.9 

2.1 

1 

J 

19 

4 'JO 

34.5 

55 

J 

11.6 

53 

290 

1.2 

-4.3 

3.4 

11 

J 

551 

6.9 

62 

J 

4.3 

5 

93 

-0.2 

3.8 

1.2 

2 

J 

20 

410 

24.7 

69 

J 

11.9 

-67 

77 

0.6 

4.4 

-5.5 

10 

J 

548 

7.3 

80 

J 

5.4 

-10 

55 

2.5 

3.6 

0.2 

3 

J 

21 

489 

9.0 

170 

J 

12.0 

-63 

73 

1.7 

8.1 

-7.7 

4 

J 

567 

7.5 

109 

J 

6.2 

46 

137 

-0.9 

0.4 

1.4 

6 

J 

22 

520 

9.4 

221 

J 

10.8 

5 

143 

-7.9 

5.3 

2.7 

4 

J 

566 

6.2 

162 

J 

7.7 

44 

193 

-5.0 

-2.7 

4.3 

3 

J 

23 













560 

6.3 

150 

J 

7.9 

24 

183 

-5.9 

-1 .1 

2.4 

5 

J 

24 













567 

5.8 

185 

J 

7.0 

7 

150 

-3.8 

1 .9 

1.2 

6 

J 







JUN 


if 1976 




157 





JUN 

. t 

1976 




158 

1 

572 

5.8 

244 

J 

4.8 

-10 

137 

-3.2 

3.1 

0.1 

2 

J 

642 

4.8 

150 

J 

5.5 

31 

105 

-1.1 

3.2 

3.6 

2 

J 

2 

561 

5 . V 

218 

J 

5.5 

19 

199 

-4.2 

-1 .6 

1.1 

3 

J 

619 

4.6 

124 

J 

5.3 

9 

145 

-3.9 

2,4 

1.4 

2 

J 

3 

561 

6.6 

215 

J 

5.6 

-16 

173 

-4.4 

0.8 

-1 .1 

3 

J 

611 

4.5 

119 

J 

5.6 

24 

159 

-4.5 

1.2 

2.5 

2 

J 

4 

573 

7.2 

237 

J 

5.4 

-24 

64 

1,8 

3.9 

-1.2 

3 

J 

610 

4.4 

115 

J 

5.5 

ia 

185 

-4.8 

-0.7 

1.5 

2 

J 

5 

557 

6.8 

237 

J 

7.0 

-42 

73 

1.3 

4.5 

-3.4 

4 

J 

619 

4.5 

123 

J 

5.4 

11 

156 

-4.6 

1 .8 

1.2 

2 

J 

6 

557 

8.9 

220 

J 

6 . 6 

7 

87 

0.1 

2.3 

0.4 

6 

J 

633 

4 .4 

163 

J 

4.7 

-1 

119 

-1.9 

3,4 

0.1 

3 

J 

7 

609 

6.7 

266 

J 

7.5 

18 

162 

-4.3 

1.4 

1 .5 

6 

J 

602 

4.4 

166 

J 

4.8 

21 

171 

-4.0 

C.6 

1.5 

2 

J 

8 

633 

6 .6 

212 

J 

7.0 

23 

146 

-3.4 

2.4 

1.7 

5 

J 

602 

4.5 

176 

J 

4.3 

26 

187 

-2.9 

-0.3 

1.5 

3 

J 

9 

634 

8.2 

253 

J 

7.9 

27 

224 

-4.7 

-4.3 

3.7 

2 

J 

6C4 

4.7 

153 

J 

4.5 

37 

125 

-1.6 

2.4 

1.9 

3 

J 

10 

620 

8.7 

219 

J 

8.0 

23 

206 

-6.3 

-2.8 

3.2 

3 

J 

617 

4.6 

142 

J 

4.1 

28 

84 

0.3 

2.9 

1.2 

3 

J 

11 

619 

7.9 

230 

J 

7.1 

-3 

222 

-3.9 

-3.5 

0.1 

5 

J 

616 

4.5 

111 

J 

4.1 

0 

82 

0.4 

3.C 

-0. 4 

3 

J 

12 

625 

6.8 

249 

J 

7.1 

-32 

174 

-3.6 

0,1 

-2.3 

6 

J 

610 

4.9 

127 

J 

4,0 

-19 

107 

-0.9 

2.7 

-1.3 

2 

J 

13 

634 

7.9 

246 

J 

7.2 

25 

122 

-2.8 

4.7 

2.0 

4 

J 

581 

4.6 

220 

J 

4.3 

-15 

166 

-3.7 

0.8 

-1.1 

2 

J 

14 

614 

7.4 

225 

J 

6.6 

13 

157 

-4.9 

2.2 

1.1 

4 

J 

578 

4.3 

110 

J 

4.2 

9 

164 

-3.1 

0.9 

0.5 

3 

J 

15 

623 

7.3 

223 

J 

6.5 

15 

115 

-1.7 

3.7 

1 .0 

5 

J 

586 

4 .8 

132 

J 

3 .9 

-11 

127 

-1.5 

2.0 

-0.5 

3 

J 

16 

626 

7.5 

203 

J 

5.2 

-6 

179 

-3.8 

2.1 

-0.4 

4 

J 

587 

4.6 

116 

J 

3.4 

-28 

121 

-0.6 

1.1 

-0.6 

3 

J 

17 

621 

7.3 

197 

J 

5.0 

H 

146 

-3.3 

2.1 

1.2 

3 

J 

591 

5.1 

131 

J 

3,3 

-17 

56 

1 .6 

2.4 

-0.6 

2 

J 

18 

624 

7.2 

178 

J 

6.0 

-10 

161 

-4.6 

1.7 

-0.6 

3 

J 

595 

5.4 

104 

J 

4.4 

-15 

54 

2.2 

3.2 

-0.5 

2 

J 

19 

642 

7.5 

198 

J 

6.6 

48 

117 

-1.5 

2.1 

4.3 

4 

J 

577 

5.8 

104 

J 

5.3 

19 

93 

-0.2 

4.0 

2.4 

2 

J 

20 

622 

6.7 

153 

J 

6.B 

31 

162 

-5.1 

O.E 

3.5 

3 

J 

580 

5.7 

118 

J 

4.0 

12 

96 

-0.3 

2.6 

1.4 

3 

J 

21 

619 

7.0 

136 

J 

6.5 

16 

157 

-5.3 

1 .7 

2.2 

2 

J 

563 

5.1 

94 

J 

4.4 

9 

161 

-3.3 

0.9 

0.8 

3 

J 

22 

629 

5.1 

112 

J 

5.3 

14 

171 

-3.8 

j. 3 

1.1 

4 

J 

561 

5.6 

86 

J 

4.3 

7 

174 

-3.8 

0.2 

0.6 

2 

J 

23 

665 

5.2 

163 

J 

4.9 

-31 

64 

1.5 

3.6 

-1 .0 

3 

J 

571 

5.6 

102 

J 

3.9 

2 

194 

-3.0 

-C.7 

-0.1 

2 

J 

24 

667 

5.1 

166 

J 

5.7 

14 

69 

1,9 

4.3 

2.7 

2 

J 

564 

5.4 

75 

J 

4.0 

4 

184 

-3.6 

-0.3 

0.2 

2 

J 


JUN. ?, 1976 


159 


JUN. 8/ 1976 


160 


1 

567 

5.0 

85 

J 

3.7 

13 

156 

-2.9 

1.1 

1.1 

2 

J 

629 

4.0 

118 

J 

3.6 

9 

147 

-2.4 

1.4 

0.9 

2 

J 

2 

571 

6.4 

91 

J 

4.4 

-2 

123 

-1.8 

2.8 

0.6 

3 

J 

623 

3.8 

110 

J 

3.6 

2 

190 

-2.8 

-C.5 

-a.o 

2 

J 

3 

562 

7.1 

100 

J 

4*9 

-30 

184 

-2.9 

0.1 

-1.7 

4 

J 

630 

3.7 

134 

J 

3.6 

-5 

112 

-1.0 

2.4 

0.2 

2 

J 

4 

558 

7.3 

94 

J 

6.1 

44 

179 

-4.2 

-0.6 

4.1 

1 

J 

619 

3.5 

102 

J 

3.6 

9 

161 

-2.4 

0.8 

0.5 

2 

J 

5 ‘ 

561 

7.3 

98 

J 

6.4 

31 

165 

-3.7 

O.a 

2.4 

5 

J 

603 

3.6 

109 

J 

4.1 

19 

183 

-3.7 

-0.3 

1.2 

1 

J 

6 

572 

7.2 

129 

J 

6.2 

-6 

112 

-2.2 

5.4 

-0.3 

2 

J 

616 

3.8 

120 

J 

3.9 

29 

119 

-1.4 

2.4 

1.7 

2 

J 

7 

574 

5.8 

164 

J 

6.2 

-7 

121 

-2.6 

4.3 

-0.6 

4 

J 

611 

4.1 

137 

J 

4.9 

-11 

107 

-1.3 

4.1 

-0.9 

2 

J 

8 

589 

5.8 

181 

J 

6.1 

9 

140 

-3.6 

3.0 

0.6 

4 

J 

601 

4.0 

134 

J 

4,5 

-17 

106 

-1.1 

3.6 

-1.4 

2 

J 

9 

615 

4.4 

191 

J 

6.5 

23 

119 

-2.6 

4.8 

1.9 

3 

J 

591 

4.0 

131 

J 

4.9 

-28 

1 27 

-2.1 

2.6 

-2.1 

3 

J 

10 

599 

4.8 

188 

J 

6.1 

31 

123 

-2.7 

4.4 

2.5 

2 

J 

576 

4.5 

141 

J 

5.5 

26 

149 

-4.1 

2.7 

2.0 

1 

J 

11 

599 

6.1 

188 

J 

4.8 

14 

192 

-2.9 

-0.5 

0.8 

4 

J 

531 

4.4 

155 

J 

5.5 

36 

152 

-3.7 

2.4 

2.8 

2 

J 

12 

605 

4.4 

147 

J 

5.0 

20 

191 

-4.1 

-0.6 

1.6 

2 

J 

601 

5.2 

154 

J 

4.5 

-3 

133 

-2.4 

2.5 

-0.5 

3 

J 

13 

612 

4.2 

135 

J 

4.2 

2 

194 

-3.9 

-0.9 

0.2 

1 

J 

600 

5.4 

171 

J 

4.5 

10 

134 

-2.7 

2.9 

0.4 

2 

J 

14 

641 

4.7 

203 

J 

3.1 

5 

161 

-1.4 

0.5 

0.1 

3 

J 

598 

5.6 

156 

J 

4.4 

25 

163 

-3.6 

1 .2 

1 .6 

2 

J 

15 

655 

4.6 

246 

j 

3.6 

5 

99 

-0.3 

2.1 

0.1 

3 

J 

588 

5.6 

182 

J 

5.0 

2 

167 

-4.8 

1.1 

0.1 

1 

J 

16 

634 

4.0 

198 

J 

3.4 

1 

156 

-2.5 

1.1 

0.1 

2 

J 

571 

5.2 

158 

J 

4.4 

20 

177 

-3.8 

0.2 

1.4 

1 

J 

17 

618 

3.6 

98 

J 

5.6 

24 

165 

-4.9 

1.1 

2.3 

1 

J 

568 

4.8 

121 

J 

4.1 

13 

133 

-1.9 

1.9 

0.8 

3 

J 

18 

601 

3.9 

136 

J 

5.9 

24 

151 

-4.6 

2.2 

2.7 

2 

J 

562 

4.4 

163 

L 









19 

612 

4,7 

195 

J 

5.0 

40 

170 

-3.2 

0.0 

2.8 

3 

J 

560 

4.3 

104 

J 

4.1 

2 

142 

-3.1 

2.4 

0.6 

1 

J 

20 

609 

4.9 

184 

J 

5.2 

T 6 

119 

-2.2 

3.5 

2.2 

2 

J 

551 

3.9 

110 

J 

3.7 

1 

174 

-3.2 

0.3 

0.1 

2 

J 

21 

621 

5.0 

177 

J 

5.4 

16 

106 

-1.2 

3.8 

2.5 

3 

J 

550 

4.0 

124 

J 

3.6 

14 

196 

-3.0 

-1 .0 

0.5 

2 

J 

22 

624 

5.5 

195 

J 

4.9 

-52 

150 

-1.4 

1.4 

-1.7 

4 

J 

557 

3.9 

139 

J 

3.8 

59 

158 

-1.4 

-0.2 

2.6 

2 

J 

23 

633 

5.1 

179 

J 

4.5 

-37 

77 

0.6 

3.0 

-1.1 

3 

J 

556 

3.8 

117 

J 

4.7 

24 

98 

-0.5 

3.1 

2.7 

2 

J 

24 

622 

4.6 

137 

J 

4.3 

14 

186 

-2.9 

-0.5 

0.6 

3 

J 

548 

3.6 

128 

J 

4.2 

-3 

92 

-0.1 

3.7 

0.9 

2 

J 


JUN. 9/ 1976 


161 


JUN. 10, 1976 


162 


1 

539 

3.2 

126 

J 

4.1 

-1 

104 

-0.7 

2.9 

0.7 

3 

2 

533 

3.5 

144 

J 

3.4 

-5 

136 

-2.3 

2.2 

0.2 

1 

3 

541 

3.1 

125 

J 

3.4 

-6 

133 

-2.2 

2.0 

0.1 

1 

4 

535 

3.0 

151 

J 

3.6 

-8 

138 

-2.5 

2.3 

-0.2 

1 

5 

534 

3.1 

114 

J 

3.7 

-3 

122 

-1.6 

2.6 

0.1 

2 

6 

530 

3.3 

107 

J 

3.4 

-6 

111 

-1.1 

2.9 

-0.2 

1 

7 

516 

2.9 

104 

J 

3.9 

-55 

119 

-1.0 

1.8 

-3.0 

2 

8 

511 

2.6 

75 

J 

3.6 

-7 

127 

-2.0 

2.7 

-0.6 

1 

9 

513 

2.4 

80 

J 

3.0 

20 

106 

-0.7 

2.5 

0.7 

1 

10 

497 

2.2 

93 

J 

2.7 

12 

155 

-1.7 

0.8 

0.3 

2 

11 

495 

2.2 

77 

J 

2.8 

10 

165 

-2.7 

0.8 

0.4 

1 

12 

485 

2.5 

90 

J 








13 












14 












15 

477 

2.2 

86 

L 








16 

471 

2.3 

83 

L 








17 

463 

2.2 

70 

L 








18 

454 

2.1 

56 

L 








19 

446 

2.5 

54 

L 








20 

445 

3.1 

50 

L 








21 

419 

5.1 

39 

L 








22 

414 

3.9 

42 

L 








23 

405 

5.0 

44 

L 








24 

409 

6.4 

42 

L 









405 

7.4 

41 

L 

4 DO 

7.9 

40 

L 

403 

7.7 

39 

L 

405 

6.6 

41 

L 

406 

5.5 

45 

L 

4 08 

4.9 

40 

L 

405 

5.8 

42 

L 

396 

6.0 

41 

L 

398 

5.9 

36 

L 

407 

8.2 

31 

L 

405 

8.8 

29 

L 

399 

8.2 

28 

L 

397 

6.0 

32 

L 

393 

5.9 

34 

L 

393 

7.7 

32 

L 

393 

9.5 

35 

L 

392 

9.0 

29 

L 

391 

10.9 

29 

L 

397 

10.1 

28 

L 

4 03 

11.1 

24 

L 

408 

12.7 

24 

L 

414 

15.3 

27 

L 

438 

14.4 

34 

L 

452 

8.7 

27 

L 


J 


06/11/76 • 06/20/76 


HR 

VEL 

DEN 

TEMP/ 

PIS 

AV B GSE GSE BXGSN BYGSN BZGSM 

5G IMF 

VEL 

DEN TEMP/ 

PLS 

AV D 

GSE 

GSE 

BXGSM 

0 Y GSM 

BZGSM 

SG 

IMF 



1000 

SC 

NAGN LA? LON 

SC 


1000 

SC 

HAGN 

LAT 

LON 





SC 






JUN. 11# 1V76 

163 





JUN 

. 14 

# 1976 




166 

1 

436 

6.5 

28 

L. 















2 

426 

8.8 

23 

L 















2 

420 

12.4 

30 

L 



392 

7.4 

48 

L 









4 

414 

10.5 

31 

L 



396 

8.0 

46 

L 









5 

419 

13.6 

22 

L 



392 

8.9 

49 

J 

4.4 

-6 

146 

-3.1 

2.1 

-0.3 

2 

J 

6 

415 

13.1 

21 

L 



392 

8.1 

51 

J 

4.9 

23 

140 

-3.1 

2.6 

1.7 

2 

J 

7 

412 

9.0 

25 

L 



392 

8.3 

50 

J 

4.2 

33 

133 

-1.8 

2.0 

1.6 

3 

J 

8 

415 

11.0 

34 

L 



389 

8.0 

55 

J 

3.6 

11 

146 

-2.3 

1.6 

0.4 

2 

J 

9 

406 

10.1 

47 

L 



382 

7.5 

45 

J 

3.9 

21 

145 

-2.5 

1.9 

0.9 

2 

J 

10 

405 

8.3 

34 

L 



373 

7.8 

44 

J 

4.3 

21 

148 

-2.9 

2.0 

1.0 

2 

J 

11 

396 

7.B 

26 

L 



371 

7.0 

45 

J 

4.0 

6 

137 

-2.5 

2.4 

0.1 

2 

J 

12 







371 

7.1 

30 

J 

4.2 

32 

174 

-3.3 

0.7 

2.0 

2 

J 

13 







369 

7.0 

29 

J 

3.B 

38 

171 

-2.9 

0.8 

2.2 

1 

J 

14 







369 

7.1 

30 

J 

3.7 

34 

163 

-2.8 

1.1 

1.6 

1 

J 

15 







365 

6.5 

37 

J 

3.6 

18 

153 

-2.7 

1.5 

0.9 

1 

J 

16 







363 

6.6 

38 

J 

3.5 

9 

154 

-2.7 

1 .3 

0.4 

2 

J 

17 







359 

6.4 

33 

J 

3.4 

11 

155 

-2.7 

1 .2 

0.6 

1 

J 

18 







358 

6.6 

35 

J 

3.3 

9 

159 

-2.7 

1 .0 

0.5 

1 

J 

19 







359 

7.6 

29 

J 

2.5 

35 

123 

-0.6 

0.6 

0.9 

2 

J 

20 







353 

8.0 

31 

J 

2.2 

-5 

139 

-1 .4 

1 .3 

0.1 

1 

J 

21 







352 

8.5 

28 

J 

2.2 

20 

141 

-1.4 

0.9 

0.9 

1 

J 

22 







352 

8.0 

27 

J 

2.1 

17 

149 

-1.5 

0.7 

0.7 

1 

J 

23 







350 

8.7 

23 

J 

1.9 

-17 

151 

-1.3 

0.8 

-0.2 

1 

J 

24 







347 

9.5 

22 

J 

1.9 

24 

134 

-1 .0 

0.9 

0.9 

1 

J 







JUN 

. 15 

i# 1976 




167 





JUN 

. 16# 1976 




168 

1 

349 

8.5 

22 

J 

1.9 

16 

124 

-0.7 

0.9 

0.6 

1 

J 













2 

351 

8.8 

21 

J 

2.4 

44 

113 

-0.7 

1 .2 

1.9 

0 

J 

360 

11.8 

44 

J 

7.7 

3 

293 

2.9 

-6.9 

-0.9 

2 

J 

3 

348 

8.6 

22 

J 

2.3 

45 

142 

-1.2 

0.7 

1.7 

0 

J 

367 

11 .9 

45 

J 

7.0 

11 

297 

3.0 

-6.0 

0.4 

2 

J 

4 

347 

v 8.9 

23 

J 

2.3 

40 

174 

-1.7 

0.0 

1 .4 

1 

J 

369 

12.7 

58 

J 

5.6 

22 

347 

3.8 

-1 .0 

1.5 

4 

J 

5 





2.5 

48 

171 

-1.7 

0.2 

1 .9 

0 

J 

373 

12.5 

65 

J 

3.0 

-16 

195 

-1.6 

-0.4 

-0.5 

3 

J 

6 

346 

10.2 

24 

J 

2.3 

41 

158 

-1.5 

0.6 

1.4 

1 

J 

373 

13.0 

71 

J 

3.5 

-16 

185 

-3.2 

-0.3 

-0.9 

1 

J 

7 

344 

10.3 

20 

J 

2.1 

25 

151 

-1.4 

0.8 

0.7 

1 

J 

367 

12.4 

73 

J 

4.6 

-6 

326 

2.5 

-1.6 

-0.2 

4 

J 

8 

341 

12.9 

20 

J 

2.4 

6 

153 

-1.9 

1 .0 

0.1 

1 

J 

366 

11.9 

64 

J 

5.4 

-9 

333 

3.5 

-1.9 

-0.4 

4 

J 

9 

337 

18.2 

13 

J 

2.0 

8 

155 

-1.4 

0.7 

0.1 

1 

J 

383 

11.8 

53 

J 

4.5 

-37 

215 

-2.8 

-2.3 

-2.3 

2 

J 

10 

335 

19.6 

12 

J 

2.0 

35 

141 

-1.1 

1.1 

0.9 

1 

J 

383 

12.1 

65 

J 

4.5 

-31 

269 

-0.0 

-2.9 

-1.1 

3 

J 

11 

334 

18.8 

10 

J 

2.7 

30 

108 

-0.7 

2.3 

0.9 

1 

J 

381 

10.8 

83 

J 

5.7 

14 

313 

3.2 

-3.2 

1.8 

3 

J 

12 

334 

20.0 

10 

J 

2.3 

10 

90 

0.0 

2.2 

-0.0 

1 

J 

386 

9.8 

65 

J 

5.7 

11 

320 

4.1 

-3.2 

1.7 

2 

J 

13 

331 

17.7 

12 

J 

2.6 

23 

104 

-0.6 

2.4 

0.6 

1 

J 

388 

9.4 

64 

J 

5.7 

1 

324 

4.6 

-3.3 

0.7 

1 

J 

14 

328 

18.1 

12 

J 

2.5 

25 

115 

-0.9 

2.1 

0.7 

1 

J 

388 

9.2 

68 

J 

5.5 

4 

315 

3.9 

-3.8 

0.9 

1 

J 

15 

331 

21 .3 

12 

J 

2.4 

16 

104 

-0.5 

2.1 

0.4 

1 

J 

378 

9.1 

62 

J 

5.5 

10 

326 

4.4 

-2.9 

1.2 

1 

J 

16 

331 

19.2 

12 

J 

3.2 

43 

128 

-1.4 

1 .9 

2.0 

1 

J 

373 

8.2 

32 

J 

5.7 

Q 

322 

4.5 

-3.5 

0.2 

1 

J 

17 

331 

20.2 

13 

J 

3.1 

41 

129 

-1.3 

1.5 

1 .6 

2 

J 

375 

8.5 

39 

J 

5.4 

13 

323 

4.2 

-3.2 

1.2 

1 

J 

16 

331 

23.1 

13 

J 

2.8 

-4 

164 

-2.3 

0.7 

-0.1 

1 

J 

364 

7.0 

37 

J 

5.9 

4 

331 

5.1 

-2.8 

0.2 

1 

J 

19 

336 

30.8 

11 

J 

3.0 

46 

129 

-1.3 

1.2 

2.3 

1 

J 

355 

6.7 

44 

J 

6.0 

1 

340 

5.5 

-2.0 

-0.2 

1 

J 

20 

341 

29.5 

18 

J 

3.3 

6 

281 

0.5 

-2.8 

-0.2 

2 

J 

358 

6.9 

47 

J 

6.0 

7 

316 

4.3 

-3.9 

-0.0 

2 

J 

21 

349 

22.6 

37 

J 

5.3 

-65 

354 

1.8 

0.7 

-3.9 

3 

J 

350 

7.0 

58 

J 

5.7 

-9 

322 

4.2 

-3.0 

-1.5 

2 

J 

22 

351 

22.8 

53 

J 

6.0 

-2 

322 

4.1 

-3.1 

-1.0 

3 

J 

346 

6.7 

49 

J 

5.8 

1 

322 

4.5 

-3.4 

-0.7 

1 

J 

23 

341 

23.6 

41 

J 

5.1 

56 

333 

2.2 

-2.0 

3.3 

2 

J 

356 

6.9 

41 

J 

5.6 

-2 

320 

4.1 

-3.3 

-1.0 

2 

J 

24 

351 

16.4 

44 

J 

6.4 

25 

319 

3.6 

-3.5 

1 .4 

4 

J 

361 

11.5 

49 

J 

4.5 

-46 

2 99 

1.1 

-1.4 

-2.9 

3 

J 


1 

371 

16.4 

60 

J 

JUN 

6.0 

. 17 
6 

’# 1976 
326 4.3 

-2.9 

-0.1 

3 

169 

J 

612 

7.3 

214 

J 

JUN 

7.4 

!. 18# 1976 
-20 128 -3.6 

4.9 

-1.1 

4 

170 

J 

2 

365 

17.7 

41 

J 

7.2 

14 

326 

5.7 

-4.1 

1 .0 

1 

J 

602 

7.3 

245 

J 

7.5 

-11 

145 

-4.4 

3.2 

-0.5 

5 

J 

3 

372 

21.1 

34 

J 

8.8 

17 

329 

7.0 

-4.5 

1 .9 

2 

J 

616 

7.4 

270 

J 

7.2 

-8 

131 

-3.5 

4.1 

-0.2 

5 

J 

4 

376 

26.6 

50 

J 

5.7 

-23 

289 

no 

-2.8 

-1 .6 

5 

J 

603 

7.4 

247 

J 

7.9 

-1 

149 

-5.2 

3.1 

0.1 

5 

J 

5 

390 

31.4 

40 

J 

4.3 

47 

104 

-0.7 

2.5 

3.0 

2 

J 

625 

7.1 

253 

J 

8.1 

-14 

123 

-2.9 

4.5 

-'1.2 

6 

J 

6 

397 

30.6 

40 

J 

6.0 

52 

73 

1.0 

3.5 

4.5 

2 

J 

624 

7.4 

231 

J 

8.9 

9 

110 

-2.6 

7.2 

1.0 

4 

J 

7 

410 

35.3 

49 

J 

8.8 

48 

97 

-0.3 

2.9 

2.8 

9 

J 

596 

7.5 

219 

J 

8.8 

-24 

135 

-5.2 

5.0 

-3.7 

3 

J 

8 

452 

16.7 

84 

J 

12.9 

53 

79 

1.2 

7.3 

7.8 

7 

J 

589 

7.3 

208 

J 

8.3 

-28 

152 

-4.5 

2.1 

-3.0 

6 

J 

9 

532 

11.9 

310 

J 

12.5 

-22 

159 

-10.5 

3.3 

-5.1 

3 

J 

590 

7.6 

233 

J 

8.1 

-16 

120 

-3.3 

5.4 

-2.8 

4 

J 

10 

523 

13.6 

292 

J 

13.0 

-18 

148 

-9.8 

5.3 

-4.8 

5 

J 

571 

8.1 

182 

J 

7.4 

-21 

139 

-4.6 

3.5 

-3.1 

3 

J 

11 

532 

18.1 

321 

J 

11.7 

24 

117 

-4.5 

9.6 

2.6 

4 

J 

602 

8.2 

235 

J 

7.4 

18 

86 

0.4 

5.7 

0.7 

5 

J 

12 

500 

14.1 

219 

J 

13.7 

4 

132 

-8.2 

9.1 

-0.9 

6 

J 

576 

9.4 

216 

J 

7.2 

-10 

1 4 fc 

-2.8 

1 .6 

-0.9 

6 

J 

13 

533 

13.1 

361 

J 

12.5 

32 

77 

1.9 

8.8 

3.6 

8 

J 

564 

9.6 

204 

J 

6.7 

-13 

162 

-5.3 

1 .5 

-1.6 

4 

J 

14 

516 

12.1 

280 

J 

16.0 

-3 

125 

-8.5 

11.9 

-2.6 

6 

J 

584 

7.5 

222 

J 

5.8 

-14 

197 

-5.0 

-1.7 

-1.1 

2 

J 

15 

530 

10.7 

287 

J 

15.3 

-6 

123 

-8.2 

12.4 

-2.9 

3 

J 

579 

6.0 

245 

J 

4.5 

0 

181 

-4.0 

-0.1 

0.0 

2 

J 

16 

584 

8.1 

235 

J 

9.2 

-2 

142 

-6.8 

5.3 

-0.6 

3 

J 

575 

5.3 

195 

J 

4.1 

-3 

170 

-3.5 

0.6 

-3.2 

2 

J 

17 

589 

7.2 

192 

J 

8.2 

-1 

159 

-7.5 

2.9 

-0.1 

2 

J 

586 

4.6 

186 

J 

2.7 

7 

179 

-2.2 

0.0 

0.3 

2 

J 

18 

599 

7.6 

200 

J 

7.8 

-6 

132 

-4.4 

4.9 

-0.3 

4 

J 

578 

4.2 

189 

J 

2.8 

-12 

149 

-2.2 

1 .3 

-0.5 

1 

J 

19 

583 

8.0 

236 

J 

6.7 

-8 

121 

-3.2 

5.3 

-0.2 

2 

J 

576 

3.9 

141 

J 

2.6 

-19 

141 

-1.2 

1 .1 

-0.4 

2 

J 

20 

515 

7.2 

131 

J 

6.6 

3 

149 

-4.8 

2.8 

0.5 

4 

J 

577 

4.1 

119 

J 

2.5 

-39 

186 

-1.7 

0.1 

-1.4 

1 

J 

21 

5 23 

9.0 

155 

J 

8.6 

-10 

138 

-6.0 

5.6 

-0.3 

3 

J 

546 

4.7 

104 

J 

2.9 

-28 

208 

-1 .9 

-0.8 

-1.4 

2 

J 

22 

572 

8.1 

204 

J 

6.0 

0 

133 

-2.4 

2.5 

0.6 

7 

J 

536 

5.2 

92 

J 

3.7 

-33 

259 

-0.5 

-2.0 

-2.1 

2 

J 

23 

605 

8.1 

260 

J 

7.3 

33 

140 

-3.9 

2.4 

3.9 

4 

J 

536 

6.2 

97 

J 

3.7 

-35 

86 

0.1 

1.5 

-0.6 

3 

J 

24 

603 

8.2 

24 7 

J 

6.8 

25 

149 

-4.2 

1.9 

2.6 

4 

J 

531 

6.1 

77 

J 

4.1 

29 

61 

1.5 

2.2 

2.2 

2 

J 







JUN 

. 19 

# 1976 




171 





JUN 

. 20# 1976 




172 

1 

526 

5.9 

64 

J 

4.3 

14 

49 

2.7 

2.8 

1.6 

1 

J 

431 

5.2 

69 

J 

3.3 

-3 

115 

-1.3 

2.6 

0.4 

1 

J 

2 

517 

5.7 

61 

J 

4.2 

12 

64 

1.7 

3.3 

1.4 

1 

J 

416 

5.1 

63 

J 

3.1 

-7 

136 

-2.1 

2.1 

-0.0 

1 

J 

3 

510 

5.9 

66 

J 

4.1 

7 

65 

1.7 

3.5 

0.9 

1 

J 

416 

4.9 

65 

L 

3.5 

-6 

137 

-2.4 

2.3 

-0.1 

1 

J 

4 

516 

5.1 

56 

J 

4.5 

3 

51 

2.8 

3.4 

0.5 

1 

J 

419 

5.3 

66 

L 

3.5 

-4 

129 

-2.1 

2.6 

-0.1 

1 

J 

5 

5 07 

5.6 

72 

J 

3.7 

8 

55 

2.0 

2.8 

0.5 

1 

J 

416 

5.7 

71 

L 

3.4 

-1 

129 

-1.9 

2.3 

-0.0 

2 

J 

6 

508 

5.6 

66 

J 

4.1 

7 

52 

2.2 

2.8 

0.3 

2 

J 

415 

5.9 

66 

L 

4.1 

-8 

138 

-2.8 

2.5 

-0.6 

1 

J 

7 

500 

6.3 

81 

J 

3.5 

9 

71 

0.9 

2.5 

0.2 

2 

J 

427 

6.6 

70 

L 

3.3 

-15 

109 

-0.7 

1.9 

-0.7 

3 

J 

8 

498 

6.0 

74 

J 

3.7 

25 

79 

0.5 

2.6 

0.9 

2 

J 

429 

7.2 

69 

L 

3.1 

-56 

67 

0.7 

1.2 

-2.8 

1 

J 

9 

502 

5.7 

81 

J 

4.1 

-5 

45 

2.5 

2.4 

-0.7 

2 

J 

426 

6.5 

47 

L 

4.7 

-48 

42 

2.2 

1.4 

-3.6 

1 

J 

10 

497 

5.8 

75 

J 

3.8 

-8 

55 

1.9 

2.5 

-1 .0 

2 

J 

418 

6.0 

4 8 

L 

5.6 

-25 

76 

1 .0 

3.6 

-2.7 

3 

J 

11 

494 

5.5 

78 

J 

3.3 

0 

55 

1.0 

1 .4 

-0.3 

3 

J 

414 

5.4 

53 

L 

6.2 

10 

93 

-0.3 

5.1 

-0.2 

1 

J 

12 

492 

5.7 

91 

J 

1.9 

-4 

164 

-0.9 

0.2 

-0.1 

2 

J 

408 

4.6 

53 

l 

4.5 

26 

98 

-0.5 

4.1 

1.0 

1 

J 

13 

4 79 

5.5 

102 

J 

3.0 

1 

168 

-2.2 

0.5 

-0.1 

2 

J 

408 

4.7 

56 

l 

3.5 

1 

159 

-1.1 

0.4 

-0.1 

3 

J 

14 

470 

6.2 

90 

J 

3.5 

10 

172 

-3.1 

0.5 

0.5 

1 

J 

397 

5.3 

5«. 

i. 

4.4 

-16 

234 

-2.3 

-3.3 

-0.6 

2 

J 

15 

471 

6.3 

66 

J 

3.0 

40 

116 

-0.7 

1.7 

1 .2 

2 

J 

390 

6.4 

56 

L 

4.1 

-18 

66 

1 .5 

3.3 

-1.7 

1 

J 

16 

475 

5.8 

59 

J 

4.0 

15 

60 

1.7 

3.0 

0.7 

2 

J 

381 

7.1 

66 

L 

4.5 

-31 

86 

0.3 

3.4 

-2.4 

2 

J 

17 

473 

5.3 

54 

J 

4.4 

-17 

46 

2.8 

2.9 

-1 .2 

1 

J 

373 

7.7 

51 

L 

4.7 

-9 

196 

-2.8 

-0.8 

-0.4 

4 

J 

[IB 

468 

6.1 

44 

J 

3.5 

-23 

20 

2.9 

1.1 

-1.3 

1 

J 

369 

8.1 

51 

L 

5.1 

9 

223 

-3.4 

-3.2 

0.6 

2 

J 

19 

463 

5.5 

51 

J 

3.2 

-12 

42 

2.1 

2.0 

-0.4 

1 

J 

359 

7.4 

49 

L 

4.8 

14 

198 

-4.2 

-1.5 

1.0 

1 

J 

20 

454 

4.6 

47 

J 

3.4 

2 

29 

2.8 

1.5 

0.4 

1 

J 

356 

8.3 

47 

L 

5.8 

25 

219 

-4.0 

-3.6 

1.9 

1 

J 

21 

4 53 

4.9 

49 

J 

3.4 

12 

34 

2.0 

1 .2 

0.8 

2 

J 

360 

8.0 

43 

L 

5.5 

29 

207 

-4.2 

-2.6 

2.2 

1 

J 

'22 

438 

4.0 

40 

J 

3.0 

-19 

96 

-0.3 

2.9 

-0.3 

1 

J 

358 

7.2 

48 

L 

5.6 

22 

179 

-5.0 

-0.3 

2.0 

1 

J 

'23 

439 

4.2 

43 

J 

3.4 

-1? 

88 

0.1 

3.3 

0.0 

0 

J 

363 

5.7 

43 

L 

5.9 

23 

179 

-5.4 

-0.4 

2.3 

0 

J 

24 

432 

4.9 

44 

J 

3.2 


92 

-0.1 

3.1 

-0*3 

1 

J 

361 

6.4 

42 

L 

5.7 

30 

183 

-4.9 

-0.8 

2.7 

1 

J 


06/21/76 - 06/29/76 


HR VEL DEN TEMP/ PLS AV D GSE GSE tJXGSH BYG5M UZGSH SG IMF VEL OEN TEMP/ PL5 AV B GSE GSt UXGSH B YGSM OIGSM 5G IMF 




1 JOO 

SC 

MAGN 

LAT 

LON 





SC 


1000 

SC 

MAGN 

LAT 

LON 





SC 






JUN 

, 21 

/ 1976 




173 





JUN 

. 22/ 1976 




174 

1 

368 

6.3 

51 

L 

5.6 

26 

164 

-4.8 

0.9 

2.6 

1 

J 

327 

13.6 

26 

J 

5.1 

15 

106 

-1.2 

3.9 

1.9 

2 

J 

2 

386 

6.3 

59 

L 

5.8 

23 

149 

-4.6 

2.4 

2.6 

1 

J 

33Q 

14.2 

33 

J 

5.4 

39 

116 

-1.4 

2.5 

3.0 

4 

J 

3 

386 

7.3 

62 

1. 

6.1 

15 

143 

-4.6 

3.3 

1.9 

1 

J 

338 

11.2 

28 

J 

5.7 

41 

137 

-2.4 

1.9 

3.0 

4 

J 

4 

383 

7.6 

57 

L 

5.8 

17 

134 

-3.9 

3,9 

1 .9 

1 

J 

338 

10.5 

36 

J 

5.4 

29 

180 

-4.6 

-0.1 

2.6 

1 

J 

5 

382 

7.8 

52 

L 

5.9 

19 

129 

-3.5 

4.3 

1 .9 

1 

J 

332 

10.6 

25 

J 

5.0 

24 

139 

-3.2 

2.6 

1.9 

2 

J 

6 

376 

7„6 

43 

L 

6.2 

19 

124 

-3.2 

4.9 

1 .6 

1 

J 

335 

9.3 

23 

J 

4.4 

11 

139 

-3.2 

2.8 

0.7 

1 

J 

7 

368 

7.2 

40 

L 

6.8 

18 

122 

-3.3 

5.5 

1 .5 

1 

J 

334 

10.4 

29 

J 

4.4 

14 

153 

-3.5 

1 .9 

0.8 

1 

J 

8 

348 

8.1 

36 

L 

7.2 

20 

144 

-5.5 

4.3 

1 .9 

1 

J 

344 

9.7 

25 

J 

4.2 

-6 

74 

1 .0 

3.2 

-1.0 

2 

J 

9 

346 

9.1 

41 

L 

7.5 

25 

131 

-4.4 

5.5 

2.2 

1 

J 

34C 

9.0 

23 

J 

4.7 

22 

70 

1.2 

3.4 

0.8 

3 

J 

10 

349 

8.7 

44 

L 

7.9 

19 

125 

-4.2 

6.4 

1 .2 

1 

J 

340 

9.6 

29 

L 

3.4 

-15 

73 

0.8 

2.5 

-1.3 

1 

J 

11 

342 

9.5 

46 

L 

7.5 

8 

125 

-4.1 

6.0 

-0.3 

1 

J 

340 

9.2 

27 

L 









12 

343 

10.5 

3V 

L 

7.3 

8 

123 

-3.8 

6.0 

-0.3 

1 

J 

340 

7.8 

26 

L 









13 

337 

9.2 

40 

L 

7.1 

14 

140 

-5.2 

4.6 

0.8 

1 

J 

341 

8.1 

26 

L 









14 

326 

7.7 

40 

L 

6.9 

21 

145 

-5.2 

4.0 

1.7 

1 

J 

339 

8.0 

25 

L 









15 

321 

8.2 

32 

L 

6.2 

15 

141 

-4.7 

4.0 

1.1 

1 

J 













16 

313 

6.8 

26 

L 

6.1 

9 

139 

-4.5 

4.0 

0.6 

1 

J 

32? 

9.2 

27 

L 









17 

322 

9.1 

25 

L 

5.3 

8 

119 

-2.4 

4.4 

0.6 

1 

J 

331 

10.4 

24 

L 









18 

32? 

9.5 

26 

L 

5.1 

13 

91 

-0.1 

4.6 

1.3 

2 

J 

331 

10.9 

20 

L 









19 

322 

9.2 

15 

J 

5.7 

-9 

102 

-1.1 

5.4 

-0.3 

1 

J 

328 

10.3 

20 

L 









20 

325 

11.3 

22 

J 

4.8 

57 

120 

-1.2 

1.5 

4.0 

2 

J 

327 

10.4 

19 

L 









21 

323 

10.5 

22 

J 

5.1 

14 

111 

-1.7 

4.2 

2.0 

1 

J 

329 

10.4 

22 

L 









22 

325 

11.8 

21 

J 

7.1 

9 

103 

-1.6 

6.4 

2.4 

1 

J 

324 

16.8 

16 

L 









23 

325 

12.5 

23 

J 

6.7 

0 

93 

-0.3 

6.2 

1.3 

2 

J 

319 

17.0 

13 

L 









24 

328 

12.5 

24 

J 

6.0 

35 

149 

-4.0 

1.7 

3.7 

2 

J 

329 

17.8 

19 

L 















JUN. 23/ 1976 

175 





JUN. 24/ 1976 

176 

1 

327 

18.1 

22 

L 



299 

12.4 

24 

L 



2 

327 

18.4 

18 

L 



293 

9.6 

21 

L 



3 

331 

14.8 

26 

L 



289 

9.0 

21 

L 



4 

343 

14.7 

31 

L 









5 

344 

17.7 

31 

L 









6 

350 

21.1 

31 

L 









7 

351 

18.9 

40 

L 



303 

18.5 

56 

L 



8 

348 

16.1 

41 

L 



300 

21.3 

38 

L 



9 







302 

19.4 

40 

L 



10 













11 













12 













13 













14 













15 

320 

18.1 

17 

L 









16 

318 

17.3 

17 

L 









17 

318 

15.1 

18 

L 









18 

308 

0.0 

0 

H 









19 

313 

14.5 

25 

L 









20 

316 

15.6 

22 

L 









21 

317 

17.3 

25 

L 









22 

314 

18.3 

22 

L 









23 

308 

17.6 

19 

L 









24 

303 

14.3 

21 

L 










JUN. 26/ 1976 


JUN. 27/ 1976 


179 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

n 

15 

16 


17 

479 

5.8 

96 

J 

4.8 

0 

329 

18 

468 

5.3 

82 

J 

4.5 

-17 

330 

19 

467 

6.4 

87 

J 

4.2 

-31 

311 

20 

469 

6.1 

71 

J 

4.2 

-48 

301 

21 

462 

6.0 

56 

J 

4.1 

-41 

332 

22 

449 

5.9 

61 

J 

5.4 

-30 

320 

23 

441 

6.7 

67 

J 

5.7 

-4 

329 

24 

432 

7.7 

64 

J 

6.7 

11 

340 


426 6.2 62 

422 6.9 56 

426 10.4 58 

426 9.0 76 

406 9.9 59 

399 11.9 54 

403 17.3 50 

404 21.2 49 

407 15.5 70 

405 13.9 80 

403 14.0 88 

413 13.0 92 

420 8.3 124 

425 9.3 1 60 

424 8.3 122 

417 7.6 123 


3.3 

-2.0 

0.1 

2 

J 

407 

7.5 

98 

3.0 

-1.7 

-1.1 

2 

J 

409 

7.3 

109 

2.1 

-2.3 

-2.1 

2 

J 

408 

8.0 

94 

1-3 

-1 .8 

-3.0 

2 

J 

438 

7.4 

80 

2.5 

-0.9 

-2.6 

2 

J 

435 

7.3 

78 

3.2 

-2.3 

-2.9 

2 

J 

435 

6.5 

71 

4.3 

-2.5 

-0.8 

2 

J 

451 

6.3 

58 

6.0 

-2.4 

0.9 

1 

J 

425 

6.4 

73 


J 

6.3 

1 

337 

5.5 

-2.3 

-0.2 

1 

J 

J 

5.9 

0 

330 

4.7 

-2.7 

-0.3 

2 

J 

J 

4.8 

10 

268 

-0.1 

-4.1 

0.5 

2 

J 

J 

4.4 

-12 

307 

2.4 

-3.2 

-0.9 

2 

J 

J 

6.7 

-9 

217 

-3.9 

-3.0 

-0.7 

5 

J 

J 

6.1 

7 

3 02 

2.9 

-4.6 

1.1 

3 

J 

J 

5.8 

18 

290 

1.7 

-4.4 

2- 2 

2 

J 

J 

5.9 

-17 

276 

0.5 

-5.4 

-0.6 

2 

J 

J 

7.2 

29 

18 

5.7 

2.5 

2.8 

3 

J 

J 

5.9 

19 

314 

3.0 

-2.7 

2.2 

4 

J 

J 

7.0 

13 

270 

-0.0 

-4.1 

2.2 

5 

J 

J 

8.5 

2 

260 

-1.1 

-6.1 

1 .9 

5 

J 

J 

10.1 

29 

327 

6.9 

-3.2 

5. 5 

4 

J 

J 

9.0 

24 

307 

4.8 

-5.5 

4.9 

2 

J 

J 

7.1 

-11 

294 

2.5 

-5.9 

-0.2 

3 

J 

J 

6.8 

-2 

304 

3.6 

-5.3 

0.4 

2 

J 

J 

6.4 

-1 

322 

4.8 

-3.8 

0.1 

2 

J 

J 

6.3 

14 

323 

4.6 

-3.4 

1 .4 

2 

J 

J 

4.9 

8 

308 

2.4 

-3.1 

0.4 

3 

J 

J 

5.5 

-10 

212 

-4.5 

-2.7 

-1.2 

1 

J 

J 

5.0 

-14 

213 

-4.0 

-2.4 

-1.5 

2 

J 

J 

5.3 

-9 

218 

-3.9 

-2.9 

-1.3 

2 

J 

J 

5.1 

-13 

194 

-4.7 

-1.0 

-1.3 

1 

J 

J 

4.2 

-26 

241 

-1 .7 

-2.7 

-2.1 

2 

J 


JUN. 28/ 1976 180 JUN. 29/ 1976 181 


1 

414 

6.1 

52 

J 

3.8 

-5 

262 

-0.5 

-3.5 

-0.8 

1 

J 

3B9 

8.5 

36 

J 

3.5 

-20 

252 

-0.9 

-2.7 

-1.4 

2 

J 

2 

417 

6.4 

54 

J 

3.9 

27 

295 

1.3 

-3.0 

1.3 

2 

J 

376 

9.5 

26 

J 

3.4 

-4 

293 

i;2 

-2.9 

-0.5 

1 

J 

3 

414 

5.8 

59 

J 

4.1 

-22 

293 

1.3 

-3.0 

-1 .5 

2 

J 

370 

8.9 

28 

J 

3.1 

-9 

312 

1.8 

-2.0 

-0.5 

1 

J 

4 

413 

5.7 

54 

J 

4.5 

-6 

305 

2.3 

-3.3 

-0.5 

2 

J 

367 

9.1 

22 

J 

2.9 

-15 

280 

0.5 

“2.7 

-0.7 

1 

J 

5 

408 

5.5 

48 

J 

3.8 

-16 

321 

2.5 

-2.1 

-0.8 

2 

J 

357 

8.3 

40 

J 

2.6 

12 

330 

2.1 

-1.2 

0.6 

1 

J 

6 

411 

5.3 

45 

J 

3.5 

-31 

337 

2.4 

-1.2 

-1.4 

2 

J 

360 

8.5 

34 

J 

2.3 

-4 

321 

1.2 

-1.0 

r o.o 

2 

J 

7 

411 

5.2 

42 

J 

3.4 

-10 

13 

2.7 

0.5 

-0.6 

2 

J 

365 

9:5 

28 

J 

3.2 

-16 

306 

1.7 

-2.4 

-0.5 

1 

J 

8 

415 

5.1 

55 

J 

3.5 

-25 

40 

2.2 

1 .6 

-1.7 

1 

J 

362 

9.4 

30 

J 

3.2 

-33 

316 

1.7 

-1 .9 

-1 .2 

2 

J 

9 

413 

4.9 

43 

J 

3.4 

-28 

27 

2.6 

0.9 

-1 .8 

1 

J 

362 

10.7 

27 

J 

2.8 

-36 

352 

1 .8 

-0.5 

-1.2 

2 

J 

10 

413 

5.0 

36 

J 

3.6 

-22 

35 

2.6 

1.4 

-1.7 

1 

J 

365 

12.8 

21 

J 

3.1 

4 

300 

1 .4 

-2.4 

0.9 

1 

J 

11 

414 

5.2 

42 

J 

4.1 

-10 

52 

1.9 

2.2 

-1 .2 

2 

J 

35? 

10.9 

30 

J 

3.4 

7 

321 

2.5 

-1.8 

0.9 

1 

J 

12 

405 

5.1 

42 

J 

4.4 

2 

15 

4,2 

1.1 

-0.2 

0 

J 

362 

12.1 

27 

J 

4.0 

-6 

296 

1.6 

-3.3 

0.5 

1 

J 

13 

400 

5.9 

50 

J 

4,4 

12 

18 

4.0 

1 .5 

0.5 

1 

J 

366 

10.7 

19 

J 

4.9 

7 

279 

0.7 

-4.4 

1 .8 

1 

J 

14 

397 

6.0 

54 

J 

4,. 5 

12 

17 

4.2 

1.5 

0.6 

1 

J 

362 

9.9 

21 

L 









15 

393 

5.9 

63 

J 

4.5 

3 

5 

4.5 

0.4 

0.2 

0 

J 

358 

11.9 

20 

J 

4.8 

-8 

287 

1.4 

-4.5 

0.2 

1 

J 

16 

393 

5.4 

69 

J 

4.0 

3 

353 

3.9 

-0.4 

0.3 

1 

J 

359 

13.5 

20 

J 

5“.0 

-5 

275 

0.4 

-5.0 

0.3 

1 

J 

17 

397 

5.7 

64 

J 

3.6 

1 

349 

3.4 

-0.7 

0.1 

1 

J 

367 

18.8 

27 

J 

4.2 

41 

284 

0.4 

-1.5 

1 .6 

4 

J 

18 

394 

6.4 

57 

J 

3.1 

-40 

322 

1.2 

-1 .0 

-1.3 

2 

J 

367 

17.6 

35 

J 

3.1 

14 

73 

0.6 

2.0 

0.5 

2 

J 

19 

392 

8.4 

51 

J 

3.9 

-62 

240 

-0.8 

-1.2 

-2.9 

2 

J 

370 

15.3 

37 

J 

3.7 

-18 

239 

-1 .4 

-2.2 

-1 .0 

2 

J 

20 

395 

8.3 

50 

J 

5.1 

-15 

243 

-2.1 

-3.9 

-1.6 

2 

J 

370 

9.9 

34 

J 

5.2 

4 

264 

-0.5 

-4.6 

-0.1 

2 

J 

21 

391 

8.3 

62 

J 

4.8 

-4 7 

241 

-1.3 

-1 .9 

-3.1 

3 

J 

368 

10.0 

35 

J 

5.0 

25 

266 

-0.3 

-4.6 

1.5 

2 

J 

22 

381 

7.9 

64 

J ' 

4.9 

12 

303 

2.2 

-3.5 

0.3 

3 

J 

365 

9.4 

34 

J 

4.8 

33 

289 

1.3 

-4.0 

2.0 

2 

J 

23 

377 

6.7 

58 

J 

4.4 

46 

321 

2.3 

-2.3 

2.7 

1 

J 

369 

9.8 

34 

J 

4.1 

46 

337 

2.4 

-1.4 

2.5 

1 

J 

24 

375 

7.0 

44 

J 

4.3 

-2 

321 

3.0 

-2.4 

-0.5 

2 

J 

370 

9.4 

34 

J 

4.1 

24 

317 

2.1 

-2.1 

1.0 

3 

J 




06 / 30/76 - 07 / 09/76 


HR 

VEL 

DEN 

TEHP/ 

PLS 

AV 0 

GSE 

GSE 

0XGSN 

BVGSN 

B7GSN 

SG 

JNf 




1000 

SC 

NAGN 

LAT 

LON 





SC 






JUN 

1. 30* 1976 




182 

1 

378 

9.3 

44 

J 

3.8 

“11 

290 

0.8 

-2.2 

-0.7 

3 

J 

2 

385 

8.1 

64 

J 

4.7 

17 

331 

3.9 

-2.3 

1 .2 

1 

J 

3 

401 

10.6 

36 

J 

S.C 

11 

315 

3.4 

-3.4 

0.8 

1 

J 

4 

410 

17.7 

36 

J 

5.5 

13 

304 

2.9 

-4.3 

1*2 

2 

J 

5 

410 

17.0 

42 

J 

6.3 

-33 

281 

0.9 

-4.8 

-2.8 

3 

J 

6 

411 

16.8 

49 

J 

8.3 

-1 

297 

3.1 

-6.0 

0.6 

5 

J 

7 

412 

19.4 

56 

J 

8.1 

8 

311 

4.0 

-4.4 

1 .6 

5 

J 

8 

421 

23.5 

56 

J 

8.5 

-32 

297 

3.0 

-6.7 

-2.9 

3 

J 

9 

450 

17.5 

93 

J 

16.9 

-5 

122 

-8.6 

13.3 

-4.8 

4 

J 

10 

4 89 

22.7 

234 

4 

11.1 

-75 

321 

1.3 

-2.7 

-5.9 

10 

J 

11 

483 

20.8 

113 

J 

18.8 

-58 

98 

-1.2 

4.5 

-16.3 

6 

J 

12 

520 

12.4 

207 

J 

15.9 

18 

148 

-12.0 

6.5 

2.3 

6 

J 

13 

557 

10.8 

365 

J 

14.5 

3 

151 

-10.7 

5.9 

-1.0 

8 

J 

14 

551 

10.8 

388 

J 

15.5 

25 

143 

-10.6 

9.2 

4.1 

5 

J 

15 

524 

10.3 

232 

J 

16.6 

22 

147 

-12.5 

9.2 

4.3 

4 

J 

16 

509 

12.4 

308 

L 









17 

524 

11.7 

393 

L 









18 

551 

8.6 

394 

J 

10.9 

-34 

91 

-0.1 

8.5 

-6.0 

4 

J 

19 

558 

8.5 

279 

J 

10.5 

5 

123 

-5.2 

7.9 

1,1 

5 

J 

20 

582 

7.5 

244 

J 

9.2 

11 

124 

-4.9 

7.2 

2.3 

2 

J 

21 

581 

7.7 

254 

J 

9.6 

4 

120 

-4.5 

7.7 

1.5 

3 

J 

22 

581 

7.3 

236 

J 

9.5 

23 

161 

-7.2 

2.0 

3,6 

5 

4 

23 

597 

7.9 

235 

J 

9.5 

28 

179 

-7.6 

-0.4 

4.0 

4 

J 

24 

622 

7.6 

272 

J 

8.5 

9 

156 

-5.8 

2.4 

1.3 

6 

J 


VEL DEN TE NP/ PLS AV B GSE GSE 8XGSH BVGSN BZGSH 5G INF 
1D00 SC NAGN LAT LON SC 

JUL, 1/ 1976 183 


666 

5.9 

229 

J 

7.1 

6 

135 

-4.4 

4.3 

1.1 

3 

i 

681 

5.0 

235 

J 

6.3 

2 

129 

-3.0 

3.7 

0.5 

4 

J 

671 

5.2 

197 

J 

7.0 

24 

155 

-5.3 

2.4 

2.7 

3 

J 

707 

5.3 

3QB 

J 

6.1 

-47 

100 

-0,6 

3.4 

-3.8 

3 

J 

681 

5.6 

203 

J 

6.1 

44 

157 

-3.5 

1.7 

3.6 

3 

J 

693 

5.1 

194 

J 

5.3 

-4 

166 

-3.1 

0.7 

-0.3 

4 

J 

691 

4.7 

187 

J 

5.1 

33 

155 

-3.1 

1.8 

2.0 

3 

J 

695 

4,4 

188 

J 

5.0 

19 

135 

-2.1 

2.2 

0.5 

4 

i 

670 

4.5 

164 

J 

5.0 

1 

158 

-4.2 

1.7 

-0.3 

2 

J 

669 

4.3 

200 

J 

5.1 

2 

154 

-3.8 

1.8 

-0.4 

3 

J 

669 

4.7 

219 

J 

4.8 

-1 

160 

-3.B 

1.3 

-0.5 

3 

J 

685 

4.2 

223 

J 

4.6 

6 

102 

-0.8 

3.7 

-0.7 

3 

J 

676 

3.6 

220 

J 

4.5 

-2 

110 

-1.3 

3.4 

-1.1 

2 

J 

68B 

3.7 

214 

J 

3.9 

4 

90 

0.0 

3.2 

-0.6 

2 

J 

659 

3.3 

234 

J 

4.7 

30 

167 

-2.2 

O.K 

1.2 

4 

J 

657 

3.5 

230 

J 

5.2 

44 

167 

-2.0 

0.7 

1.9 

4 

J 

638 

3.2 

1*7 

J 

5.1 

-4 

128 

-2.6 

3.3 

-0.6 

3 

J 

667 

3.3 

m 

J 

4.5 

-9 

111 

-0.9 

2.4 

-0.5 

4 

J 

635 

3.5 

206 

J 

4.5 

16 

170 

-3.5 

C . 6 

1.0 

3 

J 

627 

3.3 

126 

J 

4.5 

-10 

187 

-3.4 

-0.4 

-0.6 

3 

J 

641 

3.3 

144 

J 

4.5 

-8 

113 

-1.5 

3.7 

“0.2 

2 

J 

619 

3.1 

109 

J 

4.6 

-9 

150 

-3,0 

1.8 

-0.3 

3 

J 

640 

2.9 

114 

J 

5.4 

2 

96 

-0.6 

5.2 

0.9 

1 

J 

635 

3.1 

122 

J 

5.3 

-13 

95 

-0.4 

4.8 

-0.5 

2 

J 


JUL. 2* 1976 


184 


JUL. 3, 1976 


185 


1 

623 

3.0 

112 

J 

4.9 

-30 

119 

-1.8 

3.5 

-1 .8 

2 

J 

S13 

2.8 

84 

J 

5.0 

7 

146 

-3.9 

2.5 

0.8 

2 

J 

2 

631 

3.1 

150 

J 

4.8 

-8 

112 

-1.5 

3.8 

-0.3 

2 

J 

531 

3.1 

52 

J 

5.1 

15 

168 

-4.3 

0.8 

1.2 

2 

J 

3 

634 

2.9 

132 

J 

4.8 

23 

110 

-1.4 

3.8 

1 .8 

2 

J 

495 

3.4 

51 

J 

5.3 

7 

166 

-5.0 

-0.5 

0.6 

1 

J 

4 

602 

2.7 

124 

J 

4.8 

7 

138 

-3.2 

2.9 

0.5 

2 

J 

497 

3*6 

58 

J 

5.2 

-17 

164 

-4.6 

1 .3 

-1.5 

1 

J 

5 

613 

2.7 

128 

J 

4.7 

10 

140 

-2.9 

2.4 

0.5 

3 

J 

528 

3.6 

59 

J 

5.0 

-30 

97 

-0.5 

3.8 

-2.7 

1 

J 

6 

603 

2.6 

118 

J 

4.8 

8 

138 

-3.3 

3.Q 

0.2 

2 

J 

5G4 

3.6 

71 

J 

5.4 

-26 

147 

-3.5 

2.0 

-2.3 

3 

J 

7 

608 

2.6 

126 

<t 

4.8 

5 

159 

-3.7 

1.5 

0.1 

3 

J 

482 

3.8 

72 

J 

5.8 

-17 

163 

-4.9 

1.2 

-1.8 

2 

J 

8 

632 

2.7 

137 

J 

4.8 

-1 

156 

-3.8 

1.7 

-0.4 

2 

J 

502 

4.3 

46 

J 

5.7 

-14 

114 

-2.1 

4.4 

-2.4 

2 

J 

9 

625 

2.8 

164 

J 

5.0 

-12 

125 

-2.4 

3.0 

-1.7 

3 

J 

502 

4.5 

43 

J 

5.9 

-12 

115 

-2.3 

4.4 

-2.4 

2 

J 

10 

615 

3.0 

161 

J 

4.9 

13 

140 

-2.8 

2.5 

0.1 

3 

J 

507 

4.5 

62 

J 

5.5 

-14 

107 

-1.5 

4.3 

-2.6 

2 

J 

11 

605 

3.1 

186 

J 

4.8 

-5 

155 

-3.2 

1 .4 

-0.7 

3 

J 

494 

4.4 

87 

J 

5.3 

-34 

172 

-3.0 

-0.2 

-2.1 

4 

J 

12 

627 

2.9 

153 

J 

5.1 

7 

103 

-0.8 

4.6 

-0.8 

2 

J 

489 

5.2 

91 

J 

5.8 

33 

202 

-3.5 

-0.6 

2.8 

4 

J 

13 

634 

3.0 

158 

J 

5.3 

2 

87 

0.2 

4.4 

-1.1 

3 

J 

502 

5.6 

100 

J 

5.9 

18 

225 

-2.6 

-2.1 

1 .9 

5 

J 

14 

600 

3.0 

145 

J 

5.2 

33 

138 

-2.7 

3.0 

1.7 

3 

J 

495 

6.0 

93 

J 

6.2 

49 

218 

-2.4 

-0.9 

3.9 

4 

J 

15 

595 

3.1 

145 

J 

5.0 

10 

130 

-2.5 

3.1 

0.0 

3 

J 

496 

5.7 

88 

J 

6.2 

28 

220 

-2.5 

-1.7 

2.2 

5 

J 

16 

606 

3.3 

168 

J 

4.9 

4 

113 

-1.4 

3.7 

-0.3 

3 

J 

503 

5.8 

80 

J 

6.5 

-16 

108 

-1.7 

5.0 

-2.5 

3 

J 

1? 

601 

3.3 

167 

J 

4,6 

13 

111 

-1.4 

3.8 

0.5 

2 

J 

468 

6.3 

75 

J 

6.5 

-1 

144 

-4.8 

3.4 

-Q.5 

3 

J 

18 

582 

3.2 

152 

J 

4.6 

12 

128 

-2.3 

3,0 

0,7 

2 

J 

490 

7.1 

90 

J 

6.6 

5 6 

199 

-3.2 

-0.9 

5.1 

2 

J 

19 

572 

3.C 

109 

J 

4.4 

-19 

142 

-3.0 

2.4 

-1 .3 

2 

J 

482 

7.0 

107 

J 

6.4 

42 

155 

-3.8 

1.7 

3.8 

3 

J 

20 

570 

3.1 

122 

J 

4.3 

-1 

139 

-2.9 

2.6 

0.1 

2 

J 

478 

7.1 

120 

J 

6.6 

-24 

151 

-4.6 

2.7 

-2.2 

3 

J 

21 

539 

3.1 

133 

J 

4.2 

6 

115 

-1.5 

3.2 

0.7 

2 

J 

492 

7.4 

105 

J 

7.0 

-34 

118 

-2.5 

5.0 

-3.1 

3 

J 

22 

567 

3.1 

116 

J 

4.2 

-4 

138 

-2.9 

2.6 

0.0 

2 

J 

488 

5.5 

96 

J 

7.9 

18 

154 

-5.4 

2.4 

2.2 

5 

J 

23 

545 

2.9 

80 

J 

4,7 

a 

174 

-4.4 

0.4 

0.7 

1 

J 

517 

5.4 

160 

J 

7.7 

37 

152 

-4.5 

1.9 

4.1 

4 

J 

24 

525 

2.9 

113 

J 

5.0 

15 

157 

-4.4 

1.7 

1.5 

1 

J 

549 

6.6 

210 

J 

6.7 

24 

138 

-3.7 

3.1 

2.6 

4 

J 







JUL 

. t 

># 1976 




186 





1 

545 

6.5 

213 

L 









543 

3.4 

101 

L 

2 

537 

6.6 

181 

J 

6.4 

8 

153 

-4.9 

2.4 

0.9 

3 

J 

534 

3.7 

90 

L 

3 

542 

7.2 

147 

J 

6.4 

14 

155 

-4.8 

2.2 

1.4 

3 

J 

542 

3.7 

93 

L 

4 

543 

6.8 

122 

4 

6.4 

20 

143 

-4.6 

3.5 

2.0 

2 

J 

547 

3.7 

97 

L 

5 

563 

6.9 

135 

J 

6.3 

24 

122 

-2.5 

4.2 

1 .8 

3 

J 

547 

3.5 

95 

L 

6 

559 

7.0 

132 

J 

6.5 

4 

130 

-2.9 

3.5 

-0.2 

5 

J 

546 

3.9 

98 

L 

7 

582 

6.8 

152 

J 

4.5 

-74 

245 

-0.3 

-0.9 

-2.0 

4 

J 

542 

5.3 

98 

L 

8 

588 

6.7 

183 

J 

3.3 

-54 

186 

-1.2 

-0.5 

-1.5 

3 

J 

542 

5.8 

109 

L 

9 

583 

6.5 

209 

J 

4.0 

23 

125 

-1.5 

2.4 

0.5 

3 

J 

544 

6.0 

96 

L 

10 

569 

5.2 

137 

L 

4.8 

62 

192 

-1.4 

0.5 

2.7 

4 

J 

539 

5.6 

100 

L 

11 

588 

4.B 

150 

L 

5.1 

-6 

95 

-0.4 

4.6 

-2.1 

1 

J 

534 

4.6 

93 

L 

12 

587 

5.0 

149 

L 









535 

4.1 

91 

L 

13 

586 

5.5 

140 

J 

5.3 

60 

205 

-2.4 

0.3 

4.6 

1 

J 

535 

4.3 

115 

L 

14 

584 

6.4 

174 

J 

5.1 

-5 

146 

-3.0 

1.8 

-0.8 

4 

J 

547 

4.9 

126 

L 

15 

603 

5.4 

130 

J 

4.3 

0 

121 

-1.7 

2.8 

-0.7 

3 

J 

538 

4.9 

110 

L 

16 

584 

4.3 

156 

L 

4.1 

20 

169 

-2.9 

0.7 

0.9 

3 

J 

531 

3.4 

131 

L 

17 

580 

4.3 

137 

L 

4.0 

21 

138 

-2.3 

2.2 

0.9 

2 

J 





18 

569 

4.7 

128 

L 

3.5 

-28 

212 

-1.6 

-1.0 

-0.9 

3 

J 

536 

4.9 

124 

L 

19 

568 

4.6 

97 

L 









521 

4.1 

112 

L 

20 

564 

5.3 

133 

L 









525 

5.1 

103 

L 

21 

548 

5.0 

128 

L 









517 

5.4 

95 

L 

22 

538 

4.5 

97 

L 









502 

5.0 

113 

L 

23 

540 

4.4 

96 

L 









494 

4.6 

100 

L 

24 

542 

3.7 

120 

L 









503 

6.9 

106 

L 


JUL. 6* 1976 


JUL. 9* 1976 


191 


1 

496 

6.3 

103 

L 

2 

490 

7.1 

88 

L 

3 

490 

7.4 

90 

L 

4 

496 

5.7 

94 

L 

5 

501 

5.4 

100 

L 

6 

4 94 

5.6 

98 

L 

7 

482 

7.4 

105 

L 

8 

525 

5.6 

176 

L 

9 

524 

5.6 

160 

L 

10 

519 

6.0 

170 

L 

11 

498 

6.3 

142 

L 

12 

495 

6..1 

134 

L 

13 

480 

5.4 

107 

L 

14 

468 

4.9 

113 

L 


15 

16 

443 

441 

9.5 

9.3 

31 

26 

L 

L 

3.1 

27 

166 

-1.7 

0.6 

0.8 

2 

J 

17* 

441 

10.5 

30 

J 

2.9 

8 

178 

-2.8 

0.2 

0.4 

1 

J 

18 

435 

11.5 

28 

J 

2.1 

0 

157 

-1.7 

0.7 

-0.1 

1 

J 

19 

435 

12.2 

29 

J 

3.0 

25 

192 

-2.5 

-0.5 

1.2 

1 

J 

20 

435 

12.2 

31 

J 

3.1 

23 

172 

-2.3 

0.3 

1.0 

2 

J 

21 

425 

12.8 

51 

J 

3.4 

10 

155 

-2.3 

1.1 

0.5 

2 

J 

22 

423 

12.3 

39 

J 

3.6 

-12 

86 

0.1 

2.7 

-Q.4 

2 

J 

23 

418 

7.8 

40 

J 

4.0 

12 

116 

-1.5 

3.1 

1.0 

2 

J 

24 

415 

3.7 

62 

J 

4.7 

8 

137 

-3.2 

2.9 

0.8 

1 

J 


07 / 10/76 • 07 / 17/76 



VEl 

DEN 

TEMP/ 

pis 

AV B 

6SE 

GSE 

BXGSH 

BYGSN 

BIGSH 

SG 

INF 

VEL 

DEN ' 

FEHP/ 

PL5 

AV B 

GSE 

GSE 

BXGSM 

BYGSN 

BZGSH 

SG 

INF 



1000 

SC 

HAGN 

IAI 

ION 





SC 


1000 

SC 

HAGN 

LAI 

LON 





SC 






JUL 

. 10/ 1976 




192 





JUL 

11 

/ 1976 




193 

1 

412 

3.4 

45 

J 

4.9 

-3 

126 

-2.7 

3.7 

-0.1 

1 

J 

392 

11.0 

51 

4 

4.6 

21 

163 

-2.8 

0.8 

1.1 

3 

J 

2 

413 

4.0 

56 

J 

3.8 

-H 

118 

-1.7 

3.2 

-0,8 

1 

J 

383 

10.5 

49 

J 

5.1 

21 

173 

-4.5 

0.5 

1.8 

1 

J 

3 

407 

10.8 

20 

J 

2.4 

-23 

236 

-0.6 

-0.9 

-0.4 

2 

J 

386 

9.3 

52 

J 

4.9 

21 

184 

-4.6 

-0.3 

1 .8 

1 

J 

4 

394 

6.5 

24 

J 

4.4 

10 

276 

0.4 

-4.0 

1.0 

1 

J 

380 

7.8 

50 

J 

4.0 

16 

164 

-3.4 

1.1 

0.9 

1 

J 

5 

394 

6.7 

24 

J 

4.9 

-7 

275 

0.4 

-4.7 

0.0 

1 

J 

383 

9.6 

64 

J 

4.3 

16 

172 

-3.8 

0.7 

1.0 

2 

J 

6 

400 

12.9 

21 

J 

4.2 

-46 

32 

1.9 

0.8 

*2.5 

3 

J 

392 

9.0 

41 

J 

3.8 

4 

66 

0.2 

3.2 

-0.4 

2 

J 

7 

400 

15.1 

28 

J 

3.4 

20 

82 

0.4 

2.7 

0.3 

2 

J 

389 

7.8 

56 

J 

2.8 

2 

131 

-1.4 

1.6 

-0.3 

2 

J 

8 

407 

7.6 

40 

J 

5.1 

47 

151 

-2.6 

2.3 

2.7 

3 

J 

378 

7.4 

38 

J 

3,4 

-6 

137 

-2.3 

1 .9 

-0.9 

1 

J 

9 

410 

5.5 

46 

J 

4.6 

-4 

125 

-2.3 

3.0 

-1.3 

3 

J 

372 

7.7 

25 

J 

3.7 

-19 

157 

-3.0 

0.9 

-1.5 

1 

J 

10 

413 

5.6 

49 

J 

4.7 

-16 

80 

0.8 

3.6 

-2.6 

1 

J 

367 

7.6 

28 

J 

3.8 

-11 

176 

-3.5 

0.0 

-0.7 

1 

J 

11 

417 

5.6 

62 

J 

5.4 

19 

102 

-1.0 

5.0 

-0.1 

2 

J 

361 

7.3 

28 

J 

4.0 

0 

178 

-4.0 

0.1 

-0,1 

1 

J 

12 

413 

6.1 

47 

J 

5.7 

-3 

112 

-1.9 

4.3 

-1.9 

2 

J 

358 

7.9 

31 

J 

4.4 

-2 

173 

-4,4 

0,4 

-0.3 

3 

J 

13 

404 

6.7 

57 

J 

6.0 

23 

124 

-2.8 

4.6 

0.6 

3 

J 

357 

6.7 

29 

J 

3.8 

6 

170 

-3,5 

0.7 

0.1 

1 

J 

14 

405 

7.0 

50 

J 

6.0 

15 

114 

-2.1 

4.9 

-0.1 

3 

J 

365 

6.9 

36 

J 

3.5 

12 

165 

-3.1 

1.0 

0.4 

1 

J 

15 

404 

7.2 

50 

J 

6.1 

19 

119 

-2.5 

4.8 

0.5 

3 

J 

379 

9.4 

29 

J 

4.6 

10 

113 

-1.5 

3.7 

-0.3 

2 

J 

16 

401 

6.8 

63 

J 

6.0 

25 

132 

-3.3 

4.1 

1.5 

2 

J 

389 

B.4 

34 

J 

4.5 

-5 

78 

0.9 

4.0 

-1.3 

1 

J 

17 

408 

7.5 

61 

J 

5.8 

11 

103 

-1.1 

5.0 

0.2 

3 

J 

384 

8.7 

42 

J 

4.3 

9 

112 

-1.5 

3.7 

0.0 

2 

J 

18 

402 

7.7 

56 

J 

5.7 

-4 

106 

-1.4 

4.7 

-0.8 

3 

J 

384 

9.4 

41 

J 

4.5 

10 

130 

-2.5 

3,1 

0.4 

2 

J 

19 

399 

7.3 

45 

J 

6.0 

-3 

94 

-0.4 

5.6 

-0.5 

2 

J 

391 

11.2 

36 

J 

3.8 

15 

121 

-1.6 

2.6 

0.7 

2 

J 

20 

398 

7.0 

43 

J 

5.8 

-9 

98 

-0.8 

5.6 

-0.8 

1 

J 

393 

13.7 

36 

J 

2.8 

27 

140 

-1,4 

1.1 

0.9 

2 

J 

21 

360 

8.5 

49 

J 

6.4 

2 

126 

-3.5 

4.B 

0.4 

2 

J 

388 

16.2 

30 

J 

2.3 

27 

134 

-0.9 

0.9 

0.7 

2 

J 

22 

378 

9.4 

42 

J 

6.6 

-3 

135 

-4.6 

4.6 

-0.0 

1 

J 

382 

14.3 

31 

J 

2.6 

2 

125 

-1.3 

1.6 

0.2 

2 

4 

23 

377 

8.6 

36 

J 

5.6 

-1 

144 

-4.1 

3.0 

0.1 

2 

J 

381 

15.8 

28 

J 

2.6 

-1 

106 

-0.7 

2.4 

0.1 

1 

J 

24 

414 

11.7 

43 

J 

4.8 

-9 

66 

1.8 

4.1 

-0.4 

1 

J 

376 

19.6 

23 

J 

2.4 

-38 

69 

0.5 

1 ,3 

-1.0 

2 

J 


1 

372 

22.7 

19 

J 

JUL 

2.3 

. 12/ 1976 
-4 309 1.3 

-1 .5 

-0.2 

1 

194 

J 

403 

8.6 

59 

J 

JUL 

5.4 

,. 13/ 1976 
0 339 4.5 

-1.7 

-0.0 

3 

195 

J 

2 

373 

21.0 

21 

J 

3.8 

56 

291 

0.6 

-1.6 

2.6 

2 

J 

397 

9.3 

78 

J 

4.8 

-6 

346 

4.4 

-1.1 

-0.5 

1 

J 

3 

369 

21.9 

23 

J 

3.0 

-4 

348 

2.0 

-0.4 

-0.1 

2 

J 

380 

9.7 

52 

J 

4.3 

-66 

329 

0.5 

-0.3 

-1.2 

4 

J 

4 

376 

25.2 

20 

J 

2.3 

46 

126 

-0.9 

1.3 

1.4 

1 

J 

374 

9.3 

40 

J 

3.4 

6 

172 

-3.2 

0.5 

0.3 

1 

J 

5 

378 

21.4 

26 

J 

4.0 

25 

209 

-2.9 

-1.4 

1.7 

2 

J 

368 

11.3 

37 

J 

2.9 

23 

334 

0.8 

-0.3 

0.4 

3 

J 

6 

373 

21,7 

21 

J 

3.9 

11 

251 

-1.0 

-2.6 

1.1 

3 

J 

376 

10.2 

39 

J 

3.6 

-30 

334 

2.6 

-1.6 

-1.4 

1 

J 

7 

377 

20.3 

25 

J 

3.4 

54 

161 

-1.8 

1.2 

2.4 

2 

J 

376 

10.3 

34 

J 

3.7 

-4 8 

342 

2.2 

-1.3 

-2.3 

1 

J 

8 

372 

21.9 

28 

J 

2.0 

32 

140 

-1.2 

1.3 

0.7 

1 

J 

374 

11.4 

32 

J 

3.1 

-42 

344 

2.1 

-1.1 

-1.7 

1 

J 

9 

372 

23.6 

27 

J 

1.7 

28 

165 

-1.3 

0.6 

0.6 

1 

J 

365 

12.1 

29 

J 

2.9 

-33 

336 

1.9 

-1 .3 

-1 .0 

1 

J 

10 

365 

20.3 

26 

J 

1.9 

-7 

180 

-1.4 

-0.1 

-0.2 

1 

J 

361 

13.2 

25 

J 

2.6 

-25 

300 

1.0 

-1.9 

-0.3 

1 

J 

11 

360 

16.1 

40 

J 

3.8 

17 

310 

1.8 

-1.7 

1 .6 

2 

J 

351 

15.0 

26 

J 

2.1 

-17 

308 

1.2 

-1.6 

0.0 

1 

J 

12 

359 

15.9 

33 

J 

3.3 

-35 

259 

-0.5 

-2.9 

-0.7 

1 

J 

351 

16.9 

25 

J 

1.6 

3 

12 

1.2 

0.3 

-0.0 

1 

J 

13 

347 

14.9 

48 

J 

3.9 

14 

340 

3.5 

-0.9 

1.3 

1 

J 

348 

17.7 

24 

J 

2.1 

10 

35 

1.5 

1.1 

-0.1 

1 

J 

14 

33B 

13.8 

28 

J 

4.2 

-11 

333 

3.4 

-1.9 

-0.1 

2 

J 

351 

17.9 

27 

J 

2.6 

35 

31 

1.6 

1.3 

0.9 

1 

J 

15 

339 

14.2 

19 

J 

4.0 

-19 

305 

2.1 

-3.2 

-0.4 

1 

J 

352 

18.4 

24 

J 

2.0 

30 

314 

1 .0 

-0.7 

1.1 

1 

J 

16 

339 

14.1 

17 

J 

4.0 

-20 

292 

1.3 

-3.5 

-0.5 

1 

J 

348 

17.7 

24 

J 

2.0 

-36 

325 

1.1 

-0.9 

-0.7 

1 

J 

17 

343 

14.0 

23 

J 

4,0 

-14 

295 

1.5 

-3.3 

-0.3 

2 

J 

350 

17.4 

20 

J 

2.3 

-41 

301 

0.5 

-1 .0 

-0.7 

2 

J 

18 

345 

14.4 

28 

J 

4.6 

-5 

290 

1.5 

-4.C 

0.1 

2 

J 

353 

16.9 

21 

J 

2.8 

-14 

288 

0.7 

-2.2 

-0.3 

2 

J 

19 

350 

15.4 

33 

J 

5.0 

28 

303 

2.1 

-3.1 

2.2 

2 

J 

352 

17.6 

20 

J 

2.0 

23 

279 

0.3 

-1,6 

0.8 

1 

J 

20 

360 

15.3 

36 

J 

5.1 

5 

37 

1.8 

1 .3 

0.2 

5 

J 

356 

17.6 

24 

J 

1.5 

69 

185 

-0.4 

-c.o 

1.1 

1 

J 

21 

367 

15.2 

32 

J 

5.3 

-2 

283 

1.1 

-5.0 

-0.3 

2 

J 

352 

14.9 

27 

J 

2.7 

40 

154 

-1.7 

0.8 

1.6 

2 

J 

22 

365 

16.7 

34 

J 

4.6 

-7 

290 

1.5 

-4.0 

-0.7 

2 

J 

346 

12.9 

26 

J 

3.5 

69 

199 

-1.1 

-u.5 

3.1 

1 

J 

23 

366 

13.7 

39 

J 

5.1 

18 

297 

2.1 

-4 . 2 

1 .3 

2 

J 

341 

12.1 

29 

J 

4.0 

51 

133 

-1.6 

1 .6 

3.0 

2 

J 

24 

385 

9.1 

51 

J 

6.1 

35 

327 

4.1 

-2.9 

3.3 

1 

J 

333 

9.8 

19 

J 

4.7 

12 

134 

-3.1 

3.2 

1.1 

1 

J 







JUL 

. 14 

/ 1976 




196 





JUL 

.. 1i 

>/ 1976 




197 

1 

342 

11 .9 

21 

J 

4.0 

-4 4 

67 

1.0 

2.3 

-2.3 

2 

,( 

338 

8.8 

25 

J 

3.2 

20 

2 

2.3 

0.1 

0.8 

2 

J 

2 

343 

11 .7 

22 

J 

3.6 

-40 

64 

1.2 

2.5 

-2.3 

1 

J 

337 

10.0 

24 

J 

3.3 

-20 

341 

2.3 

-0.8 

-3.9 

2 

J 

3 

339 

12.0 

18 

J 

3.7 

-49 

100 

-0.4 

2.2 

-2.8 

1 

J 

334 

9.5 

21 

J 

3.2 

-11 

333 

2.4 

-1 .2 

-0.4 

2 

J 

4 

336 

13.8 

14 

J 

3.5 

-48 

122 

-1.2 

1 .7 

-2.7 

1 

J 

332 

9.2 

18 

J 

3 1 

-22 

337 

2.4 

-1 .1 

-0.9 

1 

J 

5 

337 

12.6 

17 

J 

3.2 

-34 

104 

-0.6 

2.0 

-1 .9 

2 

J 

331 

10.6 

18 

J 

2,3 

-43 

3 

1.2 

-0.1 

-1.2 

2 

J 

6 

336 

U.1 

24 

J 

3.1 

-25 

156 

-1.1 

0.4 

-0.6 

3 

J 

323 

12.6 

17 

J 

1,3 

-39 

83 

0.1 

0.6 

-0.7 

1 

J 

7 

332 

12.6 

17 

J 

4.4 

-22 

133 

-2.5 

2.2 

-2.1 

2 

J 

316 

13.6 

13 

J 

1.6 

-7 

343 

1.4 

-0.5 

-0.1 

1 

J 

8 

328 

12.7 

21 

J 

4.3 

28 

144 

-3.0 

2.7 

1.2 

1 

J 

323 

19.0 

14 

J 

2.0 

3 

329 

1 .6 

-0.9 

0.4 

1 

J 

9 

332 

12.8 

19 

J 

4.2 

22 

131 

-1.5 

2.0 

0.3 

3 

J 

335 

24.1 

14 

J 

3.9 

3 

292 

1 .3 

-2.9 

1.2 

2 

J 

10 

337 

11.9 

19 

J 

4.7 

-17 

101 

-0.7 

3.1 

-2.4 

3 

J 

339 

21.9 

16 

J 

4.6 

-76 

343 

1 .0 

-1.8 

-3.8 

2 

J 

11 

337 

13.9 

28 

J 

3.9 

3 

110 

-1.1 

2.9 

-1.0 

2 

J 

341 

27.3 

18 

J 

3.5 

-33 

254 

-0.7 

-2.8 

-0.6 

2 

J 

12 

336 

16.1 

17 

J 

3.2 

52 

83 

0.2 

2.5 

1.5 

1 

J 

346 

31 .8 

*>4 

J 

4.5 

-13 

274 

0.3 

-3.8 

0.6 

2 

J 

13 

332 

11 .9 

23 

J 

4.1 

-31 

144 

-2.1 

0.9 

-2.0 

3 

J 

344 

34. S 

2, 

J 

5.7 

53 

257 

-0.8 

-1.4 

5.4 

1 

J 

14 

339 

14.0 

22 

J 

3.6 

-72 

102 

-0.2 

-0.1 

-2.9 

2 

J 

346 

37.6 

23 

J 

4.0 

66 

263 

-0.2 

-0.3 

3.9 

1 

J 

15 

337 

14.3 

21 

J 

3.9 

1 

114 

-1.6 

3.4 

-1 ,0 

1 

J 

338 

41 .4 

25 

L 









16 

346 

15.3 

25 

J 

3.7 

22 

116 

-1.3 

3.0 

0.5 

2 

J 

344 

70.9 

35 

L 









17 

350 

15.6 

23 

J 

3.0 

14 

111 

-1.0 

2.6 

0.2 

1 

J 

372 

44.5 

53 

J 

12.1 

57 

105 

-0.4 

2.0 

2.2 

12 

J 

18 

351 

16.5 

24 

J 

1.7 

10 

140 

-1.1 

0.9 

0.1 

1 

J 

400 

16.1 

105 

j 

13.7 

36 

149 

-9.0 

6.4 

6.9 

4 

J 

19 

343 

14.8 

20 

J 

2.5 

9 

282 

0.5 

-2.2 

0.5 

1 

J 

491 

13.4 

245 

J 

11.2 

-13 

141 

-7.2 

5.7 

-2.6 

6 

J 

20 

339 

13.0 

24 

J 

3.3 

-3 

287 

0.9 

-3.1 

-0.1 

1 

J 

516 

11.8 

291 

J 

12.6 

-17 

143 

-6.1 

4.5 

>2.4 

10 

J 

21 

339 

10.7 

29 

J 

3.4 

15 

336 

2.6 

-1.2 

0.8 

2 

J 

521 

10.8 

320 

J 

10.5 

5 

144 

-7.2 

5.2 

0.8 

6 

J 

22 

342 

9.0 

36 

J 

4.2 

22 

5 

3.8 

0.3 

1.5 

1 

J 

501 

12.0 

202 

J 

12.6 

-3 

146 

-8.4 

5.7 

-0.4 

8 

J 

23 

338 

9.3 

31 

J 

4.4 

22 

10 

3.9 

0.6 

1 .6 

1 

J 

498 

13.7 

213 

J 

12.8 

12 

145 

-9.5 

6.6 

2.7 

5 

J 

24* 

335 

9.8 

22 

J 

3.8 

24 

6 

3.3 

0.3 

1 .5 

1 

J 

514 

13.6 

261 

J 

10.8 

-2 

145 

-7.9 

5.6 

-0.2 

5 

J 







JUL 

. 16/ 1976 




198 





JUL 

. 17/ 1976 




199 

1 

525 

11 .0 

246 

J 

10.0 

H 

145 

-6.8 

4.8 

2.1 

5 

J 

547 

3.9 

98 

J 

4.8 

-5 

175 

-4.7 

0.4 

-0.4 

1 

J 

2 

532 

10.7 

308 

J 

11.1 

-10 

123 

-5.0 

7.6 

-1.8 

6 

J 

542 

5.4 

127 

L 









3 

569 

9.7 

331 

J 

7.8 

26 

208 

-3.6 

-1*8 

2.1 

6 

J 

537 

5.8 

174 

J 

4.3 

4 

148 

-3.6 

2.2 

0.1 

0 

J 

4 

577 

8.7 

291 

J 

7.2 

13 

222 

-3.9 

-3.4 

1.6 

5 

J 

526 

6.0 

202 

J 

4.1 

4 

155 

-3.6 

1.7 

0.1 

1 

J 

5 

576 

7.7 

243 

J 

6.9 

-25 

211 

-2.0 

-1.4 

-0.9 

6 

J 

525 

5.9 

153 

J 

3.4 

-8 

171 

-3.2 

0.4 

-0.5 

1 

J 

6 

568 

5.7 

212 

J 

8.5 

-42 

126 

-3.5 

3.6 

-6.3 

2 

J 

511 

4.3 

81 

J 

5.0 

20 

184 

-4.6 

0.1 

1.7 

1 

J 

7 





8.0 

-25 

175 

-5.9 

-0.2 

-2.8 

5 

J 

511 

4.9 

109 

J 

5.2 

16 

173 

-5.0 

1.0 

1.2 

1 

J 

8 

573 

8.2 

168 

L 

5.4 

-28 

156 

-2.3 

0.6 

-1.6 

5 

J 

520 

3.7 

86 

L 









9 

554 

7.1 

155 

L 

4.8 

22 

200 

-3.5 

-0.7 

1 .8 

3 

J 

516 

4.6 

107 

L 









10 

598 

5.6 

180 

J 

5.6 

36 

166 

-3.2 

1.6 

1 .9 

4 

J 

502 

4.6 

80 

J 

3.9 

-7 

168 

-3.5 

C.5 

-0.7 

1 

J 

11 

611 

5.5 

211 

J 

6.7 

53 

130 

-2.5 

4.8 

3.7 

2 

J 

498 

4.4 

66 

J 

4.5 • 

-13 

166 

-4.1 

0.6 

-1.3 

1 

J 

12 

604 

5.9 

231 

J 

7.3 

16 

107 

“1.8 

6.1 

-0.6 

3 

J 

494 

4.5 

73 

J 

3.9 

10 

165 

-3.6 

1 .2 

0.2 

1 

J 

13 

593 

6.3 

297 

J 

6.6 

17 

112 

-1.9 

5.0 

-0.3 

4 

J 

492 

4.2 

77 

J 

4.2 

9 

170 

-4.1 

0.9 

0.3 

0 

J 

14 

580 

6.6 

224 

J 

7.3 

32 

165 

-5.3 

2.5 

2.7 

3 

J 

486 

4.3 

115 

J 

4.3 

8 

169 

-4.2 

1 .0 

0.3 

0 

J 

15 

575 

7.3 

197 

J 

7.0 

13 

213 

-4.8 

-2.6 

2.2 

4 

J 













16 

558 

7.3 

135 

J 

7.1 

14 

178 

-6.5 

0.6 

1.5 

3 

J 

482 

3.8 

78 

L 









17 

552 

7.6 

176 

J 

7.0 

15 

164 

-4.5 

1.5 

1 .0 

5 

J 

478 

4.8 

92 

L 









18 

542 

8.2 

153 

J 

7.7 

-2 

144 

-5.9 

4.2 

-0.8 

2 

J 

472 

4.3 

69 

L 









19 

535 

8.1 

146 

J 

8.0 

-25 

155 

-6.3 

2.7 

-3.5 

2 

J 

475 

3.9 

71 

L 









20 

534 

7.9 

179 

J 

7.1 

-38 

165 

-4.8 

1.2 

-3.9 

3 

J 

467 

3.4 

67 

L 









21 

557 

5.3 

112 

J 

5.4 

-18 

175 

-4.8 

0.4 

-1 .6 

2 

J 

458 

3.8 

77 

L 









22 

560 

5.2 

98 

J 

4.7 

-9 

161 

-4.0 

1.4 

-0.6 

2 

J 

445 

3.9 

60 

L 









23 

579 

4.9 

122 

J 

4.3 

-1 

112 

-1.3 

3.2 

0.0 

3 

J 

446 

6.3 

86 

L 









24 

559 

4.5 

109 

J 

4.3 

4 

137 

-2.6 

2.4 

0*3 

2 

J 

441 

5.1 

73 

L 










07 / 11/76 • 07 / 26/76 


HR 

VEL 

DEN 

fEKP/ 

PUS 

AV 0 CSC GSE OXGSH DYGSH UZGSH 

sc i*r 

VEL 

DEN 1EHP/ 

PLS 

AV u 

GSE 

GSE 

DXGS* 

UYGSH 

BZGSH 

SO 

IMF 



10QQ 

sc 

MAGN LAI LON 

5C 


1000 

SC 

NAGN 

LAT 

LON 





SC 






JUL. 18# 1976 

200 





JUL 

, 22# 1976 




204 

1 

439 

6.1 

76 

L 















2 

437 

6.2 

76 

L 















3 

4 31 

6.6 

67 

t 















4 

425 

7.2 

77 

l 















i 

422 

7.3 

75 

U 















6 

417 

7.7 

78 

L 















7 

416 

a.o 

75 

l 



364 

17.4 

32 

L 

6.9 

-43 

248 

-1.7 

-5.3 

-2.8 

3 

J 

8 

412 

8.0 

69 

l 



369 

19.3 

28 

J 

6.9 

-32 

216 

-4,3 

-4.4 

-2.1 

2 

J 

9 

414 

8.2 

66 

L 



362 

19.0 

26 

J 

7.7 

-16 

256 

-1,4 

-7,0 

0.5 

3 

J 

10 

407 

s.o 

68 

L 



344 

16.8 

23 

J 

7.5 

-4 

262 

1,4 

-6.4 

2.3 

3 

J 

11 

403 

7.6 

61 

L 



330 

16.6 

22 

J 

7.3 

10 

309 

4.3 

-4.4 

3.3 

2 

4 

12 

415 

8.4 

81 

L 



338 

13.5 

26 

J 

6.8 

9 

?92 

2.2 

-4.5 

3.1 

3 

J 

13 

415 

9.2 

85 

L 



344 

11.1 

37 

3 

6.9 

23 

31G 

4.0 

-3.3 

4.4 

1 

J 

14 







353 

14.8 

32 

J 

3.5 

17 

317 

2.3 

-1.6 

1.7 

1 

J 

15 







362 

13.0 

37 

J 

3.6 

26 

336 

2.8 

-0.7 

1.8 

1 

J 

16 







362 

12.6 

42 

3 

3.8 

3 

327 

2,9 

-1 .8 

0.7 

1 

J 

17 

422 

10.5 

80 

L 



360 

11.6 

52 

J 

4.2 

8 

332 

3.6 

-1.7 

1.0 

1 

J 

18 

420 

10.8 

93 

L 



358 

10.9 

40 

J 

3.9 

4 

317 

2.6 

-2.4 

0.7 

1 

J 

19 

420 

12.6 

9Q 

t 



357 

9.5 

54 

3 

4.0 

9 

334 

3.5 

-1.6 

o.e 

1 

4 

20 

411 

13.9 

87 

L 



354 

9.1 

51 

3 

3.9 

7 

347 

3.5 

-o.e 

0.5 

1 

J 

21 

4 09 

14.2 

94 

L 



356 

9.1 

50 

J 

3.8 

22 

351 

3.4 

-0.5 

1.4 

1 

i 

22 

4 OB 

16.2 

106 

L 



353 

8.8 

57 

J 

3,6 

8 

333 

3.1 

-1.6 

0.5 

1 

J 

23 







350 

8.5 

45 

J 

3.7 

0 

325 

2.6 

-1.8 

0.0 

1 

J 

24 







354 

9.5 

34 

J 

3,2 

15 

314 

2.0 

-2.1 

0.8 

1 

J 







JUL 

. 23/ 1976 




205 





JUL 

. 24 

, 1976 




2 36 

1 

352 

9.5 

25 

J 

2.2 

-12 

280 

0.3 

-1 .6 

-0.3 

2 

J 

331 

16.5 

31 

J 

4,7 

12 

102 

-0.9 

4.4 

0.8 

1 

J 

2 

351 

9.6 

26 

J 

2.0 

-54 

167 

-0.9 

0.1 

-1 .2 

2 

3 

329 

17.7 

31 

J 

4.9 

13 

106 

-1.2 

4.4 

0.7 

2 

J 

3 

351 

8.2 

32 

J 

3.4 

-61 

302 

0.6 

-1 .2 

-1.9 

3 

3 

329 

18.0 

31 

J 

4.9 

18 

94 

-0.3 

4.1 

0.6 

3 

J 

4 

35C 

8.5 

39 

J 

3.2 

-15 

1 

2.0 

-J.0 

-0.5 

3 

J 

324 

18.4 

31 

J 

5.C 

14 

in 

-1.9 

4.4 

0.5. 

2 

J 

5 

346 

8.9 

46 

4 

3.8 

0 

324 

2.5 

-1.8 

0.4 

2 

3 

326 

18.2 

30 

J 

5.6 

63 

118 

-1.1 

2.9 

3.9 

3 

J 

6 

347 

10.0 

41 

J 

3.6 

52 

334 

1,7 

-0.2 

2.6 

2 

3 

329 

21.5 

29 

J 

4.9 

37 

89 

0.1 

3.7 

1.5 

3 

J 

7 

341 

8.8 

37 

J 

4.0 

33 

327 

2.2 

-0.8 

2.0 

3 

J 

329 

22.1 

31 

J 

4.7 

33 

93 

-0.2 

4.3 

1.2 

1 

J 

8 

351 

10.6 

37 

J 

3.3 

0 

247 

-1.1 

-2.3 

0.9 

2 

3 

331 

24.1 

30 

J 

4.4 

70 

137 

-1.1 

2.3 

3.3 

1 

J 

9 

355 

12.4 

34 

J 

2.4 

-38 

206 

-1.2 

-0.9 

-0.7 

2 

J 

327 

23.4 

33 

J 

3.1 

46 

96 

-0.2 

2.0 

0.9 

2 

J 

10 

354 

13.0 

30 

J 

2.7 

-11 

155 

-2.1 

U.7 

-0.8 

1 

3 

319 

22.9 

35 

J 

4.0 

25 

147 

-2.9 

2.4 

0.7 

1 

J 

11 

350 

14.3 

27 

J 

2.9 

27 

123 

-1.3 

2.3 

0.3 

1 

J 

319 

22.2 

32 

J 

5.1 

7 

127 

-2.8 

3.6 

-1.1 

2 

J 

12 

354 

15.5 

2V 

3 

2.6 

0 

126 

-1.4 

1 .7 

-0.8 

1 

J 

319 

23.9 

38 

J 

5.2 

34 

168 

-3.7 

1.8 

2.0 

2 

J 

13 

358 

16.6 

31 

3 

2.6 

22 

15 

2.1 

0.9 

0.6 

1 

J 

313 

21.4 

40 

J 

5.5 

11 

168 

-4.9 

1.4 

0.5 

2 

J 

14 

356 

16.9 

31 

3 

2.7 

-10 

10 

2.6 

0.2 

-0.6 

0 

J 

310 

21.3 

35 

J 

5,6 

-6 

141 

-3.9 

2,7 

-1.7 

2 

J 

15 

344 

14.1 

27 

3 

3.9 

-12 

109 

-0,9 

2.2 

-1,4 

3 

J 

318 

24.7 

31 

J 

7.5 

-8 

121 

-3.7 

5.5 

-3.1 

2 

J 

16 

338 

12.1 

22 

3 

5.1 

-31 

98 

-0.6 

3.3 

-3.7 

1 

J 

314 

23.7 

30 

J 

7.0 

-1 

112 

-2.5 

5.8 

-1.9 

2 

J 

17 

333 

11.6 

21 

3 

5.9 

-2 

96 

-0.6 

5,5 

-1.5 

1 

J 

313 

21.9 

26 

J 

6.6 

14 

114 

-2.4 

5.7 

0.1 

3 

J 

18 

329 

11.1 

22 

J 

5.4 

14 

100 

-C.9 

5.3 

0,4 

1 

J 

313 

23.6 

28 

J 

6.2 

26 

119 

-2.6 

5.0 

1.7 

2 

J 

19 

325 

11.8 

23 

J 

4.4 

15 

114 

-1,7 

3.9 

0.6 

1 

J 

315 

20.7 

29 

J 

6,6 

30 

135 

-3.5 

3.8 

2.4 

3 

J 

20 

324 

12.9 

24 

3 

3.9 

49 

152 

-1.7 

1.1 

2.2 

2 

J 

327 

14.1 

39 

J 

8,0 

-40 

91 

-0.1 

5.6 

-5.6 

2 

J 

21 

328 

12.1 

24 

3 

4.2 

-6 

108 

-1.2 

3.8 

-0.6 

1 

J 

336 

14.3 

42 

J 

3.1 

-23 

103 

-1.4 

6.1 

-3.0 

4 

J 

22 

331 

13,2 

25 

J 

5.3 

-4 

139 

-1.7 

4.8 

-0.4 

1 

J 

335 

12.5 

61 

J 

7.1 

23 

154 

-5.4 

2.7 

2.5 

3 

J 

23 

332 

13.9 

25 

3 

5.5 

29 

10? 

-1.5 

4.5 

2.6 

1 

J 

352 

11.2 

101 

J 

4.9 

-26 

121 

-1.6 

2.7 

-1 .6 

3 

J 

24 

329 

15. D 

27 

J 

5.4 

50 

134 

-2.2 

2.3 

3.7 

2 

J 

356 

9.2 

70 

J 

6.3 

30 

147 

-4.2 

2.6 

2.8 

3 

J 







JUL, 2! 

>/ 1976 




207 





JUL 

. 26/ 1976 




208 

1 

373 

11 .6 

66 

J 

7.0 

-39 

93 

-0.1 

2.7 

-2.4 

6 

3 

363 

10.2 

48 

J 

5.4 

-41 

167 

-2.1 

0.4 

-1.9 

5 

J 

2 

381 

13.6 

61 

J 

7.1 

-66 

60 

1.2 

1.7 

-5.6 

4 

J 

362 

10.1 

50 

J 

5.1 

11 

132 

-3.0 

3.3 

0.6 

2 

J 

3 

375 

13.2 

78 

J 

7.0 

-16 

110 

-3.0 

5.3 

-2.5 

2 

J 

357 

9.5 

53 

J 

5.4 

-1 

155 

-4.5 

2.1 

-0.4 

2 

J 

4 

370 

12.5 

62 

J 

6.9 

16 

129 

-4.0 

5.2 

1.0 

2 

J 

353 

9.1 

52 

J 

5.2 

8 

160 

-4.7 

1.8 

0.4 

2 

J 

5 

367 

13.9 

60 

J 

5.4 

-2 

116 

-2.1 

4.1 

-1.1 

3 

J 

346 

8.0 

40 

J 

5.0 

10 

181 

-4.8 

0.1 

0.8 

1 

J 

6 

377 

14.9 

58 

J 

3.9 

-73 

313 

0.3 

-0.6 

-1.2 

4 

J 

341 

6 . 8 

36 

J 

4.5 

4 

181 

-4.4 

0.0 

0.3 

1 

J 

7 

385 

13.3 

65 

J 

3.2 

-1 

156 

-1.8 

0.8 

-0.3 

3 

J 

337 

6.3 

28 

J 

4.5 

11 

183 

-4.2 

0.1 

0.8 

1 

J 

8 

393 

11.6 

61 

J 

4-2 

-4 

58 

1.6 

2.3 

-1.1 

3 

J 

336 

6.6 

22 

J 

5.0 

15 

176 

-4.6 

0.6 

1.1 

1 

J 

9 

389 

11.7 

57 

J 

4.6 

3 

68 

1.5 

3.6 

-1 .3 

2 

J 

332 

7.7 

22 

J 

5.0 

13 

181 

-4.7 

0.4 

1.0 

1 

J 

10 

389 

11.6 

58 

J 

4.9 

18 

113 

-1.6 

4.0 

-0.4 

3 

J 

332 

7.7 

22 

J 

4.7 

9 

174 

-4.5 

0.7 

0.5 

1 

J 

11 

398 

11.4 

62 

J 

4.6 

-12 

84 

0.4 

3.1 

-2.4 

2 

J 

330 

6.8 

26 

J 

3.9 

11 

173 

-3.6 

0.7 

0.4 

1 

J 

12 

393 

9.8 

79 

J 

4.7 

-4 

134 

-2.1 

1.9 

-1 .2 

4 

J 

333 

7.9 

27 

J 

4.1 

4 

156 

-3.6 

1.6 

-0.5 

1 

J 

13 

386 

9.2 

79 

3 

5.0 

10 

173 

-4.7 

0.9 

0.5 

1 

J 

339 

8.8 

39 

J 

4.2 

6 

no 

-3.1 

2.6 

-0.7 

1 

J 

14 

394 

9.6 

86 

J 

4.9 

-12 

126 

-2.5 

2.8 

-2.2 

2 

J 

342 

9.2 

41 

J 

4.5 

15 

133 

-3.0 

3.4 

-0.2 

1 

J 

15 

394 

9.3 

95 

3 

4.4 

-25 

142 

-3.0 

1.6 

-2.5 

1 

J 

343 

10.1 

43 

J 

5.1 

1 3 

134 

-3.5 

3.7 

-0.2 

1 

J 

16 

376 

7.9 

75 

3 

4.5 

-8 

182 

-4.0 

-0.3 

-0.5 

2 

J 

341 

11.1 

33 

J 

5.0 

3 

133 

-3.3 

3.4 

-0.8 

1 

J 

17 

371 

8.1 

51 

J 

5.0 

-13 

159 

-4.4 

1.4 

-1.6 

1 

J 

350 

11.0 

3B 

J 

4.5 

-10 

110 

-1.5 

3.8 

-1.8 

1 

J 

18 

366 

7.1 

46 

J 

4.5 

1 

172 

-4.3 

0.6 

-0.0 

1 

J 

352 

10.1 

34 

J 

5.6 

-33 

103 

-1.0 

3.8 

-3.8 

1 

J 

19 

372 

7.6 

54 

J 

3,9 

-23 

175 

-3.5 

0.1 

-1.5 

1 

J 

344 

11.3 

35 

J 

5.5 

-29 

117 

-2.1 

3.8 

-3.2 

1 

J 

20 

369 

8.1 

46 

3 

3,3 

-23 

164 

-2.7 

0.7 

-1.2 

1 

J 

342 

16.0 

36 

J 

6.9 

11 

126 

-3.8 

5.3 

0.8 

2 

3 

21 

370 

8.6 

46 

3 

3.7 

-6 

162 

-3.3 

1,1 

-0.4 

1 

J 

342 

17.6 

36 

J 

6.5 

4 

125 

-3.5 

5.d 

0.1 

2 

J 

22 

377 

9.3 

42 

3 

3.4 

-41 

137 

-1.5 

1.4 

-1 .9 

2 

J 

348 

16.7 

34 

J 

6.4 

-15 

no 

-2.0 

5.6 

-1.8 

2 

J 

23 

374 

9.5 

34 

3 

4.9 

-60 

111 

-0.7 

1.8 

-3.5 

3 

J 

344 

15.2 

33 

J 

7.5 

14 

134 

-4.6 

4.9 

1 .5 

3 

J 

24 

362 

9.9 

45 

J 

5.4 

-22 

152 

-4.0 

2.1 

-1.9 

2 

J 

342 

18.1 

40 

3 

6.9 

11 

131 

-4.2 

4.9 

1.1 

2 

J 







JUL 

. 27 

'/ 1976 




209 





JUL 

. 28/ 1976 




210 

1 

342 

21 .6 

39 

J 

5.6 

-5 

127 

-3.1 

4.0 

-0.7 

2 

J 

445 

12.6 

90 

J 

12.1 

-17 

139 

-8.5 

7.2 

-3.9 

3 

J 

2 

343 

17.8 

44 

J 

6.7 

34 

160 

-5.0 

2.1 

3.4 

2 

3 

450 

10.1 

B6 

J 

12.8 

6 

138 

-9.3 

8.5 

0.5 

2 

J 

3 

334 

18.5 

26 

J 

5.1 

-2 

132 

-2.7 

3.0 

-0.5 

3 

3 

472 

9.5 

170 

J 

12.1 

24 

131 

-7.1 

8.7 

3.6 

3 

J 

4 

336 

16.6 

24 

J 

4.5 

-30 

92 

-0.1 

2.7 

-2.3 

3 

J 

490 

9.6 

173 

J 

11.3 

40 

125 

-4.9 

8.2 

5.7 

2 

J 

5 

354 

13.5 

47 

J 

5.4 

27 

195 

-4.4 

-0.6 

2.5 

2 

J 

514 

9.8 

227 

J 

9.3 

15 

130 

-5.0. 

6.2 

0.6 

5 

J 

6 

363 

13.9 

42 

J 

6.5 

34 

164 

-5.1 

2.4 

3.0 

1 

J 

511 

8.0 

141 

J 

10.4 

-13 

125 

-5.5 

6.9 

-4*. 3 

3 

J 

7 

361 

12.5 

48 

J 

6.3 

29 

179 

-5.4 

1 .1 

2.8 

2 

J 

498 

7.4 

158 

J 

10.9 

-5 

123 

-5.6 

7.9 

-3.7 

3 

J 

8 

357 

11.2 

47 

J 

5.9 

6 

143 

-4.1 

3.1 

-0.6 

3 

J 

519 

8.5 

259 

J 

10.2 

3 

121 

-4.6 

7.2 

-2.4 

5 

J 

9 

367 

11.6 

51 

J 

4.8 

0 

146 

-2.9 

1 .6 

-0.8 

3 

J 

562 

9.7 

266 

J 

8.8 

-37 

191 

-2.4 

-1 -2 

-1.5 

8 

3 

10 

392 

13.7 

62 

J 

4.2 

-4 6 

45 

1.6 

0.4 

-2.8 

3 

J 

560 

6.6 

250 

J 

9.5 

10 

107 

-2.4 

7.8 

-2.1 

4 

J 

11 

414 

14.6 

67 

J 

3.7 

-32 

92 

-0.1 

1.8 

-2.9 

2 

J 

573 

6.8 

212 

J 

6.3 

16 

122 

-2.6 

4.4 

-0.6 

4 

J 

12 

422 

15.4 

70 

J 

3.6 

3 

30 

2.8 

1.4 

-0.7 

2 

J 

577 

6.8 

213 

J 

5.0 

9 

1 16 

-0.7 

1.5 

-0.4 

5 

J 

13 

419 

14.6 

64 

J 

2.6 

-12 

144 

-1.7 

0.9 

-0.9 

2 

J 

572 

6.0 

184 

J 

6.4 

-14 

149 

-1 .5 

0.6 

-0.8 

6 

J 

14 

413 

15.0 

60 

J 

4.0 

5 

133 

-1.6 

1.7 

-0.5 

3 

J 

574 

5.5 

188 

J 

6.8 

22 

172 

-5.1 

1.5 

1.6 

4 

J 

15 

395 

16.0 

56 

J 

5.3 

9 

144 

-4.0 

3.0 

-0.3 

2 

J 

602 

6.4 

255 

J 

6.3 

36 

179 

-4.0 

1.1 

2.7 

4 

J 

16 

390 

16.8 

60 

J 

5.9 

13 

158 

-5.2 

2.4 

0.6 

1 

J 

603 

6.6 

279 

J 

5.6 

-7 

125 

-2.4 

3.1 

-1.6 

4 

J 

17 

389 

19.8 

49 

J 

5.4 

9 

153 

-4.4 

2.4 

0.2 

2 

J 

603 

6.5 

214 

J 

6.5 

34 

105 

-1.2 

5.2 

1.9 

3 

J 

18 

387 

19.0 

53 

J 

6.0 

29 

174 

-5.1 

1.1 

2.7 

1 

J 

609 

6.1 

215 

J 

6.9 

-29 

71 

1.5 

3.6 

-3.3 

5 

J 

19 

386 

22.3 

67 

J 

6.1 

12 

166 

-5.6 

1 .6 

1 .0 

2 

J 

597 

6.6 

217 

J 

7.4 

17 

107 

-1.8 

6.1 

1.0 

4 

J 

20 

398 

25.2 

42 

J 

6.9 

-63 

32 

2.1 

0.9 

-4.4 

5 

J 

615 

6.3 

204 

J 

7.5 

8 

108 

-2.0 

6.1 

0.3 

4 

J 

21 

396 

21.9 

51 

J 

9.4 

-6 

115 

-2.6 

5.4 

-1.0 

7 

J 

615 

5.9 

196 

J 

5.9 

-13 

12V 

-2.8 

3.3 

-1.2 

4 

J 

22 

403 

22.6 

57 

J 

9.1 

-14 

99 

-1.3 

8.4 

-2.5 

2 

J 

614 

6.0 

169 

J 

6.0 

16 

136 

-3.1 

3.1 

1.1 

4 

J 

23 

405 

23.5 

59 

J 

9.3 

19 

138 

-5.8 

5.3 

2.5 

4 

J 

603 

6.1 

163 

J 

5.9 

31 

158 

-4.2 

1.B 

2.7 

3 

J 

24 

415 

13.5 

51 

J 

11.7 

-29 

143 

-8.0 

5.8 

-5.8 

2 

J 

611 

6.3 

172 

J 

5.1 

21 

153 

-3.2 

1.7 

1.3 

3 

J 




07 / 20/76 - 08 / 07/76 


m DEN TENP/ PUS AV 0 GSE GSE BXG5M BYCS* DiGSN SG IKf VEL DEN f CffP/ PIS AV B GSE GSE BXGSH BYGSN BZCSW 5G IHf 


1000 SC NAGN LAT EON 

JUL, 29* 1976 


SC 

211 


1CCC SC NAGN LAT LON 

JUL. 30# 1976 


SC 


1 

623 

6.7 

183 

J 

5.4 

-9 

166 

-2,9 

0.7 

-0.5 

4 

J 

622 

4.1 

103 

J 

2 

634 

7.0 

210 

J 

5.8 

-61 

166 

-1.4 

0.1 

-2.6 

5 

J 

632 

4,1 

158 

J 

3 

637 

5.5 

194 

J 

6.3 

-10 

113 

-2.2 

4,9 

-1.7 

3 

J 

632 

3,7 

151 

L 

4 

639 

3.9 

190 

J 

5.3 

-1 

136 

-2.9 

2.7 

-0.6 

3 

J 

636 

5.8 

138 

L 

5 

640 

4.0 

180 

J 

5.2 

19 

153 

-3.6 

2.1 

0.9 

3 

J 

619 

3.6 

150 

l 

6 

653 

4.5 

206 

L 









634 

4.3 

157 

l 

7 

675 

4.0 

222 

L 

4.4 

31 

90 

0.0 

3,9 

0.8 

2 

J 

622 

4.0 

181 

L 

6 

636 

4.1 

162 

J 

4.2 

-12 

148 

-3.0 

1 .4 

-1.4 

2 

J 

619 

4.5 

138 

J 

9 

648 

3.8 

168 

L 









605 

5.1 

148 

J 

10 

668 

3.7 

169 

L 









615 

4.7 

178 

L 

11 

644 

3.8 

134 

J 

4.6 

1 

107 

-1.0 

2.9 

-1.4 

3 

J 

608 

4.8 

166 

L 

12 

640 

4.2 

141 

J 

4.6 

-9 

140 

-1,1 

0.7 

-0.6 

4 

J 





13 

63e 

4.5 

138 

J 

4,4 

-71 

160 

-1.3 

-1,3 

-3.9 

1 

J 





14 

615 

5.2 

155 

L 









622 

6,1 

222 

L 

15 

618 

4,6 

138 

L 









606 

6.0 

217 

L 

16 

628 

4.1 

144 

L 









614 

5.5 

211 

L 

17 

626 

4.7 

164 

L 









635 

5.0 

196 

L 

18 

654 

4.5 

157 

L 









648 

4.6 

208 

L 

19 

632 

5.1 

165 

L 

3.5 

-9 

158 

-2.6 

1.0 

-0.6 

2 

J 

657 

4.1 

193 

L 

20 

626 

4.9 

95 

J 

4.2 

11 

141 

*•3.1 

2.5 

0.5 

1 

J 

635 

4.1 

146 

L 

21 

632 

5.2 

152 

J 

4.2 

-4 

113 

-1.4 

3.3 

-0.5 

2 

J 

646 

4.4 

156 

L 

22 

650 

5.1 

137 

J 

4.9 

-2 

86 

0.3 

4.7 

-0.4 

1 

J 

61) 

3.8 

11C 

l 

23 

611 

5.6 

141 

J 

4.5 

-7 

158 

-2.1 

0,8 

-0.3 

4 

J 

618 

2.8 

108 

L 

24 

614 

5.5 

133 

L 

4.9 

15 

204 

-4.1 

-1.8 

1 .3 

2 

J 

647 

3.0 

129 

L 


6. A 23 125 -2.0 2.9 

4.5 18 113 -1.5 3.7 


1.2 

0.9 


2 

2 


J 

J 


JUL. 31# 1976 


213 


AUG » 3# 1976 


216 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


644 3.4 129 L 

630 3.4 149 L 

614 3.9 157 L 


416 

S.1 

72 

L 

410 

7.1 

41 

J 

409 

6.4 

41 

J 

409 

5.7 

43 

J 

391 

6.7 

39 

J 

388 

7.2 

32 

J 


3.0 

-65 

192 

-1 .2 

3.0 

-12 

253 

-0.7 

1.4 

12 

247 

-0.1 

2.6 

6 

114 

-0.8 

3.5 

1 

120 

-1.4 


-0.6 -2.5 1 J 

-2.5 -0.3 1 J 

-0.3 0.1 1 J 

1.7 0.1 2 J 

2.4 -3.2 2 J 


AUG. 4* 1976 


217 


AUG. 5# 1976 


216 


1 

383 

9.9 

26 

J 

2.7 

-10 

128 

-1.6 

2.0 

-0.7 

1 

J 

412 

12.5 

82 

J 

6.0 

22 

198 

-4.9 

-1.4 

2.3 

2 

J 

2 

385 

12. C 

23 

J 

2.5 

-11 

140 

-1.7 

1.4 

-0.6 

1 

J 

412 

11.8 

87 

J 

4.9 

25 

158 

-2.0 

1.4 

1.3 

3 

J 

3 













409 

10.1 

81 

J 

5.6 

13 

183 

-5.0 

-0.0 

1.2 

2 

J 

4 













406 

9.6 

66 

J 

5.8 

4 

185 

-5.6 

-0.4 

0.5 

1 

J 

5 

364 

18.6 

23 

J 

2.C 

-37 

143 

-1.1 

0.5 

-1.2 

1 

J 

403 

9.0 

68 

J 

6.0 

2 

191 

-5.8 

-1.C 

3.5 

1 

J 

6 

364 

18.8 

23 

J 

2.4 

-20 

104 

-0.4 

1 .4 

-1 .2 

2 

J 

4Q0 

8.5 

61 

J 

5.5 

6 

222 

-3.9 

-3.2 

1.7 

1 

J 

7 

358 

17.1 

27 

J 

3.4 

-15 

127 

-1.7 

1.9 

-1.6 

2 

J 

398 

7.9 

65 

J 

5.0 

-5 

204 

-4.2 

-1.9 

3.3 

2 

J 

8 

352 

18.1 

21 

J 

3.8 

-6 

139 

-2.6 

1.9 

-1.3 

2 

J 

397 

8.3 

74 

J 

5.1 

-5 

197 

-4.8 

-1 .5 

0.2 

1 

J 

9 

351 

19.4 

20 

J 

3.5 

38 

166 

-2.3 

1.3 

1.4 

2 

J 

402 

3.2 

70 

J 

5.8 

1 

192 

-5.5 

-1,0 

0.6 

1 

J 

10 

358 

19.3 

22 

S 

4.5 

18 

127 

-2.1 

3.C 

-0,3 

2 

J 

406 

8.1 

70 

J 

5.8 

2 

192 

-5.6 

-1.0 

0.7 

1 

J 

11 

370 

16.9 

31 

J 

5.6 

26 

132 

-2.6 

3.5 

0.3 

3 

J 

411 

8.4 

65 

J 

5.2 

10 

175 

-5,0 

0.8 

0.6 

1 

J 

12 

374 

16.3 

38 

J 

4.2 

12 

96 

-0.3 

2.5 

-0.7 

3 

J 

4)7 

12.3 

60 

J 

5.7 

21 

139 

-3.3 

3.3 

0.1 

3 

J 

13 

375 

13.6 

46 

J 

4.5 

-3 

105 

-1.0 

3.2 

-1 .9 

2 

J 

405 

11.6 

65 

J 

5.6 

-5 

77 

1.0 

3.6 

-2.3 

3 

J 

14 

372 

13.7 

54 

J 

4.2 

18 

123 

-1.7 

2.8 

-0.2 

2 

J 

394 

9.6 

62 

J 

6,6 

30 

160 

-5.0 

3.0 

2.0 

2 

J 

15 

367 

13.1 

52 

J 

3.9 

28 

151 

-2.6 

2.0 

0.9 

2 

J 

384 

11.1 

67 

J 

7.0 

23 

144 

-4.9 

4.3 

0.9 

2 

J 

16 

366 

15.0 

48 

J 

5.8 

27 

149 

-4.3 

3.3 

1 .5 

2 

J 

389 

8.4 

71 

J 

6.B 

-20 

116 

-2.4 

3.9 

-3.6 

4 

J 

17 

364 

16.9 

46 

J 

5.3 

2 

140 

-3.8 

3.1 

-D.B 

2 

J 

431 

9.8 

82 

J 

5.5 

-38 

62 

1.5 

1.9 

-3.2 

4 

J 

18 

362 

17.8 

43 

J 

4.4 

11 

195 

-4.0 

-0.8 

1 .0 

1 

J 

455 

9.7 

78 

J 

4,2 

-29 

7 

3.0 

-0.1 

-1.7 

2 

J 

19 

368 

15.2 

36 

J 

5.2 

20 

196 

-4.6 

-1.0 

2.0 

1 

J 

454 

8.5 

82 

J 

4.4 

-6 

34 

2.6 

1 .6 

-0.7 

3 

J 

20 

371 

16.3 

30 

J 

4.7 

42 

196 

-3.1 

-0.5 

3.0 

2 

J 

464 

5.8 

113 

J 

3.6 

16 

134 

-2.1 

2.3 

0.5 

2 

J 

21 

365 

14.2 

30 

J 

4.6 

60 

178 

-2.2 

0.5 

3.9 

0 

J 

459 

6.0 

117 

J 

2.3 

-13 

88 

0.0 

1 .0 

-0.4 

2 

J 

22 

366 

14.1 

37 

J 

6.3 

37 

211 

-4.2 

-2.2 

3.9 

2 

J 

466 

6.1 

110 

J 

4.0 

19 

182 

-3.4 

-0.0 

1.2 

2 

J 

23 

386 

14.4 

55 

J 

7.4 

33 

122 

-1.3 

2.3 

1.5 

7 

J 

466 

5.8 

110 

J 

3.9 

15 

175 

-2.9 

0.3 

0.8 

3 

J 

24 

405 

12.0 

70 

J 

6.0 

41 

202 

^3.4 

-1.1 

3.3 

4 

J 

462 

5.0 

96 

J 

4.7 

37 

173 

-3.5 

0.7 

2.6 

2 

J 







AUG 

. 6# 1976 




219 





AUG. ' 

Z# 1976 




220 

1 

458 

4.5 

67 

J 

4.4 

0 

161 

-4.0 

1.4 

-0.2 

1 

J 

382 

6.9 

44 

J 

3.8 11 

123 

-2.0 

3.1 

0.3 

1 

J 

2 

470 

4.2 

117 

J 

4.1 

-20 

144 

-3.1 

2.0 

-1.7 

0 

J 

386 

7.8 

61 

J 

3.7 6 

141 

-2.8 

2.3 

0.0 

1 

J 

3 

460 

4.1 

93 

J 

3.6 

-30 

152 

-2.3 

0.9 

-1.7 

2 

J 

389 

8.3 

50 

J 

3.4 -3 

132 

-2.2 

2.4 

-0.6 

1 

J 

4 

458 

4.4 

83 

J 

3.1 

-9 

143 

-2.2 

1.5 

-0.8 

1 

J 

387 

8.5 

44 

J 

3.7 -10 

116 

-1.5 

2.9 

-1.3 

1 

J 

5 

450 

4.4 

67 

J 

3.6 

-4 

126 

-1.6 

2.1 

-0.8 

2 

J 

377 

B.4 

46 

J 

4.4 22 

184 

-3.9 

0.2 

1.6 

1 

J 

6 

448 

4.1 

90 

J 

3.3 

-11 

141 

-2.2 

1 .5 

-1,1 

2 

J 

376 

9.3 

47 

J 

4.3 16 

183 

-3.9 

0.2 

1.1 

1 

J 

7 

466 

4.2 

67 

J 

3.7 

-4 

102 

-0.7 

3.1 

-1.5 

1 

J 

377 

11.8 

78 

J 

4.4 -5 

163 

-4.1 

1 .0 

-0.6 

1 

J 

8 

466 

4.3 

72 

J 

3.1 

4 

136 

-1.9 

1.8 

-0.6 

2 

J 

382 

10.4 

54 

L 

3.3 -41 

178 

-2.0 

-0.7 

-1.6 

2 

J 

9 

446 

5.0 

75 

J 

3.5 

-1 

163 

-3.1 

0.8 

-0.5 

1 

J 

388 

10.6 

51 

L 








10 

449 

4.0 

80 

L 

3.9 

6 

223 

-1.7 

-1.3 

1 .0 

3 

J 

376 

9.4 

43 

L 








11 

436 

.5.1 

132 

J 

4.0 

4 

156 

-3.1 

1*3 

-0.5 

2 

J 

372 

8.4 

27 

L 

3.1 -31 

165 

-1.3 

-0.1 

-0.9 

3 

J 

12 

431 

4.8 

108 

J 

4.2 

8 

149 

-3.6 

2.2 

-0.5 

0 

J 

369 

11-1 

21 

J 

3.6 -55 

109 

-0.6 

0.2 

-3.0 

2 

J 

13 

426 

5.4 

66 

J 

4.0 

-3 

166 

-3.7 

0.7 

-0.6 

1 

J 

372 

11.6 

22 

J 

4.3 -58 

42 

1.6 

-0.4 

-3.7 

1 

J 

14 

410 

8.0 

51 

J 

3.4 

1 

170 

-3.2 

0.5 

-0.2 

1 

J 

371 

12.4 

25 

J 

4.3 -72 

45 

0.5 

-0.5 

-2.1 

4 

J 

15 

416 

4.9 

4.1 

J 

3.5 

13 

163 

-3.0 

1.1 

0.3 

1 

J 

368 

11.4 

30 

J 

3.5 45 

176 

-2.3 

1.1 

2.1 

1 

J 

16 

402 

7.7 

44 

J 

2.4 

6 

152 

-1.5 

0.8 

-0.1 

2 

J 

374 

11.9 

29 

J 

3.3 48 

184 

-2.1 

0.7 

2.3 

1 

J 

17 

398 

7.7 

37 

J 

2.4 

-8 

133 

-1.2 

1.2 

-0.6 

2 

J 

372 

13.5 

40 

J 

2.9 52 

206 

-1,2 

-0.0 

1.7 

2 

J 

18 

389 

8.2 

35 

J 

2.4 

-11 

182 

-2.3 

-0.2 

-0.4 

1 

J 

371 

13.7 

32 

J 

3.5 67 

228 

-0.4 

-0.1 

1.5 

3 

J 

19 

381 

9.9 

32 

J 

1.4 

-12 

178 

-1.2 

-0.0 

-0.3 

1 

J 

370 

14.2 

32 

J 

4.9 2 

111 

-1.6 

4.2 

-0.7 

1 

J 

20 

368 

9.8 

29 

J 

2.2 

14 

155 

-1.8 

0.9 

0.4 

1 

J 

370 

15.0 

34 

J 

4.4 -37 

72 

1.0 

2.6 

-2.9 

2 

J 

21 

368 

11.8 

22 

J 

2.0 

-72 

161 

-0.2 

-0.0 

-0.6 

2 

J 

368 

13.7 

38 

J 

3.9 -39 

90 

0.0 

2.1 

-2.2 

3 

J 

22 

366 

12.0 

19 

J 

2.1 

-5 

304 

0.8 

-1.2 

-0.0 

1 

J 

365 

11.8 

46 

J 

3.6 6 

130 

-1.6 

1.9 

0.1 

3 

J 

23 

390 

7.9 

27 

J 

3.7 

28 

150 

-2.5 

1.6 

1.4 

2 

J 

372 

11.2 

40 

J 

3.6 -18 

57 

1.7 

2.4 

-1.2 

2 

J 

24 

385 

6.3 

43 

J 

3.8 

22 

119 

-1.5 

2.8 

1 .0 

2 

J 

371 

10.9 

44 

J 

3.1 17 

79 

0.4 

2.0 

0.4 

2 

J 


08 / 01/78 - 01 / 11/78 

HR V£L DEN TEMP/ PIS AV 0 CSC 65 E BXGSH 0TGSM BIGS* SG IHf 
1000 SC MGN LAI LON 5C 


VEL 


DEN TEMP/ 
1000 


PUS AV B GSE CSC BKGSN BTG5M BZG5M SG IMf 
SC MAGN UT LON SC 


AUG. 8/ 1976 


221 


AUG. 9/ 1976 


222 


1 

366 

11.1 

46 

J 

3.2 

-9 

70 

0.6 

1.6 

-0.5 

2 

367 

11.5 

38 

J 

3.5 

*4 

84 

0.3 

3,1 

-0,7 

J 

361 

11.8 

50 

J 

3.8 

-9 

141 

-2.5 

1.9 

-0.9 

A 

365 

13.4 

41 

J 

4.5 

-62 

186 

-1.9 

-1,0 

-3,4 

5 

359 

15.1 

57 

J 

4.9 

-18 

182 

-4.5 

-0.6 

-1.3 

6 

354 

13.6 

50 

J 

-..6 

16 

192 

-4.1 

-0.4 

1 .4 

7 

352 

13.8 

54 

J 

4.4 

14 

193 

-4.1 

-0.5 

1.3 

B 

352 

12.5 

44 

J 

4.4 

28 

201 

-3.4 

-D.4 

2.3 

9 

352 

11.8 

41 

J 

4.3 

22 

205 

-3,5 

-0.7 

2.1 

10 

340 

10.2 

30 

J 

4.6 

13 

177 

-4,3 

0.7 

0,8 

11 

346 

9.2 

43 

J 

4.6 

14 

178 

-4.5 

0.7 

0.9 

12 

341 

9.5 

31 

L 







13 

336 

8.4 

29 

4 

4.6 

6 

189 

-4.4 

-0,4 

0.7 

14 

341 

8.1 

52 

J 

4.5 

6 

170 

-4.2 

0.9 

0.1 

15 

342 

8.2 

46 

J 

4.3 

6 

160 

-3.9 

1.5 

-0.2 

16 

341 

9.3 

40 

J 

4.9 

8 

168 

-4.7 

1.2 

0.3 

17 

351 

14.1 

63 

J 

6.8 

6 

159 

-6.1 

2.5 

-0.1 

18 

372 

15.2 

47 

J 

5,9 

-11 

85 

0.4 

3.8 

-1.9 

19 

378 

13.7 

39 

J 

6.4 

-24 

24 

4.0 

1.3 

-2.3 

20 

375 

11.4 

56 

J 

5.5 

15 

142 

-4.0 

3.3 

0.8 

21 

373 

11.5 

54 

J 

3.9 

18 

151 

-3.2 

1 .9 

0.9 

22 

363 

10.4 

54 

J 

3,3 

-25 

149 

-2.3 

1.2 

-1.4 

23 

360 

9.2 

46 

4 

3.6 

-37 

127 

-1.5 

1 *8 

-2.1 

24 

355 

9.7 

34 

4 

3.8 

-18 

118 

-1.7 

3.0 

-1.5 


3 

J 

369 

17.5 

37 

J 

5.0 

-3 

131 

-3.2 

3.6 

-0.7 

1 

J 

1 

J 

387 

14.6 

63 

J 

7.5 

28 

194 

-6.0 

-1.0 

3.5 

3 

J 

2 

J 

377 

13.7 

45 

J 

6.8 

26 

181 

-6.1 

0.5 

2.9 

1 

J 

2 

J 

377 

14.8 

50 

J 

6.6 

25 

180 

-5.7 

Q ,7 

2.6 

2 

J 

2 

J 

396 

16,2 

71 

4 

8,1 

14 

146 

-5.5 

4.0 

0.5 

4 

J 

1 

J 

418 

13,6 

63 

J 

10,0 

-24 

104 

-1.5 

4.7 

-4.6 

7 

J 

1 

J 

424 

13.7 

67 

J 

10,1 

-17 

99 

-1,4 

7.2 

-6 . 0 

3 

J 

1 

J 

437 

12.0 

94 

4 

9,4 

-19 

113 

-3.2 

5.7 

-5.9 

3 

J 

1 

J 

477 

10.1 

174 

J 

7,0 

14 

163 

-4.8 

1.9 

0.4 

5 

J 

1 

J 

485 

10.6 

151 

J 

6.4 

32 

190 

-5.0 

0,6 

3.2 

2 

J 

0 

4 

487 

8.9 

145 

J 

7.6 

18 

170 

-6,5 

2,r 

1.3 

3 

4 



490 

8.2 

108 

4 

8,0 

-22 

133 

-4.9 

3.1 

-5.1 

2 

J 

1 

J 

492 

8.0 

102 

4 

8.2 

-2 

145 

-6.3 

3.7 

-2,4 

3 

i 

1 

J 

493 

6.6 

91 

J 

8,2 

16 

147 

-6.5 

4.8 

0.1 

2 

J 

1 

J 

490 

6.5 

77 

J 

7.6 

12 

152 

-6.5 

3.8 

-0.0 

1 

J 

1 

J 

495 

4.6 

58 

J 

6.5 

10 

176 

-6.3 

0.8 

0.9 

1 

J 

2 

J 

496 

5.0 

49 

4 

6.4 

9 

174 

-6.2 

0.9 

0.7 

1 

J 

A 

J 

495 

4,3 

48 

4 

6,5 

14 

179 

-6,2 

0.5 

1.5 

1 

J 

4 

J 

491 

6.6 

67 

J 

7.4 

16 

173 

-7.1 

1.3 

1.8 

1 

J 

2 

J 

486 

6.6 

67 

4 

8,1 

16 

166 

-7.4 

2.2 

2.1 

1 

4 

1 

J 

487 

6.2 

66 

J 

8.1 

30 

172 

-6.9 

1.5 

3.8 

1 

J 

2 

J 

492 

7.7 

103 

4 

6.3 

-7 

122 

-2.9 

4,5 

-1.2 

3 

J 

2 

J 

494 

7.8 

101 

J 

5.6 

-1 

113 

-2.0 

4.6 

-0.6 

2 

J 

1 

J 

493 

6.9 

89 

J 

5.7 

-2 

92 

-0.? 

5,1 

-0.8 

2 

J 


AUG t 10/ 1976 


1 

493 

7.2 

78 

J 

5.9 

-7 

84 

0.5 

5.0 

-1*3 

3 

2 

498 

7.1 

92 

J 

6.6 

-20 

76 

1.4 

5.2 

-3.0 

3 

3 

487 

6.9 

89 

4 

7.5 

17 

131 

-3.8 

4.6 

0.8 

5 

4 

514 

7.6 

97 

4 

6.7 

-15 

59 

3.0 

4.4 

-2.7 

3 

5 

497 

5.9 

84 

J 

5.6 

25 

106 

-1.4 

5.3 

0,8 

2 

6 

496 

6.9 

94 

4 

5.7 

43 

126 

-2.1 

4.0 

2.2 

3 

7 

489 

7.2 

107 

J 

5.7 

49 

145 

-2.9 

3.5 

3.0 

2 

8 

476 

6.7 

91 

J 

5.8 

44 

197 

-3.8 

0.6 

3.9 

2 

9 

464 

5.2 

101 

J 

6.5 

37 

190 

-4,9 

1.0 

3,7 

2 

10 

477 

5.4 

99 

4 

5.5 

-37 

98 

-0,3 

1.2 

-2.6 

5 

11 

497 

4.3 

49 

4 

3.0 

-43 

66 

0.7 

0.6 

-2.2 

2 

12 












13 





2.4 

-49 

46 

0.9 

0.1 

-1.8 

2 

14 





2.6 

-4 2 

43 

1.3 

0.3 

-1.9 

1 

15 

492 

4.3 

45 

L 

2.5 

-4 8 

76 

0.4 

0.6 

-2.1 

1 

16 












17 

4 84 

3.7 

57 

L 








18 

476 

3,7 

53 

L 








19 

463 

3.5 

44 

J 

2,9 

-9 

86 

0.2 

2.0 

-0.8 

2 

20 

472 

4.0 

62 

J 

2.9 

-8 

54 

1 .2 

1.6 

-C.6 

2 

21 

473 

3.9 

56 

4 

3.2 

-22 

41 

2.1 

1.7 

-1 .4 

1 

22 

475 

3.5 

46 

J 

3.5 

-2 5 

22 

2.9 

1.0 

-1.6 

1 

23 

477 

4.0 

58 

4 

3.1 

-24 

39 

2.1 

1.5 

-1.4 

1 

24 

454 

3.6 

55 

L 

2.9 

-39 

72 

0.4 

1.1 

-1.1 

2 


223 





AUG 

. 11 

/ 1976 




224 

J 

454 

3.6 

52 

L 

2.6 

*-27 

84 

0.2 

2.0 

-1 .4 

1 

J 

J 

454 

3.8 

42 

J 

3.1 

-23 

36 

2.2 

1.4 

-1.4 

1 

J 

J 

440 

3.8 

47 

J 

3.1 

-20 

61 

1.1 

1.6 

-1.3 

2 

J 

4 

437 

3.2 

50 

L 









J 

438 

3.5 

44 

L 









J 

423 

3.5 

37 

J 

3.2 

-40 

67 

0,9 

1.3 

-2.5 

1 

J 

J 

416 

3.6 

35 

J 

3.5 

-31 

83 

0.3 

1,9 

-2,7 

1 

J 

4 

412 

3.9 

29 

J 

3.6 

1 

1 02 

-0.7 

2*9 

-1,4 

1 

J 

4 

407 

3.8 

26 

J 

3.5 

1 

101 

-0.6 

2.9 

-1.5 

1 

J 

J 

370 

4.0 

48 

J 









4 

392 

3.4 

42 

J 










329 

6.0 

104 

J 









J 

J 

395 

3.6 

45 

L 









4 

384 

2,4 

45 

L 










380 

2.6 

41 

L 










377 

2.9 

39 

L 









4 

377 

2.3 

43 

L 









J 

395 

4.8 

19 

t 









J 

397 

3.9 

43 

L 









J 

397 

4.0 

42 

L 









J 

391 

4.1 

4b 

L 









J 

392 

3.6 

58 

L 










AUG. 12/ 1976 


225 


AUG. 16/ 1976 


229 


1 

385 

3.4 

42 

L 

321 

11.3 

21 

J 









2 

378 

3.3 

33 

L 

325 

10.0 

21 










3 

369 

3.7 

34 

L 

324 

10.6 

20 

J 









4 

357 

4.1 

17 

L 

335 

11.4 

13 

J 

4.3 

-10 

90 

0.0 

3.7 

-1.8 

1 

J 

5 

340 

4.2 

15 

L 

327 

10.5 

20 

4 

4.5 

1 

124 

-2,1 

3.0 

-0.9 

2 

J 

6 

330 

4.8 

16 

L 

321 

9.4 

34 

J 

4.8 

22 

172 

-4.1 

1.2 

1.4 

1 

J 

7 

329 

4.B 

15 

L 

324 

8.9 

33 

J 

4.6 

7 

161 

-3.9 

1.4 

-0.1 

1 

4 

B 

330 

4.5 

13 

L 

326 

10.3 

30 

J 

5.2 

12 

158 

-4.4 

2.0 

0.1 

2 

4 

9 

320 

6.3 

13 

L 

327 

11.3 

31 

J 

5.5 

26 

173 

-4.6 

1 .6 

1.7 

1 

J 

10 

320 

4.9 

11 

L 

330 

11.0 

28 

J 

5.4 

2 

149 

-4.3 

2.3 

-1.2 

2 

J 

11 

301 

4.6 

11 

L 

356 

14.5 

22 

J 

4.3 

-37 

75 

0.9 

1.5 

-3.8 

1 

J 

12 

310 

3.6 

10 

L 

351 

14.5 

32 

J 

5.5 

-3 

115 

-1*9 

3.4 

-2.4 

3 

J 

13 

303 

6.1 

11 

L 

343 

13.8 

24 

J 

6.6 

6 

132 

-4.1 

4.3 

-1.7 

2 

J 

14 





356 

16.1 

31 

J 

6.2 

-35 

1*1 

-1.7 

2.3 

-5.1 

2 

J 

15 

310 

8.7 

12 

L 

358 

18.4 

36 

J 

5.8 

53 

134 

-2.0 

3.6 

2.5 

4 

J 

16 

313 

9.8 

8 

L 

367 

19.5 

37 

J 

5.2 

17 

149 

-1,6 

1.1 

0.1 

5 

J 

17 





362 

17.8 

47 

J 

5.4 

-10 

126 

-2.9 

3.4 

-2.2 

2 

J 

16 





360 

23.6 

33 

J 

3.4 

-63 

222 

-o.i 

-0.2 

-0.3 

4 

J 

19 





345 

20.0 

35 

J 

5.4 

23 

338 

4.5 

-1 .3 

2.5 

1 

J 

20 





345 

16.8 

26 

J 

5.9 

44 

354 

4.0 

0.3 

3.9 

2 

J 

21 





345 

15.0 

26 

J 

5.7 

40 

23 

2.1 

1.2 

1.8 

5 

4 

22 





350 

12.1 

■>5 

J 

7.1 

-30 

285 

1.5 

-5.9 

-2.5 

3 

4 

23 





359 

10.1 

66 

J 

6.2 

4 

330 

6.6 

-3.7 

1.0 

3 

J 

24 





369 

8.1 

82 

J 

7.9 

-7 

312 

5.0 

-5.7 

-0.1 

2 

4 


AUG. 17/ 1976 


230 


AUG. 18/ 1976 


231 


1 

392 

8.6 

80 

4 

6.8 

-13 

285 

1.4 

-5.4 

-0.4 

4 

J 

2 

399 

9.4 

93 

J 

7.2 

4 

334 

3.0 

-4.2 

1 .2 

5 

J 

3 

396 

7.2 

88 

J 

6.9 

15 

350 

6.5 

-0.7 

2.0 

1 

J 

4 

390 

7.0 

102 

4 

7.5 

-5 

320 

4.9 

-4.1 

0.6 

4 

J 

5 

393 

6.6 

74 

4 

7.7 

13 

351 

7.1 

-0.5 

1.9 

2 

4 

6 

387 

7.3 

71 

4 

6.9 

16 

341 

6.1 

-1.3 

2.5 

2 

4 

7 

379 

6.6 

78 

4 

6.7 

14 

349 

6.3 

-0.4 

2.0 

1 

4 

8 

371 

6.4 

71 

4 

6.7 

22 

322 

4.7 

-2.2 

3.9 

1 

4 

9 

372 

7.2 

106 

4 

6.2 

18 

322 

4.6 

-2.2 

3.4 

1 

4 

10 

378 

6.0 

84 

4 

5.3 

-5 

312 

3.4 

-3.5 

1.5 

1 

4 

11 

382 

5.3 

84 

4 

5.5 

-8 

315 

3.7 

-3.6 

1.3 

1 

4 

12 

383 

5.0 

79 

J 

5.7 

-3 

313 

3.8 

-3^7 

1 .9 

1 

4 

13 

386 

4.6 

80 

k t 

S.5 

-1 

312 

3.7 

-3.6 

2.0 

1 

4 

14 

380 

4.6 

80 


5.8 

7 

317 

4.1 

-3.1 

2.5 

1 

4 

15 

363 

7.8 

57 

J 

4.5 

-2 7 

306 

2.1 

-3.4 

-0.3 

2 

4 

16 

360 

8.5 

47 

J 

4.2 

-8 

336 

3.5 

-1.7 

0.1 

2 

4 

17 

344 

10.0 

33 

4 

4.8 

-39 

307 

2.1 

-3.6 

-1.7 

2 

4 

18 

342 

13. E 

28 

4 

4.8 

-8 

323 

3.4 

-2.6 

0,2 

2 

4 

19 

355 

17.1 

35 

4 

5.6 

3 

317 

3.9 

-3.4 

1 .2 

2 

4 

20 

355 

15.7 

29 

4 

6.5 

31 

342 

4.4 

-0.8 

3.0 

4 

4 

21 

359 

13.5 

26 

4 

7.3 

24 

353 

6.3 

-0.3 

2.9 

2 

4 

22 

351 

13.5 

34 

4 

7.7 

13 

346 

7.2 

-1 .5 

2.0 

2 

4 

23 

348 

16.4 

37 

J 

6.6 

0 

325 

4.6 

-3.2 

0.4 

4 

4 

24 

368 

10.4 

63 

J 

5.3 

4 

326 

3.8 

-2.5 

0.7 

3 

4 


355 

10.0 

65 

J 

2.9 

-22 

293 

1.0 

-2.4 

-0.6 

1 

J 

352 

10.1 

65 

J 

5.2 

-1 

303 

2.7 

-4.0 

0.7 

2 

4 

361 

11.7 

75 

J 

5.2 

11 

344 

4.6 

-1.1 

1.2 

2 

4 

391 

8.7 

48 

J 

7.6 

18 

354 

7.1 

-0.1 

2.4 

1 

4 

r<>4 

9.4 

49 

J 

8.2 

IV 

6 

7.7 

1 .6 

2.3 

0 

4 

389 

9.1 

72 

J 

6.3 

3 

346 

6.0 

-1.3 

0.9 

1 

4 

387 

10.3 

81 

J 

6.4 

4 

334 

5.6 

-2.3 

1.6 

1 

4 

389 

9.9 

92 

J 

6.8 

4 

322 

5.3 

-3.4 

2.3 

1 

4 

383 

9.8 

101 

J 

6.7 

20 

332 

5.3 

-1.4 

3.3 

2 

4 

383 

9.7 

49 

4 

6.8 

1 

306 

4.1 

-4.4 

2.6 

2 

4 

364 

15.4 

21 

J 

5.2 

-13 

285 

1.3 

-4.7 

1.5 

1 

4 

364 

20.1 

17 

J 

2.6 

-5 

306 

1.5 

-1.7 

0.8 

1 

4 

373 

18.7 

17 

J 

2.2 

2 

323 

1.5 

-1 .0 

0.6 

1 

4 

370 

12.7 

24 

J 

3.6 

0 

337 

3.1 

-1.2 

0.6 

2 

4 

367 

12.0 

19 

J 

3.2 

-8 

337 

2.7 

-1.2 

0.1 

1 

3 

366 

13.4 

14 

j 

2.4 

7 

295 

1.0 

-1.9 

1.1 

C 

4 

364 

14.5 

13 

J 

2.6 

10 

321 

1.8 

-1.2 

0.9 

1 

4 

364 

11.6 

15 

J 

3.7 

13 

1 

3.6 

0.3 

0.8 

1 

J 

364 

8.6 

20 

J 

3.9 

1 

350 

3.7 

-0.6 

0.2 

1 

J 

356 

14.1 

18 

J 

4.1 

15 

15 

3.6 

1.2 

0.8 

1 

J 

362 

13.2 

2 4 

J 

5.1 

1 

331 

3.9 

-2.1 

0.5 

3 

J 

367 

15.7 

22 

J 

4.9 

-11 

303 

2.4 

-3.E 

-0.3 

2 

J 

357 

19.1 

22 

4 

4.2 

23 

326 

2.8 

-1.7 

1.7 

2 

j 

347 

19.9 

21 

4 

4.1 

15 

313 

2.6 

-2.6 

1.4 

1 

J 



08/19/76 • 08/21/76 


DEN temp/ 

PLS 

AV D GSE GSE BAGS* BVGS8 0ICS* 

SG IHf 

VEL DEN 1 EHP/ 

PLS 

AV D GSE GSE BKGSH 

ovgsh bicsn so in f 

luOO 

SC 

HAGN LAT LON 

SC 

1000 

SC 

HAGN LAT LON 

sc 



AUG. 19# 1976 

232 



AUG. 20# 1976 

233 


1 

346 

IB. 3 

20 

J 

4, 9 

14 

335 

4.3 

-1.8 

1.5 

1 

J 

363 

10.0 

34 

4 

4,3 

-30 

83 

Ov3 

7,2 

-1,9 

3 

2 

339 

19.7 

23 

J 

2.7 

-4 

359 

2.5 

-0.1 

-0.2 

1 

J 

355 

8.4 

40 

J 

4,1 

-1 

97 

-0,5 

3.8 

-0.8 

1 

3 

345 

23.5 

22 

4 

2.2 

15 

134 

-0.2 

0.2 

0.0 

2 

J 

342 

7.8 

4D 

4 

4,1 

-18 

126 

-2.2 

2.6 

-1.9 

1 

4 

361 

23.5 

21 

J 

2.1 

*20 

123 

-0.7 

0.9 

-0.7 

2 

J 

361 

9.5 

38 

4 

5.2 

13 

88 

0.2 

4.8 

-0,3 

2 

5 

359 

20,6 

19 

J 

2.7 

23 

151 

-0.4 

0.3 

0.1 

3 

4 

357 

14.2 

36 

4 

4.6 

-2 

117 

-1.9 

3.4 

-1.4 

2 

6 

359 

14.2 

27 

J 

4.3 18 

285 

0.6 

-2,3 

2.0 

3 

J 

348 

15.5 

29 

J 

4.6 

0 

134 

-3.1 

3.0 

-1.2 

1 

7 

360 

14.1 

32 

J 

3,6 -54 

2 

O.E 

-0.5 

-1.0 

4 

J 

348 

17.1 

28 

J 

3.6 

9 

130 

-2.0 

2.3 

-0,6 

2 

8 

359 

13.9 

35 

4 

3.3 -52 

69 

0.7 

0.5 

-3,2 

1 

J 

345 

16.9 

26 

J 

2.8 

28 

111 

-0,8 

2.5 

0.1 

1 

9 

384 

9.4 

53 

4 

5.3 

-4 

246 

-1,6 

-4.1 

1,9 

2 

J 

342 

16.4 

24 

4 

2.2 

27 

100 

-0.2 

1.6 

-0.1 

2 

10 

392 

11.6 

65 

4 

3.9 -29 

239 

*1.2 

-2.4 

-0.1 

3 

J 

348 

15.7 

21 

4 

1.8 

-24 

311 

0.8 

-1.0 

0,0 

1 

li 

395 

11.5 

67 

4 

3.5 -32 

208 

-1.6 

-1 .4 

-0.5 

3 

J 

356 

15.4 

20 

4 

2.2 

53 

B 

1.1 

0.9 

1,2 

1 

12 

385 

1 3.3 

54 

4 

3.9 

8 

276 

0.3 

-2.3 

1.9 

2 

J 

359 

15.1 

20 

4 

2.1 

8 

310 

1,1 

-1,0 

0,9 

1 

13 

3S2 

15.0 

44 

4 

3.5 -54 

259 

-C.3 

-2.7 

-1.2 

2 

J 

366 

11.6 

37 

4 

2.8 

0 

321 

1,5 

-1.0 

3,6 

2 

n 

383 

17.2 

32 

4 

2.2 -27 

305 

0.2 

-0.3 

-0.0 

2 

J 

365 

12.3 

31 

4 

3.6 

24 

306 

1.3 

-1,1 

1,7 

3 

15 

378 

19.1 

26 

4 

1.8 

40 

351 

1.1 

0.3 

0.9 

1 

J 

368 

15.7 

25 

J 

2.1 

30 

297 

0.6 

-0.7 

1 1 2 

2 

16 

36E 

18.3 

21 

J 

2.2 

46 

212 

-1.2 

-0.1 

1.7 

0 

J 

371 

18.0 

20 

4 

1.7 

59 

266 

-O.C 

-0.0 

0.4 

2 

17 

372 

17.7 

22 

J 

2.2 

30 

203 

-1.7 

-0,3 

1 .2 

1 

J 

370 

17.9 

19 

J 

1 .4 

-58 

33 

0.2 

-0.0 

-0.4 

1 

IS 

369 

16.5 

20 

J 

2.3 

56 

203 

-1.0 

0.1 

1,6 

2 

4 

366 

16.6 

21 

J 

1.3 

-20 

320 

0.6 

-0.5 

-0.1 

1 

19 

373 

14.1 

26 

J 

3.0 -19 

205 

-2.5 

-1 .4 

-0.6 

1 

J 

362 

16.1 

22 

4 

2.3 

12 

3 08 

1.3 

-1,5 

3,9 

1 

20 

374 

17.4 

22 

4 

2.6 -15 

170 

-2.2 

0.3 

-0.7 

1 

J 

359 

13.1 

28 

4 

3.3 

20 

146 

-2.1 

1.6 

0,6 

2 

21 

371 

2D. 2 

18 

4 

1.2 

21 

129 

-0,6 

0.8 

0,2 

1 

J 

360 

11.8 

25 

4 

4.9 

-3 

123 

-2.7 

4.0 

-1.0 

1 

22 

370 

21.3 

19 

4 

1.4 

15 

169 

-1.0 

0.2 

0.3 

1 

J 

363 

13.6 

24 

4 

5.8 

3 

115 

-2.4 

5.1 

-0.5 

1 

23 

360 

16.8 

25 

4 

3.G 

-3 

124 

-1.6 

2.4 

-0.5 

1 

J 

367 

14.3 

23 

4 

6.3 

19 

121 

-3.0 

5.3 

1,2 

1 

24 

355 

15.2 

30 

* 

2.7 

16 

134 

-1.7 

1 .9 

0.4 

1 

J 

356 

13.1 

35 

J 

6.0 

24 

150 

-4,7 

3.0 

1,9 

1 


J 

J 

J 

J 

J 

4 

4 

J 

4 

J 

4 

4 

4 

J 

J 

J 

4 

4 

J 

4 

J 

4 

4 

J 







AUG 

. 21 

# 1976 
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AUG 

. It 

! # 1976 



1 

350 

12.7 

45 

4 

6.0 

3 

150 

-5.0 

2.9 

-0.2 

2 

J 

448 

8.5 

E2 

J 

4.4 

-27 

54 

2.2 

2.6 

-2,4 

2 

339 

12.4 

26 

4 

5.7 

4 

163 

-5.5 

1.2 

0.1 

1 

J 

456 

6.0 

92 

J 

3.6 

-4 

75 

0.8 

2.8 

-0.8 

3 

341 

12. b 

38 

4 

5.5 

4 

146 

-4.5 

3.0 

-0.4 

1 

J 

461 

5.7 

102 

J 

4.2 

15 

126 

-2.3 

3.4 

0.2 

4 

353 

11.9 

39 

4 

5.6 

24 

150 

-4.4 

3.1 

1.4 

1 

J 

455 

5.2 

73 

J 

4.5 

25 

12B 

-2.5 

3.6 

0.9 

5 

356 

14.4 

32 

4 

5.2 

18 

133 

-3.C 

3.6 

0.3 

2 

J 

449 

5.1 

74 

J 

4.8 

28 

149 

-3.5 

2.7 

1.3 

6 

360 

16.4 

24 

4 

5.2 

1 

102 

-1.0 

4.5 

-1 .8 

2 

J 

435 

5.4 

87 

J 

4.6 

28 

150 

-3.4 

2.7 

1.2 

7 

37C 

17.9 

50 

4 

5.2 

21 

149 

-2.6 

1 .9 

0.4 

4 

J 

415 

6.6 

61 

J 

3.9 

23 

136 

-2.5 

2.8 

0.3 

8 

394 

22.5 

47 

4 

5.5 

-64 

23 

0.7 

-0.5 

-1.6 

5 

4 

415 

5.6 

52 

J 

4.4 

27 

136 

-2.8 

3.2 

0.5 

9 

393 

21.1 

46 

J 

6.3 

-53 

20 

3.1 

-1.2 

-4.4 

2 

4 

418 

5.6 

55 

J 

4.8 

22 

142 

-3.4 

3.2 

0.2 

10 

3B3 

13.0 

60 

J 

5.9 

0 

99 

-0.8 

4.4 

-2.7 

3 

4 

408 

7.9 

27 

J 

4.7 

16 

143 

-3,5 

2.9 

-0.3 

11 

391 

10.0 

82 

L 









408 

8.1 

24 

J 

4.6 

10 

131 

-2.9 

3.2 

-1.1 

12 

405 

9,4 

98 

L 

5.4 

6 

138 

-2.0 

1.7 

-0.7 

5 

4 

391 

12.0 

29 

L 







13 

417 

6.4 

84 

J 

5.8 

3 

155 

-5.1 

2.2 

-t.O 

1 

J 

374 

11.4 

30 

L 







14 

411 

4.8 

60 

J 

6.4 

2 

154 

-5.7 

2.5 

-1.2 

1 

4 

368 

<2.2 

31 

L 







15 

405 

5.1 

90 

J 

5.8 

-11 

140 

-4.3 

2.7 

-2.6 

1 

J 

364 

11.0 

29 

L 







16 

389 

7.2 

60 

4 

5.3 

-7 

126 

-2.6 

3.1 

-2.0 

2 

J 

360 

11.8 

30 

L 







17 

376 

7.2 

4 6 

4 

4.3 

5 

123 

-2.2 

3.3 

-0.9 

1 

J 

356 

10.6 

27 

L 

3.9 

-5 

186 

-3.5 

-0.4 

-0.2 

18 

375 

9.2 

44 

4 

4.8 

-41 

172 

-2.9 

-0,4 

-2.6 

3 

J 

355 

10.1 

27 

J 

3.2 

6 

175 

-3.0 

0,3 

0.2 

19 

393 

10. E 

59 

4 

5.8 

18 

119 

-2.5 

4.9 

0.5 

2 

J 

352 

10.7 

24 

L 

2.9 

21 

194 

-2.6 

-C.4 

1.2 

20 

387 

11.3 

60 

L 

5.9 

16 

132 

-3.7 

6.4 

0.7 

1 

J 

359 

9.8 

21 

J 

2.8 

38 

96 

-0.2 

1.7 

Q.K 

21 

395 

11.5 

50 

L 

6.4 

28 

118 

-2.1 

4.3 

1 .6 

4 

J 

365 

10.1 

23 

J 

3.3 

1 

36 

2.4 

1.7 

-0,3 

22 

420 

8.6 

65 

L 

5.7 

-36 

5 

4.4 

-0.1 

-3.3 

2 

J 

369 

11.8 

19 

J 

2.8 

-38 

12 

2.0 

0.2 

-1.6 

23 

426 

11.5 

74 

L 

4.3 

-29 

27 

2.5 

1.0 

-1.7 

3 

J 

367 

13.1 

18 

J 

2.5 

-21 

345 

2.0 

-0.7 

-3.7 

24 

437 

9.6 

74 

4 

4.4 

-33 

22 

2.6 

3.8 

-2.0 

3 

J 

367 

13.4 

21 

J 

2.5 

-38 

45 

0.9 

0.8 

-1.2 







AUG 

. 23 

I# 1976 
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AUG 

. 24 

# 1976 



1 

359 

14.7 

25 

J 

1.6 

-27 

110 

-0.4 

0.9 

-0.7 

1 

4 

597 

8.6 

227 

J 

6.9 

5 

136 -4.4 

4.2 

-0.3 

2 

356 

15.4 

26 

J 

2.5 

-44 

131 

-0,9 

0.7 

-1.5 

2 

J 

618 

8.4 

217 

J 

6.4 

-14 

115 -1.5 

3.0 

-1.6 

3 

356 

15.5 

27 

J 

3.2 

-4 

125 

-1.8 

2.4 

-0.8 

1 

J 

595 

7.5 

216 

J 

6.4 

33 

164 -4.5 

2.0 

2.6 

4 

356 

17.3 

21 

J 

3.1 

1 

103 

-0.6 

2.6 

-O.E 

1 

J 

610 

7.5 

246 

L 






5 

351 

18.3 

19 

J 

3.8 

-34 

130 

-1.9 

1.4 

-2,6 

1 

J 

522 

9.0 

273 

J 






6 

351 

18.0 

23 

J 

4.5 

-57 

203 

-2.2 

-2.3 

-3.0 

1 

J 

504 

10.2 

285 

J 






7 

356 

20.2 

23 

J 

4.1 

-70 

152 

-0.5 

-0.4 

-1.4 

4 

J 

5B8 

5.4 

194 

L 






8 

378 

17.2 

30 

J 

7.8 

-71 

218 

-1.9 

-4.6 

-5.4 

3 

J 

595 

5.9 

179 

L 






9 

4 09 

22.2 

48 

L 









600 

6.3 

211 

L 






1C 













584 

6.5 

185 

L 






11 

410 

37.5 

69 

L 









592 

6.2 

198 

L 






12 

417 

33.8 

65 

J 

15.0 

30 

110 

-4.3 

13.9 

-0.2 

<• 

J 

625 

6.7 

277 

L 






13 

417 

36.6 

55 

J 

14.6 

14 

103 

-3.1 

13.4 

-4.1 

2 

J 









14 













635 

5.6 

218 

L 






;•» 













629 

5.2 

1 88 

L 






16 

404 

30.8 

203 

L 









632 

0.0 

0 

H 






17 

420 

23.6 

200 

L 









635 

3.6 

182 

L 






18 

422 

20.1 

301 

L 









624 

4.0 

184 

L 






19 

430 

21.4 

230 

L 









666 

4.6 

262 

L 






20 

487 

13.8 

212 

L 









661 

4.5 

287 

L 






21 

529 

14.6 

318 

L 









663 

4.5 

2£3 

L 






22 

550 

12.9 

318 

L 









666 

3.9 

267 

L 






23 

569 

13.1 

318 

L 









6C0 

4.1 

183 

L 






24 

580 

9.7 

231 

J 









591 

4.7 

181 

L 












AUG. 25# 1976 
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AUG 

. 28# 1976 



1 

592 

5.1 

169 

L 













2 

588 

5.1 

184 

L 













3 

581 

4.9 

179 

L 













4 

638 

0.0 

0 

H 













5 

663 

5.4 

288 

L 













6 

647 

5.0 

265 

L 



564 

5.8 

197 

L 







7 

637 

5.1 

224 

L 



555 

7.0 

207 

L 







8 

622 

4.6 

190 

L 



541 

6.3 

174 

J 

4.3 

-1 

106 

-0.9 

2.8 

-1.7 

9 

591 

4.1 

144 

L 



528 

5.9 

145 

J 

4.7 

19 

125 

-1.5 

2.3 

-0.3 

10 

621 

6.2 

242 

L 



519 

5.4 

149 

J 

4.4 

8 

123 

-1 .9 

2.8 

-1.2 

11 

628 

4.7 

195 

L 



516 

4.9 

1 v. 

J 

3.5 

5 

110 

-0.9 

2.2 

-1.2 

12 • 

605 

4.9 

161 

L 



517 

4.9 

108 

J 

2.8 

-29 

110 

-0.3 

0.5 

-0.9 

13 

603 

4.9 

164 

L 



514 

4.6 

90 

J 

3.5 

-33 

120 

-1.2 

0.9 

-2.4 

14 

649 

4.5 

239 

L 



508 

5.4 

64 

J 

4.1 

-1 

145 

-2.6 

1 .6 

-1.0 

15 







509 

5.7 

86 

J 

4.3 

12 

140 

-2.8 

2.5 

-0.4 

16 







518 

6.5 

110 

J 

3.6 

-29 

135 

-2.0 

1.1 

-2.2 

17 







520 

6.3 

109 

J 

3.7 

-34 

54 

0.9 

0.8 

-1.5 

18 







527 

6.2 

109 

J 

4.1 

-63 

0 

0.8 

-0.5 

-1 .5 

19 







522 

5.9 

104 

J 

4.1 

-80 

15 

0.6 

-0-E 

-3.5 

20 







510 

5.0 

97 

J 

3.2 

11 

175 

-2.0 

0.3 

0.3 

21 







495 

5.3 

68 

J 

3.9 

29 

136 

-2.1 

2.3 

1 .2 

22 







493 

4.4 

62 

J 

3.6 

25 

135 

-1.8 

2.0 

O.B 

23 







*89 

4.4 

71 

J 

4.3 

18 

149 

*3.1 

2.0 

0.8 

24 







493 

3.7 

82 

J 

3.8 

15 

152 

-2.9 

1 .7 

0.6 





w 


08 / 29/76 - 09 / 05/76 

HR VEL DtN tCHP/ PLS AV fi GSE GSE BXGSM BYG5K BZ GSM SG IMF 
1000 SC MAGN LAY LON SC 


VEL PEN TEMP/ PLS AV 0 GSE GSE BXGSM BYGSM DZGSM $6 IMF 
1000 SC MAGN LAI LON $C 







AUG 

. 2V 

if 1976 
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AUG 

. 30/ 1976 




243 

1 

496 

3.9 

64 

3 

3.8 

18 

160 

-3.C 

1.3 

0,8 

2 

J 

406 

6.8 

48 

J 

3,9 

-12 

143 

-2.8 

1.9 

-1.2 

2 

J 

2 

495 

3.6 

82 

J 

3,4 

-3 

175 

-3.3 

0.2 

-0.2 

1 

J 

404 

7.7 

33 

J 

3,9 

-19 

120 

-1,8 

2,7 

-1.9 

1 

J 

3 

491 

3.7 

113 

J 

3,5 

-4 

156 

-3.1 

1.3 

-0,6 

1 

J 

405 

7.8 

33 

i 

4.3 

-17 

11C 

-1.3 

3.2 

-2.2 

1 

J 

4 

493 

3.1 

113 

J 

3.9 

-1 

152 

-3.4 

1.7 

-0.6 

1 

J 

394 

7.1 

38 

J 

4.2 

4 

128 

-2.5 

3.1 

-0.7 

1 

J 

5 

474 

3.9 

121 

J 

4.0 

9 

149 

-3.2 

2,0 

-0.1 

1 

J 













6 

478 

3.6 

98 

J 

3.9 

14 

152 

-3.1 

1.9 

0.1 

1 

J 

380 

6,6 

48 

J 

3 l9 

4 

156 

-3.5 

1.5 

-0.4 

1 

J 

7 

463 

6.0 

55 

J 

3.4 

25 

106 

-0.7 

2.9 

-0.1 

1 

J 

377 

6,4 

42 

J 

3.7 

6 

162 

-3.4 

1.2 

-1.1 

1 

J 

8 

459 

6.3 

37 

i 

3.7 

6 

94 

-0.2 

3.1 

-1.3 

2 

J 

376 

6.1 

35 

J 

3.6 

12 

167 

-3.2 

1 .0 

0.2 

1 

J 

9 

455 

6.2 

42 

J 

2.9 

1 

89 

0.1 

2.5 

-1.5 

1 

J 

371 

6,4 

32 

J 

4.C 

15 

160 

-3,4 

1.5 

0.2 

1 

J 

10 

450 

5.4 

59 

J 

3.3 

10 

162 

-2.6 

1.0 

-0.1 

2 

J 

371 

6.9 

27 

J 

4.2 

12 

157 

-3.5 

1.7 

-0.1 

1 

J 

11 

441 

5.3 

81 

J 

3.4 

-5 

181 

-3.4 

-0.2 

-0.2 

1 

J 

374 

6.4 

24 

J 

3.4 

-16 

163 

-3,0 

0.3 

-1.3 

1 

J 

12 

439 

5.4 

67 

J 

3.6 

1 

169 

-3.4 

0.6 

-0.3 

1 

J 

368 

7.0 

29 

J 

3.4 

-1 

157 

-3.0 

1.0 

-Q.H 

1 

J 

13 

431 

5.7 

87 

J 

3.6 

9 

175 

-3.3 

3.5 

C.3 

1 

J 

366 

7.1 

32 

J 

3.6 

0 

149 

-3.1 

1.6 

-1.G 

1 

J 

14 

430 

6.0 

85 

J 

4.6 

1 

152 

-3.8 

1.B 

-1.0 

1 

J 

361 

6.1 

36 

J 

3.7 

20 

170 

-3.2 

1 .1 

0.7 

1 

J 

15 

425 

6,9 

87 

J 

4.5 

-2 

151 

-3.8 

1.8 

-1.1 

1 

J 

361 

8.9 

31 

J 

3.0 

-33 

55 

1.2 

C.9 

-2.0 

i 

J 

16 

416 

7.2 

66 

j 

4.4 

-7 

176 

-4.3 

0.0 

-0.6 

1 

J 

35B 

7.6 

51 

J 

3.3 

1 

169 

-3.0 

0.6 

-0.2 

1 

J 

17 

4 39 

7.3 

47 

J 

3.8 

-16 

183 

-3.6 

-0.6 

-0.9 

1 

J 

357 

8.4 

47 

J 

3.1 

n 

170 

-2.5 

0,6 

0.4 

2 

J 

18 

421 

7.2 

92 

J 

4.1 

5 

200 

-3.6 

-1.1 

0.7 

2 

J 

364 

9.3 

35 

J 

2.C 

13 

132 

-0.7 

0.8 

-0.0 

3 

J 

19 

416 

6.7 

51 

J 

4.1 

3 

132 

-2.4 

2.6 

-0.6 

2 

J 

370 

8.9 

33 

J 

3.1 

-62 

25 

1.0 

-0.1 

-2.2 

2 

J 

20 

413 

6.2 

43 

J 

3.7 

28 

135 

-1.9 

2.2 

1.0 

2 

i 

367 

8.1 

34 

J 

3.1 

-B 

130 

-1 .7 

1.8 

-0.8 

2 

i 

21 

431 

5.8 

61 

J 

3.9 

12 

14 

2.7 

O.f 

0.4 

3 

J 

371 

8.1 

32 

J 

3.3 

-19 

137 

-2.0 

1.6 

-1.3 

2 

J 

22 

429 

6.1 

52 

J 

3.1 

1 

41 

2.1 

1.8 

-0.3 

2 

J 

375 

7.8 

27 

J 

3.7 

-51 

120 

-1.1 

1.4 

-3.0 

1 

J 

23 

433 

5.7 

52 

J 

3.1 

-8 

131 

-1.9 

2.1 

-0.8 

1 

J 

374 

8.0 

26 

J 

3.8 

-3 

124 

-1.8 

2.7 

-0.7 

2 

J 

24 

4 08 

5.8 

48 

J 

3.4 

-11 

138 

-2.4 

2.0 

-1.0 

1 

J 

372 

8.1 

27 

J 

3.7 

53 

128 

-1 .2 

2.0 

2.2 

2 

J 







AUG 

. 31 

, 1976 
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SEP. 

, 1976 




245 

1 

371 

8.0 

22 

J 

4-1 

59 

120 

-1.1 

2.5 

3.1 

1 

J 

346 

16.2 

36 

J 

6.8 

18 

148 

-5.2 

3.6 

1.3 

2 

J 

2 

371 

7.5 

23 

J 

4.0 

76 

140 

-0.7 

1.5 

3.5 

1 

J 

373 

13,6 

63 

J 

5.6 

-46 

6 

1.0 

-0.2 

-1.1 

6 

J 

3 

367 

7.5 

31 

J 

3.5 

15 

146 

-2.7 

2.0 

0.3 

1 

J 

386 

10.0 

61 

J 

6.1 

-15 

346 

4.8 

-1.5 

-3.9 

3 

J 

4 

366 

7.7 

31 

J 

3.4 

-1 

148 

-2.8 

1.6 

-0.6 

1 

J 












5 

366 

8.7 

29 

J 

3.1 

8 

142 

-2.4 

1.9 

-0.3 

0 

J 

368 

8.0 

62 

J 

4.8 

8 

112 

-1.6 

4,0 

-0,9 

2 

J 

v- 

365 

10.1 

29 

J 

3.4 

14 

144 

-2,6 

2.0 

-0,1 

1 

J 

360 

9.4 

44 

J 

4.1 

-30 

106 
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J 

20 

519 

2.5 

118 

J 

5.6 

-3 

123 

-2.8 

4.2 

-1.2 

2 

J 

489 

6,3 

101 

J 

2.9 

-14 

158 

-2.2 

0,6 

-0.6 

J 

21 

525 

2.3 

144 

J 

5.1 

10 

125 

-2.5 

3.6 

0.1 

2 

J 

488 

6.1 

95 

J 

3.4 

-25 

156 

-2.6 

0.9 

-1,5 

1 

J 

22 

512 

2.7 

117 

J 

5.0 

-6 

201 

-4.4 

-1.7 

-0.2 

2 

J 












23 

505 

2.6 

112 

J 

5.2 

-1 

212 

-4.2 

-2.6 

0.4 

1 

J 

472 

6.2 

127 

J 

3.7 

28 

183 

-3.0 

0.1 

1 .6 

1 

J 

24 

500 

2.8 

117 

J 

5.0 

17 

186 

-4.5 

-0.2 

1.4 

1 

J 

469 

5.9 

1 ?7 

J 

3.8 

-1 

154 

-2.8 

1.3 

-0.3 

2 

J 


OCT. 20, 1976 


294 


OCT. 21# 1976 


295 


1 

471 

5.8 

92 

J 

3.9 

0 

125 

-2.2 

3.1 

-0.6 

1 

J 

■ 389 

14.6 

33 

J 

3.1 

16 

178 

-2.8 

0.2 

0.8 

1 

J 

2 

472 

6.1 

100 

J 

3.5 

17 

138 

-1.8 

1,7 

0.4 

2 

J 

389 

16,7 

27 

J 

3.5 

10 

141 

-2.5 

2.1 

0.1 

1 

J 

3 

466 

6.1 

94 

J 

2.7 

21 

138 

-1.2 

1 .3 

0.3 

2 

J 

380 

17.6 

29 

J 

4.3 

8 

119 

-2.0 

3.7 

-0.4 

1 

J 

4 

450 

5.9 

80 

J 

3.3 

-20 

153 

-2.5 

0.9 

-1 .4 

1 

J 

373 

11.3 

37 

J 

5.5 

12 

142 

-3.9 

3.3 

0.1 

2 

J 

5 

455 

6 , B 

79 

J 

3.6 

-16 

111 

-1.0 

2.2 

-1.8 

2 

J 

369 

12.0 

39 

J 

5.3 

-23 

148 

-4.0 

1.6 

-2.8 

1 

J 

6 

453 

6.5 

79 

J 

3.3 

27 

107 

-0.7 

2.7 

0.2 

2 

J 

379 

17.8 

50 

L 









7 

450 

6.9 

77 

J 

3.5 

55 

77 

0.4 

2.5 

1.4 

2 

J 

352 

14.8 

40 

J 

3.8 

-15 

145 

-2.9 

1.4 

-1 .8 

1 

J 

6 

452 

6.5 

89 

J 

3.3 

38 

61 

1.0 

2.3 

0.5 

2 

J 

359 

15.2 

42 

J 

3.9 

-16 

146 

-2.8 

1.2 

-1 .6 

2 

J 

9 

44S 

6.6 

68 

J 

3.3 

-12 

89 

0.0 

1.9 

-1.8 

2 

J 

355 

13,0 

56 

J 









10 

430 

6.2 

90 

J 

3.3 

2 

153 

-2.2 

1.0 

-0.5 

2 

J 

354 

26.2 

34 

J 









11 

424 

6.3 

78 

J 

3.4 

-11 

143 

-2.3 

1.1 

-1.4 

2 

J 













12 

4 18 

6.5 

65 

J 

3.6 

17 

156 

-3.1 

1.7 

0.1 

1 

J 

369 

27.2 

25 

J 









13 

414 

6.5 

49 

J 

3.4 

2 

147 

-2.3 

1.4 

-0.7 

2 

J 

375 

14,6 

41 

L 









14 

434 

6.7 

51 

J 

3.6 

-7 

44 

2.5 

1.9 

-1.5 

1 

J 

379 

18.3 

26 

J 









15 

420 

6.1 

53 

J 

4.1 

-3 

52 

2.5 

2.7 

-1.6 

1 

J 

368 

21.6 

16 

J 









16 

413 

6.9 

57 

J 

3.6 

6 

77 

0.6 

2.3 

-0.7 

2 

J 

364 

23.0 

21 

J 









17 

393 

6.3 

73 

J 

3.9 

2 

158 

-3.4 

1 .3 

-0.4 

1 

J 

369 

23.4 

21 

J 

6.1 

18 

329 

4.9 

-2.1 

2.8 

1 

J 

18 

405 

6.2 

58 

J 

4.2 

-1 

145 

-3.2 

2.1 

-0.7 

1 

J 

363 

21.2 

24 

J 

6.0 

15 

325 

4.3 

-2,5 

2.3 

2 

J 

19 













362 

18.3 

24 

J 

5.9 

3 

298 

2.3 

-4.2 

1.4 

3 

J 

20 













346 

24.6 

17 

J 

4.0 

-11 

319 

2.7 

-2.4 

-0.2 

2 

J 

21 













339 

26.0 

17 

J 

3.2 

16 

302 

1.5 

-2.3 

1.3 

1 

J 

22 

396 

12.4 

29 

J 

3.1 

-2 7 

179 

-2.7 

-0.2 

-1.4 

1 

J 

334 

21.9 

21 

J 

3.3 

-25 

27 

1 .2 

0.5 

-0.7 

3 

J 

23 

394 

12.6 

32 

J 

3.2 

-32 

181 

-2.1 

-0.2 

-1 .3 

2 

J 

324 

21.2 

22 

J 

2.3 

-1 

180 

-1 .9 

-0.0 

-0.0 

1 

J 

24 

389 

12.2 

39 

J 

3.5 

3 

176 

-3.2 

0.2 

0.1 

2 

J 

323 

20.6 

20 

J 

2.6 

-21 

174 

-1.5 

0.1 

-0.6 

2 

J 


OCT. 22# 1976 


296 


OCT. 23# 1976 


297 


1 

321 

21 .3 

19 

J 

3.0 

-16 

143 

-2.1 

1.5 

-1.1 

2 

327 

22.4 

17 

J 

3.1 

-1 

100 

-0.4 

2.2 

-0.5 

3 

327 

20.6 

18 

L 







4 

322 

28.0 

11 

L 

1.6 

-39 

81 

0.0 

0.1 

-0.2 

5 

322 

22.5 

12 

L 

2.4 

-33 

141 

-0.6 

0.3 

-0.6 

6 

322 

21.9 

20 

J 

2.6 

0 

97 

-0.3 

2.3 

-1 .0 

7 

319 

22.4 

20 

J 

3.5 

21 

99 

-0.5 

3.2 

-0.3 

8 

316 

23.6 

27 

J 

4*1 

0 

173 

-2.9 

0.3 

-0.2 

9 

322 

23.1 

17 

J 

4.2 

1 

72 

1 .2 

3.3 

-1 .9 

10 

324 

19.2 

13 

J 

4.9 

3 

78 

1.0 

4.0 

-2.2 

11 

325 

20.2 

15 

J 

5.2 

-6 

66 

2.0 

3.6 

-2.9 

12 

321 

20.3 

15 

J 

5.1 

2 

75 

1.1 

3.7 

-2.1 

13 

315 

24.7 

12 

L 







14 

318 

24.4 

15 

L 







15 

315 

27.9 

17 

L 







16 

310 

28.3 

15 

L 







17 

3 09 

28.9 

15 

L 







18 

296 

18.4 

16 

L 







19 

3 03 

12.0 

23 

L 







20 

299 

11.5 

28 

L 







21 

323 

13.5 

34 

L 







22 

320 

16.6 

24 

L 







23 

314 

12.1 

19 

J 







24 

3 08 

12.8 

15 

J 

5.1 

25 

116 

-1.9 

4.3 

1.4 


1 

J 

317 

15.3 

17 

J 

4.4 

10 

50 

2.5 

3.1 

0.1 

2 

J 

2 

J 

316 

17.6 

17 

J 

4.1 

7 

41 

3.0 

2.6 

-9.1 

0 

J 



317 

21.1 

17 

L 









2 

J 

313 

17.6 

15 

L 









2 

J 













1 

J 

322 

22.2 

15 

J 

5.7 

-1 

82 

0.8 

4.9 

-2.3 

1 

J 

1 

J 

319 

25.0 

19 

J 

5.4 

29 

104 

-0.5 

2.4 

0.1 

5 

J 

3 

J 

315 

12.7 

16 

J 









1 

J 

338 

16.0 

31 

J 









1 

J 

340 

16.9 

30 

J 









1 

J 

339 

19.3 

32 

L 









2 

J 

329 

20.6 

26 

L 











326 

21.1 

23 

L 











328 

22.5 

25 

L 











328 

18.5 

24 

L 











326 

19.7 

19 

J 

4.5 

-28 

54 

2.3 

2.1 

-3*1 

1 

J 



328 

20.4 

17 

J 

4.3 

-16 

66 

1.6 

3.0 

-2.3 

1 

J 



326 

20.9 

16 

J 

3.8 

0 

113 

-1.2 

2.6 

-0.8 

2 

J 



333 

14.1 

23 

J 

4 .7 

-17 

45 

2.6 

2.2 

-1.7 

3 

J 



328 

17.2 

17 

J 

4.5 

4 

82 

0.4 

2.8 

-0.4 

3 

J 



321 

16.6 

13 

L 











327 

17.6 

19 

L 











328 

15.0 

21 

L 









1 

J 

333 

19.3 

12 

J 










OCT. 24# 1976 


298 


OCT. 25# 1976 


299 


1 

336 

25.1 

13 

J 

3.7 

19 

114 

-1 .4 

3.3 

0.6 

1 

J 

335 

11.0 

34 

J 

3.8 

-54 

313 

1.2 

-1.7 

-2.2 

2 

J 

2 

334 

26.6 

14 

J 

3.7 

22 

107 

-1.0 

3.4 

0.7 

1 

J 

339 

12.6 

42 

j 

4.4 

-65 

256 

-0.4 

-2.5 

“3.4 

1 

J 

3 

329 

21 .9 

21 

J 

3.7 

27 

92 

-0.1 

2.6 

0.6 

3 

J 

339 

14.6 

46 

J 

3.5 

-60 

334 

0.3 

-0.6 

-1 .7 

3 

J 

4 

329 

21.2 

20 

J 

3.1 

53 

304 

1.0 

-0.7 

2.7 

1 

J 

350 

15.6 

39 

J 

2.0 

30 

323 

0.7 

-0.4 

0.6 

2 

4 

5 

318 

13.7 

20 

J 

5.6 

36 

337 

4.1 

-0.5 

3.6 

0 

J 

355 

17.4 

30 

J 

1.5 

11 

279 

0.2 

-0.8 

0.5 

1 

J 

6 

316 

14.4 

21 

J 

5.3 

24 

335 

4.0 

-0.9 

2.5 

2 

J 

345 

17.1 

30 

4 

1 .3 

16 

252 

-0.3 

-0.7 

0.6 

1 

J 

7 

321 

21.3 

25 

J 

5.1 

11 

320 

3.3 

-2.1 

2.0 

3 

J 

341 

11.7 

35 

J 

5.3 

26 

254 

-1.1 

-2.6 

3.5 

3 

4 

8 

329 

26.6 

25 

J 

7.5 

-18 

305 

3.6 

-5.5 

0.7 

3 

J 

347 

10.1 

29 

J 

4.7 

9 

261 

-0.6 

-3.0 

2.4 

3 

J 

9 

323 

21 .0 

26 

L 









341 

13.3 

23 

J 

2.7 

8 

1 

2.3 

0.2 

0.3 

1 

4 

10 

348 

17.. 6 

68 

J 









342 

8.0 

32 

J 

4.4 

16 

29 

2.9 

1.9 

-0.0 

2 

J 

11 

355 

19.2 

67 

J 

4.6 

-8 

289 

1.0 

-2.7 

1.2 

3 

J 

339 

8.4 

53 

J 

4.2 

9 

24 

2.9 

1.4 

-0.2 

2 

4 

12 

359 

18.8 

•59 

J 

4.9 

-19 

274 

0.3 

-4.4 

1 .0 

2 

J 

352 

8.4 

59 

J 

10.7 

6 

337 

9.3 

-2.9 

3.0 

5 

4 

13 

359 

21.4 

51 

J 

3.7 

-32 

263 

-0.3 

-3.0 

-0.1 

2 

J 

355 

9.1 

58 

J 

6.9 

6 

343 

6.4 

-1 .3 

1.6 

4 

4 

14 

360 

18.4 

43 

J 

4.5 

-47 

279 

0.4 

-3.4 

-1.2 

3 

J 

315 

13.4 

69 

J 

10.0 

10 

334 

7.9 

-2.7 

3.2 

4 

J 

15 

353 

16.7 

45 

J 

4.8 

-42 

314 

2.0 

-3.0 

-1 .5 

3 

J 

347 

9.3 

46 

J 

6.6 

16 

336 

7.3 

-2.0 

3.5 

4 

J 

16 

351 

15.9 

30 

J. 

4.7 

-4 7 

277 

0.4 

-4.1 

-1.9 

2 

J 

353 

8.9 

36 

L 

11.9 

23 

335 

9.8 

-2.5 

6.0 

2 

J 

17 

346 

17.7 

31 

J 

3.4 

-69 

231 

-0.4 

-1.0 

-1.3 

3 

J 

337 

14.7 

50 

J 









18 

341 

16.8 

27 

J 

4.3 

-57 

151 

-0.9 

0.0 

-1.7 

4 

J 

347 

12.4 

33 

J 









19 

347 

18.3 

30 

J 

3.7 

-8 

284 

0.2 

-0.9 

0.1 

4 

j 

345 

7.6 

24 

L 









20 

358 

16.2 

35 

J 

6.0 

-4 7 

248 

-1.5 

-4.5 

-3.4 

1 

J 

344 

8.0 

21 

L 









21 

347 

15.7 

36 

J 

5.8 

-16 

275 

0.3 

-3.7 

-0.4 

4 

J 

343 

13.0 

15 

L 









22 

337 

13.5 

36 

J 

4.4 

33 

333 

2.1 

-0.8 

1.7 

3 

J 

337 

11.1 

14 

L 









23 

342 

11.8 

37 

J 

4.6 

10 

278 

0.6 

-3.9 

1 .3 

2 

J 

336 

12.7 

17 

L 









24 

335 

11.0 

33 

J 

4.2 

-26 

291 

1.2 

-3.3 

-1.1 

2 

J 

333 

15.1 

16 

L 










10/26/76 - 11/02/76 


VEl DEN 1EAP/ PIS AV 0 GSE G5E 8XGSN BTGSM BZG5N 5G INT 
1000 SC NAGN LAT LON SC 

OCT. 2$, 1976 300 


VEL DEN TEMP/ PLS AV B GSE GSE BXGSN BTGSN BlGSM SG IMF 


1000 SC HAGN LAT LON 

OCT. 27, 1976 


301 


1 

332 

14.0 

15 

L 



325 

18. B 

36 

L 

2 







321 

19.4 

35 

L 

3 







327 

0.0 

0 

H 

4 







331 

0.0 

0 

H 

5 







333 

0.0 

0 

H 

6 







327 

16.3 

37 

L 

7 







324 

16.6 

39 

L 

8 







324 

16.5 

44 

L 

9 











10 











11 











12 











13 

328 

0.0 

0 

H 



332 

0.0 

0 

H 

14 







335 

31.3 

37 

L 

15 







336 

34.5 

35 

L 

16 

323 

0.0 

0 

H 



340 

0.0 

0 

H 

17 

316 

19.7 

19 

L 



355 

0.0 

0 

H 

18 

315 

22.1 

16 

L 



362 

0.0 

0 

H 

19 

316 

15.0 

17 

L 



377 

21.5 

82 

L 

20 

316 

0.0 

0 

H 



395 

17.6 

76 

L 

21 

314 

0.0 

0 

H 



396 

16.7 

71 

L 

22 

312 

16.2 

17 

L 



393 

12.0 

66 

L 

23 

319 

16.8 

25 

L 



392 

12.9 

44 

L 

24 

324 

IB. 2 

32 

L 



393 

13.1 

29 

L 






OCT. 28/ 1976 

302 





1 

376 

11.1 

38 

L 







2 

365 

10.0 

42 

L 







3 

358 

9.9 

47 

L 







4 

359 

10.3 

41 

L 







5 

356 

10.5 

41 

L 








6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


OCT. 29/ 1976 


303 


344 

11.6 

17 

L 

2.7 

4 

211 

-2.3 

-1.1 

0.9 

1 

J 

343 

11.6 

17 

L 

3.0 

9 

203 

-2.6 

-0.8 

0.9 

1 

J 

344 

14.8 

29 

J 

3.3 

20 

187 

-3.C 

0.2 

1.1 

1 

J 

338 

14.5 

19 

J 

3.2 

33 

T57 

-1,9 

1.3 

0-9 

2 

J 

344 

12.7 

23 

J 

2.8 

32 

113 

-0.7 

1.9 

0.4 

2 

J 

341 

14.9 

20 

J 

2.4 

-13 

160 

-1.6 

0.4 

-0.5 

2 

J 

338 

15.7 

20 

J 

2.1 

-24 

164 

-1 .8 

C.3 

-0.9 

0 

J 

338 

17.8 

18 

J 

1 .6 

-26 

190 

-1.2 

-0.4 

-0.5 

1 

J 

333 

16.9 

13 

J 

1.4 

15 

257 

-0.3 

-1.1 

0.6 

1 

J 

331 

13.7 

11 

J 

2.7 

20 

203 

-2.2 

-C.8 

1.0 

1 

J 

327 

12.8 

13 

J 

2.8 

4 

200 

-2.5 

-0.9 

0.3 

C 

J 

326 

12.6 

14 

J 

2.5 

3 

196 

-2.3 

-0.6 

0.2 

0 

J 

329 

13.8 

11 

J 

2.3 

1 

219 

-1.7 

-1.4 

0.2 

1 

J 


OCT. 30/ 1976 


304 


OCT. 31/ 1976 


305 


1 

324 

12.9 

12 

J 

2.1 

24 

206 

-1.7 

-0.7 

1.0 

0 

J 

444 

15.6 

109 

J 

9.4 

40 

135 

-4.9 

5.7 

5.1 

2 

J 

2 

321 

12.1 

12 

J 

1.5 

14 

210 

-1.2 

-0.6 

0.5 

0 

J 

442 

22.6 

100 

J 

9.7 

32 

135 

-4.3 

4.9 

3.0 

6 

J 

3 

317 

11.8 

11 

J 

1.3 

14 

213 

-1.1 

-G.6 

0.5 

1 

J 

444 

25.0 

91 

J 

10.3 

59 

115 

-2.2 

6.5 

7.4 

2 

J 

4 

317 

13.0 

11 

J 

0.8 

15 

215 

-0.6 

-0.4 

0.3 

0 

J 

445 

22.8 

95 

J 

10.9 

56 

313 

3.8 

-1.7 

9.0 

5 

J 

5 













457 

13.8 

151 

J 

11.3 

-5 

113 

-2.7 

5.8 

-2.6 

9 

J 

6 













482 

11.9 

242 
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27.7 

38 

J 

6.3 

-71 

245 

-0.6 

-0.8 

-4.1 

5 

J 

432 

13.6 

48 

J 

9.6 

45 

143 

-5.4 

? »3 

7.2 

1 

J 

23 

402 

35.4 

44 

J 

7.3 

3 

145 

-4.7 

3.3 

0.7 

4 

J 

444 

13.7 

43 

J 

9.8 

4/ 

140 

-5.1 

3.3 

7.6 

1 

J 

24 

388 

38.1 

44 

J 

4.9 

39 

124 

-1.9 

2,4 

3.0 

2 

J 

425 

13.0 

46 

J 

9.7 

75 

182 

-2.4 

-1.2 

9.0 

2 

J 


OEC. 9# 1976 


344 


DEC. 10/ 1976 


345 


1 

430 

11.6 

49 

J 

9.1 68 

185 

-3.3 

-1.2 

8.2 

2 

J 













2 

435 

9.5 

65 

J 

8.2 55 

154 

-4,1 

1 .5 

6.6 

2 

J 





6.0 

38 

139 

-2.4 

1 .9 

2.6 

4 

J 

3 

440 

9.4 

76 

J 

6.9 38 

155 

-4.8 

2.1 

4.2 

2 

J 





6.7 

5 

122 

-3.5 

5.6 

0.8 

1 

J 

4 

443 

10.8 

63 

J 

7.2 69 

156 

-2.3 

1.2 

6,6 

1 

J 













5 

484 

5.4 

179 

J 

7.8 -13 

136 

-4.5 

4.2 

-2.4 

4 

J 

452 

5.3 

79 

J 

4.9 

-26 

108 

-1.1 

3.4 

-2.1 

3 

J 

6 

471 

5.6 

166 

J 

8.6 -12 

138 

-6.1 

5.2 

-2.5 

2 

J 

440 

5.3 

86 

J 

4.4 

26 

143 

-2.9 

2.4 

1.4 

2 

J 

7 





9.5 -19 

136 

-6.3 

5.4 

-4.2 

2 

J 

434 

5.6 

92 

L 

3.8 

-2 

155 

-3.0 

1.3 

-0.4 

2 

J 

8 





9.4 -20 

134 

-5.9 

5.1 

-4.5 

3 

J 

437 

5.5 

88 

L 

4.3 

3 

147 

-2.8 

1 .8 

-0.3 

3 

J 

9 

451 

6.1 

88 

J 

9.6 -20 

123 

-4.7 

6.1 

-5.1 

2 

J 

423 

5.9 

72 

L 

4.6 

7 

136 

-3.3 

3.2 

-0.3 

1 

J 

10 

443 

6.1 

80 

J 

•9.9 -26 

121 

-4.5 

5.9 

-6.3 

2 

J 

422 

5.8 

74 

L 









11 

434 

5.9 

84 

J 

10.2 -10 

130 

-6.4 

6.7 

-4.0 

1 

J 

425 

7.6 

74 

L 









12 

420 

6.8 

87 

J 

9.4 -18 

120 

-4.4 

6.4 

-4.9 

2 

J 

460 

12.8 

84 

J 

6.3 

-23 

107 

-1.6 

4.3 

-3.7 

2 

J 

13 





9.0 -20 

107 

-2.4 

6.8 

-5.0 

2 

J 

461 

13.9 

84 

L 

8.4 

-7 

147 

-6.7 

3.9 

-2.1 

2 

J 

14 





B.2 -15 

120 

-3.8 

6.0 

-3.5 

2 

J 

461 

13.6 

73 

L 

8.2 

6 

159 

-6.6 

2.6 

0.2 

4 

J 

15 





8.0 -24 

118 

-3.3 

5.6 

-4.3 

2 

J 

454 

13.8 

44 

J 

8.3 

-3 

150 

-7.0 

3.9 

-1.2 

1 

J 

16 

396 

11.8 

47 

J 

7,7 -14 

127 

-4.4 

5.5 

-2.6 

2 

J 

445 

13.0 

46 

J 

7.6 

-37 

125 

-3.2 

3.9 

-4.7 

3 

J 

17 

392 

13.3 

50 

j 

7.1 -19 

116 

-2.9 

5.6 

-2.8 

2 

J 

437 

18.5 

35 

J 

6.8 

-61 

74 

0.6 

1.8 

-4.2 

5 

J 

18 

388 

10.2 

47 

J 

7.0 -15 

115 

-2.6 

5.5 

-1.9 

3 

J 

412 

7.6 

103 

L 

5.8 

51 

217 

-2.5 

-1.7 

3.9 

4 

J 

19 

381 

9.-0 

58 

J 

7.0 -22 

122 

-3.4 

5.5 

-2.5 

1 

J 

400 

7.7 

142 

L 

4.5 

-4 

339 

3.4 

-1 .3 

-0.3 

3 

J 

20 

376 

10.2 

37 

J 

6.5 -19 

132 

-4.0 

4.6 

-1 .8 

1 

J 

390 

6.7 

190 

L 

3.8 

-6 

346 

3.6 

-0.9 

-0.4 

1 

J 

21 












391 

6.7 

210 

L 

4.9 

-16 

355 

4.7 

-0.3 

-1.4 

1 

J 

22 












436 

8.6 

163 

J 

6.8 

-39 

52 

3.1 

4.5 

-3.6 

2 

J 

23 












441 

'*2.8 

110 

J 

6.3 

-44 

23 

4.0 

2.2 

-3.9 

2 

J 

24 












444 

17.3 

97 

J 

5.8 

-32 

335 

3.8 

-1.4 

-2.9 

3 

J 


DEC. 11/ 1976 


346 


DEC. 12/ 1976 


347 


1 

451 

16.1 

124 

J 

6.5 

-34 

310 

1.3 

-1.4 

*?1 .5 

6 

J 

502 

8.2 

129 

J 

7.6 

-13 

101 

-1.1 

5.9 

-0.6 

5 

J 

2 

451 

16.0 

177 

L 

7.0 

-27 

47 

4.1 

4.6 

-2.6 

2 

J 

511 

7.6 

184 

J 

7.7 

-7 

104 

-1.7 

6.9 

-0.2 

3 

J 

3 

476 

10.8 

144 

L 

9.0 

26 

167 

-7.4 

1.5 

3.8 

3 

4 

544 

5.7 

167 

J 

6.9 

-22 

101 

-1.2 

6.3 

-2.2 

1 

J 

4 

490 

6.1 

155 

4 

8.9 

-17 

95 

-0.7 

8.0 

-2.5 

3 

J 

555 

5.0 

132 

J 









5 

482 

7.7 

192 

J 

8.5 

5 

110 

-2.8 

7.6 

0.2 

3 

J 

561 

4.6 

129 

J 









6 

482 

9.5 

>54 

4 

8.0 

7 

118 

-3.0 

5.7 

0.0 

5 

J 

562 

3.9 

85 

J 

4.5 

-2 

175 

-4.3 

0.4 

-0.2 

1 

J 

7 

486 

6.0 

141 

J 

6.7 

13 

110 

-1.9 

5.3 

0.3 

4 

J 

569 

3.8 

117 

J 

4.2 

-9 

147 

-3.1 

1 .9 

-0.9 

2 

J 

8 

493 

7.7 

131 

J 

5.3 

0 

118 

-2.2 

3.9 

-1 .0 

2 

J 

570 

3.8 

97 

J 

4.0 

-9 

149 

-2.9 

1 .6 

-0.9 

2 

4 

9 

492 

6.5 

126 

J 

5.4 

-1 

105 

-1.4 

4.9 

-1.4 

1 

J 

555 

3.9 

79 

J 

4.4 

13 

150 

-3.5 

2.2 

0.4 

2 

4 

10 

493 

7.2 

124 

J 

5.4 

6 

106 

-1.2 

4.2 

-0.7 

3 

J 

547 

4.5 

116 

J 

4.1 

41 

152 

-2.5 

2.0 

2.0 

1 

4 

11 

488 

8.2 , 

,109 

J 

5.4 

7 

113 

-1.7 

3.9 

-0.6 

4 

J 

522 

4.5 

144 

J 

3.9 

-22 

179 

-3.5 

-0.3 

-1.4 

1 

J 

12 

508 

9.4 

116 

J 

4.5 

49 

185 

-2.5 

0.6 

2.9 

2 

J 

510 

4.3 

61 

4 

4.1 

-15 

157 

-3.3 

1.1 

-1.3 

2 

4 

13 

510 

8.2 

98 

J 

6.2 

40 

146 

-3.8 

3.5 

3.1 

1 

J 

533 

4.8 

147 

J 

3.7 

-64 

63 

0.6 

0.5 

-2.8 

2 

J 

14 

517 

6.6 

117 

J 

6.8 

29 

152 

-5.1 

3.3 

2.5 

2 

J 

549 

4.6 

86 

J 

5.1 

-50 

60 

1.6 

1.9 

-4.3 

1 

J 

15 

515 

6.9 

113 

4 

5.6 

11 

146 

-3.9 

2.8 

0.4 

3 

J 

547 

5.6 

106 

J 

5.0 

-40 

65 

1.4 

2.4 

-3.2 

3 

J 

16 

531 

8.0 

139 

J 

4.2 

-19 

74 

0.8 

2.6 

-1 .3 

3 

J 

536 

5.0 

112 

J 

4.9 

-28 

93 

-0.2 

3.8 

-2.6 

2 

J 

17 

530 

7.5 

137 

J 

4.4 

15 

86 

0.2 

2.4 

0.5 

4 

J 

523 

5.9 

151 

J 

4.5 

-35 

117 

-1.5 

2.8 

-2.5 

2 

J 

18 

509 

7.1 

112 

J 

5.4 

18 

154 

-4.2 

2.1 

1.5 

3 

J 

511 

5.8 

110 

J 

4.8 

-1 

127 

-2.6 

3.4 

-0.1 

2 

J 

19 

515 

6.8 

15V 

J 

5.3 

24 

172 

-4.3 

0.5 

1.9 

2 

J 

508 

5.3 

104 

J 

5.2 

8 

120 

-2.4 

4.1 

0.8 

2 

J 

20 

533 

7.7 

159 

J 

5.8 

18 

220 

-3.9 

-3.4 

1.4 

2 

J 

506 

5.4 

91 

J 

5.4 

15 

130 

-3.3 

3.8 

1.7 

1 

J 

21 

510 

8.3 

176 

L 

6.3 

12 

171 

-5.8 

0.8 

1.3 

2 

J 

513 

6.1 

122 

J 

5.6 

1 

130 

-3.3 

3.9 

0.6 

2 

J 

22 

493 

7.7 

85 

J 

6.7 

7 

180 

-6.2 

-0.1 

0.7 

3 

J 

501 

6.1 

68 

J 

6.2 

12 

156 

-5.3 

2.2 

1.5 

2 

J 

23 

510 

P.6 

123 

J 

6.9 

/ 

207 

-5.5 

-2.9 

0.3 

3 

J 

496 

6.7 

116 

J 

6.3 

2 

155 

-5.2 

2.4 

0.6 

3 

J 

24 

545, 

8.4 

198 

J 

5.6 

-43 

168 

-2.1 

0.7 

-1.9 

5 

J 

490 

6.9 

92 

J 

6.2 

-3 

183 

-5.9 

-0.3 

-0.4 

2 

J 



12/13/76 - 12/20/76 


HU 

VEL 

PEN 

1CMP7 

pLS 

av e 

GSE 

GSE 

BXGSH 

BVGSM 

BZGSH 

SG 

IMF 

VEL 

DEN ‘ 

JENP/ 

PLS 

AV B 

GSE 

GSE 

BXGSN 

BVGSM 

BZGSM 

5G 

IMF 



1000 

SC 

NAGN 

EAT 

LON 





SC 


1000 

SC 

MAGN 

LAT 

LON 





SC 






PEC 

13# 1976 




346 





DEC 

H 

# 1976 




349 

1 

487 

6.8 

95 

J 

6.4 

15 

190 

-5.7 

-1.2 

1 .4 

2 

4 

435 

5.6 

90 

J 

5.2 

15 

130 

-2.9 

3.2 

1.7 

3 

J 

2 

486 

6,1 

95 

J 

6.0 

37 

174 

-4.6 

0.1 

3.5 

2 

4 

461 

5.6 

82 

J 

4.6 

1 

90 

0.0 

4.2 

0.5 

2 

J 

3 

480 

5.8 

103 

J 

5.9 

45 

163 

-3.9 

0.9 

4,1 

1 

J 

442 

5.7 

77 

J 

4.2 

6 

90 

0.0 

3.7 

0.8 

2 

4 

4 

500 

5.1 

90 

4 

4.7 

-21 

145 

-3.3 

2,3 

-1.5 

2 

J 

434 

5.6 

84 

4 

4,1 

-10 

92 

-0.1 

3.7 

-0,6 

2 

4 

5 

507 

4.6 

114 

L 

4.3 

-21 

139 

-2.9 

2.4 

-1.6 

1 

J 

429 

4,8 

64 

4 

4,6 

-1 

78 

0.9 

4.0 

-0.3 

2 

J 

6 

499 

4.B 

88 

J 

4.0 


162 

-3.7 

1.1 

-0.7 

1 

J 

425 

5.0 

60 

4 

5.0 

4 

78 

0.9 

4.2 

-0,2 

2 

J 

7 

489 

5.3 

101 

J 

3.4 

-19 

114 

-0.9 

1 .8 

-1.1 

3 

J 

439 

2,5 

56 

L 









8 

475 

5.9 

90 

i 

3.4 

-20 

48 

1*6 

1.6 

-1 .3 

2 

J 













9 

474 

6.0 

93 

J 

3.7 

-23 

65 

0.9 

1.6 

-1.4 

3 

4 













10 

470 

6.2 

92 

J 

3.9 

-14 

65 

1.3 

2.4 

-1*5 

2 

J 

400 

0.0 

0 

H 









11 

470 

5.3 

95 

J 

4.8 

-9 

46 

3.0 

2.8 

-1.5 

2 

J 













12 

468 

5.9 

100 

J 

3.4 

11 

80 

0.3 

1.9 

-C.1 

3 

4 













13 

463 

6.4 

96 

J 

liZ 

-9 

70 

0,9 

2.4 

-1.0 

2 

J 

398 

0.0 

0 

H 









H 

435 

7.6 

101 

J 

3.4 

-11 

233 

-1.8 

-2,5 

-0.1 

1 

J 

403 

0.0 

0 

H 









15 

432 

7.2 

129 

J 

3.8 

6 

218 

-2,4 

-1 ,8 

0.6 

2 

J 

436 

0.0 

0 

H 









16 

431 

7.3 

96 

j 

5.3 

9 

214 

-4.0 

-2.6 

1.1 

2 

J 

413 

0.0 

0 

H 









17 

420 

6.3 

77 

J 

5.1 

12 

195 

-4.5 

-1.2 

1.1 

1 

J 

378 

0.0 

0 

H 









IB 

427 

5.2 

89 

J 

5.8 

10 

195 

-5.1 

-1 .4 

0.9 

2 

J 

416 

0,0 

0 

H 









19 

426 

4.4 

81 

J 

5.7 

12 

190 

-V.2 

-1.0 

1.1 

1 

J 

432 

0,0 

0 

H 









20 

455 

7.2 

98 

J 

5.4 

3 

116 

-1.3 

2.7 

?,4 

4 

J 













21 

457 

5.6 

76 

J 

5.5 

23 

143 

-3.5 

2.4 

*.1 

3 

J 













22 

457 

5.8 

93 

J 

5.6 

12 

129 

-3.3 

3.8 

U7 

2 

J 













23 

466 

6.3 

68 

J 

5.4 

14 

100 

-C.8 

4.3 

1 .9 

2 

J 

358 

5.2 

38 

L 









24 

449 

6.1 

79 

J 

5.5 

20 

110 

-1.7 

4.3 

2.5 

2 

J 

359 

5.7 

42 

L 










DEC, 15# 1976 


PEC. 16# 1976 


351 


1 

357 

6.0 

32 

L 

331 

0.0 

0 

H 

2 





335 

0.0 

0 

H 

3 

4 

365 

0.0 

0 

H 

334 

0.0 

0 

H 

5 

, 




329 

0.0 

0 

H 

6 

344 

6.4 

30 

L 

355 

0.0 

0 

H 

7 

340 

7.1 

29 

L 

330 

8.7 

32 

L 

8 

346 

6.4 

35 

L 

321 

8.5 

32 

L 

9 





325 

6.8 

32 

L 

10 

334 

0.0 

0 

H 

326 

9.5 

23 

L 

11 

340 

8.6 

27 

L 

326 

9,6 

21 

L 

12 





353 

O.Q 

Q 

H 

13 





353 

29.3 

21 

L 

14 









15 





349 

0.0 

0 

H 

16 









17 





422 

11.2 

73 

L 

18 

329 

10.2 

13 

L 

445 

12.6 

177 

L 

19 

324 

10.2 

14 

L 

444 

18.3 

240 

L 

20 

328 

9.2 

15 

L 

435 

12.1 

203 

L 

21 

337 

0.0 

0 

M 

450 

16.2 

147 

L 

22 

346 

0.0 

0 

H 

475 

15.2 

71 

L 

23 

333 

6.5 

41 

L 

466 

17.6 

73 

L 

24 

330 

7.1 

46 

L 

461 

0.0 

0 

H 


PEC. 17# 1976 


352 


DEC. 18# 1976 


353 


1 

464 

0.0 

0 

H 





2 

457 

12.6 

104 

L 





3 

450 

13.5 

164 

L 





4 

475 

8.4 

104 

L 





5 

474 

9.6 

75 

L 





6 

470 

8.8 

71 

L 





7 

476 

9.2 

52 

L 





8 

470 

7.8 

51 

L 





9 

471 

7.3 

52 

L 





10 

471 

8.6 

42 

L 





11 

442 

0.0 

0 

H 





12 

413 

12.2 

147 

L 





13 

448 

9.9 

129 

L 





14 

445 

7*7 

85 

L 

533 

15.6 

186 

4 

15 

458 

8.8 

53 

L 

524 

10.8 

37 

4 

16 

455 

9.8 

51 

L 

524 

11.8 

41 

J 

17 

447 

0.0 

0 

H 

515 

12.5 

54 

4 

18 

429 

8.5 

112 

L 

517 

11.2 

117 

4 

19 

408 

7.9 

96 

L 

503 

8.8 

50 

J 

20 

446 

10.9 

137 

L 

sno 

7.3 

38 

J 

21 

439 

9.6 

109 

L 

484 

7.6 

30 

J 

22 

455 

9.7 

106 

L 

544 

6.7 

145 

J 

23 

463 

12.4 

123 

L 

479 

7.7 

30 

J 

24 





467 

9.7 

45 

J 


DEC. 19# 1976 


354 


PEC. 20# 1976 


355 


1 

455 

'0.0 

51 

4 









439 

9.6 

45 

J 

5.6 

-ID 

176 

-4.6 

0.5 

-0.7 

3 

4 

2 

458 

12.5 

49 

4 









436 

9.8 

35 

J 

5.8 

4 

185 

-5.7 

-0.5 

0.3 

1 

4 

3 

466 

9.8 

57 

J 









423 

9.5 

46 

J 

5.5 

13 

248 

-1.3 

-3.2 

0.4 

4 

J 

4 

458 

5.0 

55 

J 









412 

9.6 

43 

J 

5.1 

20 

270 

-0.0 

-4.4 

1.3 

2 

J 

5 

467 
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46 

J 

6.3 

-4 

128 

-3.7 

4.8 

-0.5 

1 

4 

17 

437 

9.4 

122 

4 

5.2 11 

122 

-2.5 

4.0 

1.0 

2 

J 

373 

8.8 

48 

J 









18 

438 

10.2 

132 

4 

4.4 13 

91 

-0.0 

1.7 

0.5 

4 

J 

325 

12.8 

65 

J 









19 

431 

10.2 

134 

J 

3.6 21 

130 

-1.6 

1.8 

1.2 

3 

J 

373 

8.5 

66 

L 









20 

424 

10.6 

160 

4 

3.7 4 

175 

-3.5 

0.3 

0.3 

1 

J 

377 

9.1 

64 

L 









21 

436 

9.8 

110 

J 

4.0 -11 

101 

-0.4 

2.3 

0.0 

3 

J 

386 

9.2 

68 

L 









22 

438 

9.3 

95 

J 

3.9 12 

84 

0.3 

2.8 

1.3 

2 

J 

375 

8.7 

70 

L 









23 

430 

10.0 

103 

J 

3.5 18 

102 

-0.4 

1.8 

1.2 

3 

J 

374 

6.8 

64 

L 









24 

415 

9.6 

84 

J 

4.1 1 

165 

-3.6 

0.9 

0.3 

2 

4 

363 

9.7 

62 

L 














DEC. 27 

'# 1976 




362 





DEC 

. 28 

1# 1976 




363 


1 

372 

0.0 

0 

H 

362 

10.9 

59 

L 

2 

360 

10.7 

79 

L 

359 

11.5 

60 

L 

3 

362 

10.0 

71 

L 

363 

10.9 

51 

L 

4 

369 

o.c 

0 

H 

371 

12.5 

59 

L 

5 

351 

6.3 

52 

L 

362 

11.8 

60 

L 

6 

355 

6.7 

54 


362 

11.9 

53 

L 

7 





358 

11.9 

50 

L 

8 

352 

9.3 

71 

L 

259 

15.2 

38 

L 

9 

10 

356 

8.2 

65 

L 

>56 

14.2 

40 

L 

11 









12 

370 

0.0 

0 

H 





13 

367 

10.1 

58 

L 

i33 

0.0 

0 

H 

14 

362 

10.1 

46 

L *•' . 





15 

369 

0.0 

0 

H 

321 

17.0 

35 

L 

16 

361 

11 .9 

53 

L 

328 

19.8 

36 

L 

17 

363 

12.9 

51 

L 

335 

25.8 

29 

L 

18 





332 

22.1 

26 

L 

19 





333 

19.8 

22 

L 

20 





329 

19.4 

26 

L 

21 

369 

0.0 

C 

H 

339 

0,0 

0 

H 

22 

362 

11.4 

71 

L 





23 

366 

10.9 

63 

L 

407 

0.0 

0 

H 

24 

367 

11.0 

59 

L 

443 

35.6 

140 

L 


12 / 29/76 • 01 / 05/77 


HR 

VEL 

DEN 

1EHP/ 

PIS 

AV 0 G5E G5E BXG5W BYG5M 

02 GSM SG inr 

VEL 

DEN 

TEMP/ 

PLS 

AV D GSE GSE OXGSM UYGSfl 02 GSM 

SG IMF 




1J00 

sc 

HAGN LAT LON 

sc 



1000 

SC 

MAGN LAT LON 

SC 






DEC. 29# 1976 

364 





DEC. 30# 1976 

365 

1 

440 

39.4 

151 

L 









2 

465 

31.1 

32 

L 



400 

5.9 

10 

L 



3 

485 

52.1 

48 

L 



397 

10,4 

18 

L 



4 

481 

36.3 

38 

L 



404 

9.2 

14 

L 



5 

490 

49.3 

76 

L 



421 

11.8 

37 

L 



6 

479 

43.7 

78 

L 



401 

5.8 

38 

L 



7 

471 

35.9 

58 

L 



410 

0.0 

0 

H 



6 

476 

17,5 

54 

L 



414 

18,1 

52 

L 



9 

481 

34.4 

46 

L 



415 

29.8 

32 

L 



10 

482 

10.3 

41 

L 



408 

28.6 

29 

L 



11 







4D4 

28.0 

24 

L 



12 







409 

26.9 

32 

L 



15 

434 

21.2 

9 

L 



411 

21.4 

3B 

L 



n 

429 

18.0 

10 

L 



4 37 

22.4 

40 

L 



15 







400 

20.2 

41 

L 



16 







404 

21.6 

36 

L 



17 

421 

0.0 

0 

H 









18 

416 

6.4 

18 

L 



393 

18.9 

44 

L 



19 

429 

6.1 

26 

L 



389 

10.9 

49 

L 



20 

429 

9,0 

21 

L 



401 

10.9 

35 

L 



21 

418 

11.3 

21 

L 









22 

414 

13.6 

21 

L 









23 

415 

15.8 

25 

L 



417 

32.9 

44 

L 



24 

416 

18.6 

22 

L 



425 

53.3 

26 

L 









DEC 

. 31# 1976 




366 





JAN. 

1# 1977 

1 











521 

5.2 

120 

J 



2 











528 

5.2 

140 

J 



3 











529 

5.2 

114 

J 



4 











544 

5.2 

101 

J 



5 











556 

4.6 

117 

J 



6 











587 

5.3 

224 

J 



7 











589 

4.9 

161 

J 



8 











582 

5.9 

1 °9 

J 



9 











576 

5.6 

141 

J 



10 











568 

5.0 

119 

J 



11 











562 

4.9 

116 

J 



12 











564 

4,8 

108 

J 



13 











560 

4.8 

97 

J 



14 











567 

5.0 

115 

J 



15 











569 

5.1 

123 

J 



16 











577 

5.0 

156 

J 



17 











572 

4.9 

141 

J 



18 











560 

4.5 

113 

J 



19 











539 

5.1 

112 

J 



2C 

479 

8.4 

129 

J 

6.4 

13 340 6.1 

-2.5 

1.0 

5 

J 

555 

5.0 

138 

J 



21 

5 08 

8.7 

145 

J 

7.1 

51 348 3.0 

-1 .6 

3.5 

5 

J 

559 

5.1 

137 

J 



22 

4 99 

7.3 

122 

j 

8.1 

14 315 4.9 

-5.2 

0.3 

3 

J 

565 

4.4 

131 

J 



23 

514 

6.4 

147 

J 

7.7 

8 314 4.3 

-4.5 

-0.5 

4 

J 

557 

4.1 

133 

J 



24 

511 

5.7 

135 

*' 

8.1 

17 310 4.4 

-5.7 

0.5 

3 

J 

544 

4.0 

152 

J 









JAN 

. 2 

! » 1977 




2 





JAN 


l# 1977 




3 

1 

549 

3.6 

108 

J 

5.0 

2 

320 

3.7 

-3.0 

-0.7 

1 

J 

398 

11.3 

18 

J 

4.2 

16 

282 

0.8 

-3.9 

-0.0 

1 

J 

2 

553 

3.5 

170 

J 

4.6 

-12 

325 

3.6 

-2.2 

-1.6 

1 

J 

400 

14.0 

21 

J 

5.7 

7 

251 

-1.7 

-5.0 

-0.7 


j 

3 

553 

3.2 

197 

J 

4.1 

-16 

338 

3.7 

-1.2 

-1.4 

1 

J 

391 

14.1 

21 

J 

4.8 

1 

271 

0.1 

-4 .4 

-0.9 

2 

j 

4 

547 

2.4 

113 

J 

3.B 

-18 

334 

3.2 

-1 .4 

-1 .4 

1 

J 





4.6 

11 

296 

1.9 

-4.1 

0.2 

1 

j 

5 

526 

2.1 

87 

J 

4.3 

13 

330 

3.5 

-2.1 

C.7 

1 

J 





4.3 

8 

V90 

1.4 

-4.0 

0.2 

1 

j 

6 

495 

2.7 

78 

J 

4.7 

25 

325 

3.3 

-2.4 

1 .8 

1 

J 





5.1 

4 

295 

2.1 

-4.5 

0.1 

1 

j 

7 

492 

3.1 

80 

J 

4.4 

19 

314 

2.6 

-2.7 

1.4 

2 

J 





5.7 

-16 

307 

3.1 

-4 . 1 

-1.4 

2 

j 

8 

486 

2.4 

117 

J 

4.3 

27 

345 

3.5 

-0.8 

1 .9 

1 

J 

377 

15.0 

25 

J 

6.9 

1 

301 

3.4 

-5.6 

0.4 

2 

j 

9 

462 

3.4 

69 

J 

3.2 

2 

332 

2.6 

-1.3 

0.2 

1 

J 

376 

15.6 

26 

J 

6.9 

18 

321 

4.3 

-3.3 

2.1 

4 

j 

10 

453 

3.2 

42 

J . 

3.3 

5 

314 

2.1 

-2.1 

0.5 

1 

J 

375 

15.5 

20 

J 

7.0 

35 

295 

2.4 

-4.7 

4.6 

1 

j 

11 

464 

2.9 

48 

J 

3.2 

6 

275 

0.4 

-2.9 

0.8 

1 

J 

370 

14.3 

16 

J 

7.0 

33 

299 

2.8 

-4.6 

4.3 

1 

j 

12 

463 

2.8 

54 

J 

3.2 

2 

253 

-0.9 

-2.9 

0.5 

1 

J 

369 

17.3 

16 

J 

5.9 

23 

300 

2.7 

-4.4 

2.8 

1 

j 

13 

452 

3.5 

37 

J 

3.0 

-1 

28B 

0.9 

-2.8 

0.2 

1 

J 





6.7 

44 

332 

4.2 

-1.fi 

4.8 

1 

j 

14 

443 

4.2 

39 

1 

3.0 

16 

294 

1.1 

-2.4 

0.9 

1 

J 





6.7 

41 

325 

3.7 

-2.4 

4.1 

3 

j 

15 

446 

7.3 

27 

J 

2.8 

17 

288 

0.8 

-2.5 

0.9 

1 

J 

353 

10.1 

22 

J 

6.4 

47 

343 

3.8 

-1.1 

4.3 

3 

j 

16 

446 

8.1 

23 

J 

3.3 

10 

297 

1 ,4 

-2.8 

0.5 

1 

J 

352 

6.7 

22 

J 

6.9 

25 

314 

4.2 

-4.4 

2.6 

2 

j 

17 

442 

7.9 

27 

J 

3.8 

-4 

283 

0.8 

-3.3 

-0.5 

2 

J 

358 

8.9 

27 

J 

6.0 

-3 

299 

1.6 

-2.9 

-0.4 

5 

j 

18 

436 

B.O 

22 

J 

4.0 

-11 

266 

-0.3 

-3.8 

-1.3 

0 

J 

366 

4.3 

20 

J 

6.5 

-60 

229 

-2.1 

-1 .6 

-5.7 

1 

j 

19 

4 29 

9.8 

23 

J 

3.6 

1 

268 

-0.1 

-3.4 

-0.6 

1 

J 

373 

7.2 

35 

J 

4.5 

5 

3 03 

1.0 

-1 .6 

-0.1 

4 

j 

20 

423 

10.8 

27 

J 

3.7 

-5 

271 

0.1 

-3.5 

-1.1 

1 

J 

384 

8.3 

46 

J 

2.9 

-39 

313 

0.9 

-0.7 

-1.3 

2 

J 

21 













379 

7.7 

40 

J 

3.4 

-4 7 

241 

-0.9 

-1 .0 

-2.3 

2 

j 

22 

4 OS 

11.1 

16 

J 

3.4 

10 

278 

0.4 

-2.7 

-Q.3 

2 

J 

374 

9.6 

32 

J 

3.6 

-52 

338 

1.4 

0.0 

-2.0 

3 

j 

23 













371 

10.5 

34 

J 

3.8 

-B 

2 

3.7 

0.3 

-0.4 

1 

j 

24 

376 

10.4 

35 

j 

3.6 

24 

322 

2.5 

-2.3 

0.8 

0 

J 

381 

12.1 

26 

J 

4.2 

-25 

323 

2.9 

-1.6 

-2.3 

1 

J 







JAN. < 

.# 1977 




4 





JAN. ! 

*# 1977 




5 

1 

379 

13.0 

30 

J 

5.3 12 

325 

4.1 

-3.1 

0.2 

2 

J 

390 

6.7 

58 

J 

8.8 

-7 

331 

7.2 

-3. 5 

-2.2 

3 

j 

2 

383 

9.9 

28 

J 

6.4 11 

322 

4.9 

-4.0 

0.1 

1 

J 

383 

7.0 

89 

J 

9.5 

1 

332 

8.2 

-4.2 

-1.1 

2 

j 

3 

392 

10.0 

20 

J 

6.5 7 

323 

5.1 

-3.9 

-0.1 

1 

J 





8.9 

-7 

315 

6.0 

-5.6 

-2.4 

2 

j 

4 

388 

12.0 

24 

J 

6.4 -3 

318 

4.6 

-4.0 

-1.1 

1 

J 





8.9 

2 

308 

5.3 

-6.8 

-1.0 

1 

j 

5 

376 

12.0 

25 

J 

6.0 1 

320 

4.5 

-3.8 

-0.3 

1 

J 

386 

14.8 

53 

J 

7.1 

-50 

45 

0.9 

1 .0 

-1.3 

7 

j 

6 

373 

mo 

34 

J 

6.7 -7 

315 

4.6 

-4.5 

-1.0 

2 

J 

381 

17.9 

47 

J 

6.6 

9 

112 

►2.4 

5.8 

1.4 

2 

J 

7 

3 78 

13.8 

32 

J 

4.7 19 

323 

3.0 

-2.3 

1.3 

3 

J 

380 

20.4 

38 

J 

6.6 

60 

18 

2.9 

0.9 

5.3 

3 

J 

8 

374 

12.4 

41 

J 

6.0 22 

339 

4.7 

-1.7 

2.1 

3 

J 

369 

19.3 

39 

J 

6.0 

-16 

147 

-2.9 

1.B 

-1.1 

5 

J 

9 

364 

14.1 

38 

J 

5.8 17 

0 

4.5 

0.1 

1 .4 

4 

J 

357 

19.7 

41 

J 

7.1 

-11 

172 

-6.6 

0.8 

-1*4 

2 

j 

10 

367 

11.3 

27 

J 

5.7 -59 

176 

-2.9 

-0.3 

-4.9 

1 

J 

352 

17.6 

50 

J 

7.2 

18 

201 

-6.2 

-2.2 

2.4 

2 

J 

11 

373 

9.1 

29 

J 

7.3 -61 

191 

-3.4 

-1.4 

-6.2 

2 

J 

356 

18.0 

49 

J 

6.1 

38 

215 

-3.9 

-2.3 

4.0 

1 

j 

12 

366 

9.3 

29 

J 

7.1 -61 

209 

-3.0 

-2.3 

-5.9 

1 

J 

354 

16.9 

56 

J 

6.5 

27 

192 

-5.2 

-0.8 

2.6 

3 

J 

13 

370 

12.6 

31 

J 

7.0 -56 

267 

-0.2 

-4.2 

-5.2 

2 

J 

35' 

13.9 

53 

J 

6.9 

-11 

149 

-4.9 

2.8 

-1.3 

4 

J 

14 

386 

7.0 

30 

J 

7.8 -61 

250 

-1.3 

-3.8 

-6.6 

1 

J 

349 

13.9 

81 

J 

6.8 

4 

178 

-6.2 

0.2 

0.4 

3 

j 

15 

384 

7.7 

3.4 

J 

?\9 -58 

258 

-0.9 

-4.0 

-6.5 

2 

J 

352 

14.1 

76 

J 

7.4 

13 

168 

-6.7 

1 .4 

1 .6 

3 

j 

16 

386 

9.3 

38 

J 

7.5 -31 

296 

2.5 

-5.0 

-3.7 

3 

J 

395 

12.0 

81 

J 

7.8 

-22 

117 

-3.0 

6.0 

-2.4 

3 

j 

17 

>§4 

8.7 

27 

J 

8.1 -11 

303 

4.1 

-6.1 

-2.0 

3 

J 

391 

12.7 

62 

J 

8.7 

-21 

107 

-2.3 

7.9 

-2.3 

2 

j 

18 

401 

6.8 

24 

J 

8.6 -21 

295 

3.3 

-6.7 

-4.1 

1 

J 

387 

16.1 

65 

J 

7.7 

-29 

100 

-1.1 

6.7 

-2.5 

3 

j 

19 

406 

7.4 

23 

J 

8.8 -14 

294 

3.5 

-7.2 

-3.6 

1 

J 

383 

24.2 

63 

J 

8.2 

-84 

232 

-0.4 

0.7 

-5.8 

6 

j 

20 

403 

7.1 

26 

J 

8.9 -8 

300 

4.3 

-7.0 

-3.0 

1 

J 

385 

21.9 

72 

J 

8.9 

-39 

89 

0.1 

6.8 

-3.1 

5 

j 

21 

399 

6.4 

31 

J 

9.0 -7 

302 

4.6 

-6.8 

-3.1 

2 

J 

378 

20.2 

73 

J 

10.7 

-29 

110 

-2.S 

7.8 

-1.9 

7 

j 

22 

397 

6.5 

38 

J 

9.3 -7 

315 

6.3 

-5.7 

-3.0 

2 

J 

381 

15.5 

89 

J 

10.2 

19 

134 

-5.1 

4.2 

4.0 

7 

j 

23 

402 

6.7 

37 

J 

9.1 3 

305 

4.8 

-6.7 

-1.8 

3 

J 

380 

12.4 

126 

J 

9.4 

32 

168 

-7.4 

-0.0 

5.0 

3 

j 

24 

402 

6.7 

39 

J 

8.7 -6 

308 

5.0 

-5.8 

-2.9 

3 

J 

406 

7.9 

185 

J 

8.2 

-41 

79 

0.7 

4.4 

-1 .8 

7 

J 


01 / 06/77 - 01 / 14/77 


HR 


WEL OEN TEHP/ PLS AV 0 GSE GSE OXGSN DYGSfl OZGSH SG IMF 
1 000 SC HAGN t AT LON SC 


VEL DEN UWP/ PLS AV B GSE GSE BXG5H BYCSN BZGSN SG IMF 
1 OOQ SC HAGN LAI LON SC 


JAN. 6, 1977 


6 


JAN. 7 , 1977 


7 


1 

437 

9.5 

248 

J 

7.7 

-37 

68 

2.1 

6.3 

-2.4 

3 

J 

476 

8.9 

151 

J 

7.3 

2 

133 

-4,4 

4.4 

1.7 

4 

J 

2 

404 

10.0 

173 

J 

8.6 

-7 

102 

-1,6 

7.5 

1.2 

4 

J 

452 

8.8 

151 

J 

6.3 

-21 

118 

-2.3 

4,7 

-O.S 

4 

J 

3 

431 

11.3 

158 

J 

9.7 

-13 

114 

-3.2 

7.4 

-0.0 

5 

J 

430 

7.8 

139 

J 

5.5 

-13 

149 

-4.1 

2.7 

-0.4 

2 

J 

A 

446 

9.B 

98 

J 

9.6 

13 

141 

-7.1 

5.3 

3.2 

2 

J 

432 

7.4 

lie 

J 

6.2 

11 

168 

-5.4 

0.9 

1.3 

3 

J 

5 

444 

10.4 

79 

J 

9.1 

17 

146 

-6.7 

4.2 

3.1 

3 

J 

447 

6.1 

89 

J 
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1.9 

3.5 

-3.8 


JAN. 21, 1977 


1 

371 

0.0 

0 

H 

2 

374 

0.0 

0 

H 

3 

375 

0.0 

0 

H 

4 

5 

6 

7 

416 

0.0 

0 

H 

8 

418 

0.0 

0 

H 

9 

420 

0.0 

0 

H 

10 

11 

12 

40 -1 

0.0 

0 

H 

13 

407 

0.0 

0 

H 

14 

402 

0.0 

0 

H 

15 

403 

0.0 

0 

H 

16 

405 

0.0 

0 

H 

17 

396 

0.0 

0 

H 

18 

399 

0.0 

0 

H 

19 

377 

0.0 

0 

H 

20 

393 

0.0 

0 

H 

21 

392 

0.0 

0 

H 

22 

385 

0.0 

0 

H 

23 

372 

0.0 

0 

H 

24 


4 

J 

496 

4,3 

100 

J 

4.6 

2 

356 

4,4 

-0,3 

0.0 

1 

J 

5 

J 

494 

4,3 

75 

J 

5.6 

10 

5 

5,5 

C.1 

1,1 

1 

J 

3 

J 













3 

J 





4.0 

-17 

2 

3.3 

0.4 

-1,0 

2 

J 

5 

J 





4.1 

-13 

347 

3.6 

-0.7 

-1,1 

1 

J 

3 

J 





2.1 

26 

257 

-0.3 

-1 .3 

0.4 

2 

J 

1 

J 

444 

6.7 

47 

J 

3.3 

12 

166 

-3.0 

-C.4 

0.6 

1 

J 

1 

J 

423 

6.3 

75 

J 

3,5 

21 

326 

2.2 

-1.5 

0.9 

2 

J 

2 

J 

420 

6.9 

56 

J 

3.4 

54 

328 

1.4 

-O.V 

2.3 

2 

J 

2 

J 

422 

7.7 

50 

J 

3.7 

39 

251 

-0.9 

-2.5 

2.2 

1 

J 

2 

J 

426 

7.8 

46 

J 

3.6 

2 

232 

-2.2 

-2.8 

0.2 

1 

J 

4 

J 

425 

7.6 

48 

J 

2.6 

-5 

206 

-2.4 

-1.3 

-0.2 

1 

J 

3 

J 













3 

J 













?■ 

J 













2 

J 













1 

J 

391 

6.6 

32 

J 









2 

J 

392 

7.0 

34 

J 









1 

J 

390 

7.0 

34 

J 

3.2 

-6 

242 

-1.4 

-2.4 

-1 .0 

1 

J 

1 

J 

385 

7.6 

39 

J 

2.9 

-33 

24V 

-o,e 

-1.5 

-2.1 

1 

J 

1 

J 

379 

7.0 

33 

J 

3.2 

-16 

292 

0.6 

-1.2 

-0.9 

3 

J 



370 

7.1 

35 

J 

3.4 

6 

332 

3.0 

-1 .6 

-0.3 

1 

J 



367 

8.5 

32 

J 

3.7 

-10 

324 

2.9 

-1.7 

-1.4 

1 

J 


17 JAN. IB, 1977 18 


1 J 371 13.4 19 J 5.9 -19 282 1.1 -4.1 -3.7 2 J 

1 J 357 11.6 25 J 6.3 -21 293 2.2 -4.1 -3.9 2 J 

351 11.2 26 J 6.1 -20 295 2.4 -4,2 -3.6 1 J 

341 13.2 36 J 5.9 -24 321 4.1 -2.6 -3.2" 1 J 

2 J 365 19.8 26 J 6.4 -43 292 1.5 -2.9 -4.6 3 J 

1 J 374 21.7 22 J 8.1 -58 245 -1.5 -2.3 -6.2 4 J 

2 J 363 11.0 23 J 9.7 12 305 5.4 -7.9 1.2 1 J 

2 J 369 15.5 31 J 8.2 11 307 4.1 -5.6 1.0 5 J 

1 J 377 18.0 44 J 7.2 62 147 -2.6 1.6 5.8 3 J 

2 J 378 15.7 56 J 6.9 59 286 0.8 -2.9 5.0 4 J 

1 J 351 7.0 44 J 8.6 63 303 2.0 -3.C 7.3 3 J 

2 J 364 12.0 34 J 7.1 57 306 1.9 -2.5 4.9 4 J 

3 J 375 21.8 30 J 3.7 30 168 -2.7 0.6 1.6 2 J 

2 J 373 20.0 28 J 3.4 27 200 -2.2 -0.8 1.1 2 J 

2 J 368 1 2 .9 20 J 5.8 79 243 -0.5 -1 .4 5.3 2 J 

2 J 367 13.4 22 J 5.2 73 227 -1.0 -1.7 4.5 2 J 

0 J 362 9.3 27 J 5.8 84 6B 0.2 -0.5 5.6 2 J 

2 J 359 7.6 24 J 6.7 65 48 1.9 0.6 6.3 1 J 

2 J 360 7.1 21 J 6.9 56 63 1.8 1.7 6.5 1 J 

3 J 364 7.6 28 J 6.8 46 38 3.7 1.1 5.5 1 J 

1 J 363 10.8 38 J 6.2 25 49 3.4 2.8 3.7 2 J 

1 J 351 9.3 47 J 6.2 -2 35 4.7 3.1 1.1 2 J 

3 J 332 7.2 44 J 5.6 -5 4 4.9 C.5 -J.3 3 J 

2 J 343 9.0 75 J 5.8 -11 343 4.7 -0.9 -1.5 3 J 


19 JAN. 20, 1977 20 


1 J 353 24.3 22 J 4.6 -17 109 -1.2 3.7 0.4 3 J 

1 J 364 22.3 26 J 5.9 -12 102 -0.8 4.0 0.7 4 J 

1 J 369 18.4 40 J 7.0 -16 92 -0.2 6,6 0.4 3 J 

2 J 377 19.7 39 J 6.9 -43 35 3.8 3.8 -3.4 3 J 

1 J 379 16.2 36 J 7.8 -56 348 4.0 0.6 -6.2 3 J 

2 J 387 15.9 56 J 5.4 -33 66 1.4 3.4 -1.6 4 J 

1 J 385 14.5 71 J 4.5 -6 114 -1 .7 3.8 0.0* 1 J 

3 J 392 13.9 58 J 5.2 -5 113 -1.9 4.5 -0.1 2 J 

2 J 386 16.7 40 J 4.7 -16 109 -1.4 4.1 -1.1 1 J 

2 J 385 17.9 34 J 5.1 -2C 121 -2.4 4.0 -1.7 1 J 

3 J 376 18.4 35 J 5.3 -6 99 -0.8 5.0 -0.5 2 J 

2 J 377 20.7 26 J 5.9 -13 109 -1.8 5.4 -1.3 1 J 

3 J 384 21.0 33 J 5.7 16 129 -3.3 4,1 1.6 2 J 

1 J 384 16.0 32 J 6.6 26 138 -4.1 3.6 2.9 2 J 

1 J 378 14.5 38 J 6.4 29 143 -1.4 1.0 1.1 6 J 

4 J 375 13.9 42 J 5.7 -14 23 4.5 2.1 -0.9 3 J 

2 J 5.3 -4 53 2.8 3.7 0.4 2 J 

4 J 369 24.0 27 J B.2 41 60 3.0 3.8 6.4 2 J 

3 J 373 20.4 38 J 8.8 61 328 3.1 -3.8 5.7 5 J 

2 J 370 17.0 40 J 6.9 12 304 3.6 -5.4 -0.5 2 J 

2 J 3 7 Q 24.6 45 J 4.4 9 266 -0.1 -1.4 -0.3 4 J 

2 J 372 22.7 34 J 6.6 42 265 -0.3 -4.9 1.6 4 J 

1 J 373 21.8 34 J 6.8 -31 272 0.2 -3.7 -5.4 2 J 

2 J 355 23.3 52 J 


21 JAN. 22, 1977 22 


369 0.0 0 H 

369 0.0 0 H 

361 0.0 0 H 

361 0.0 0 H 


353 0.0 0 H 

349 0.0 0 H 

341 0.0 0 H 

343 0.0 0 H 

342 0.0 0 H 

337 0.0 0 H 

335 0.0 0 H 

336 0.0 0 H 

341 0.0 0 H 

345 0.0 0 H 

343 0.0 0 H 



01 / 23/77 * 01 / 30/77 

MR VEL DEN TEMP/ PLS AV D G5E GSE DXQ5H BTGSM DZGSfi SG 

1900 SC HAGN LAT LON SC 


VEL 


DEN TEMP/ 
1000 


PLS AV B GSE GSE LXGS* BTGSM B/GSM SG IMF 
SC MAGN LAT LON SC 


JAN. 23# 1977 


23 


JAN. 24# 1977 


2 * 


1 

337 

0.0 

0 

H 

383 

3.0 

c 

H 

2 

336 

0,0 

0 

H 

380 

3.3 

c 

H 

3 

334 

0,0 

0 

H 

376 

0.0 

0 

H 

4 

334 

0.0 

0 

H 

369 

0.0 

0 

H 

S 

331 

D,C 

3 

H 

371 

0.0 

0 

H 

7 





361 

O.Q 

0 

H 

8 

322 

0.0 

0 

H 

367 

0.0 

0 

H 

9 

32 8 

c.c 

0 

H 

369 

0.0 

0 

H 

10 

331 

0.0 

0 

M 





11 

325 

0.0 

0 

H 

373 

0.0 

0 

H 

12 





374 

0.0 

0 

H 

13 

332 

o.c 

0 

H 

374 

0.3 

0 

H 

14 





372 

0.3 

0 

H 

15 





369 

0.0 

0 

H 

16 





371 

0.0 

0 

H 

17 

372 

0,0 

n 

H 

373 

0.0 

0 

H 

IF 

376 

0.0 

0 

H 

365 

0.0 

0 

H 

19 

370 

0.0 

0 

H 

369 

0.0 

0 

H 

20 

370 

0.0 

0 

M 

370 

O.Q 

0 

H 

21 

381 

o.c 

c 

M 





22 

401 

c.c 

0 

H 

373 

3.0 

0 

H 

23 

390 

0.0 

0 

H 

372 

0.0 

0 

N 

24 

358 

0.0 

c 

H 

362 

0.0 

3 

H 


JAN. 25# 1977 


25 


JAN. 26# 1977 


26 


1 

3S6 

0.0 

3 

H 













2 

346 

0.0 

3 

H 













3 

343 

0.0 

0 

H 













4 

339 

0.0 

0 

H 













5 

341 

0.0 

2 

H 













6 

350 

0.3 

c. 

H 













7 

355 

0,0 

0 

H 

399 

5.0 

47 

J 

4,5 

14 

300 

1.7 

-3.1 

0.4 

2 

J 

8 

343 

C.O 

0 

H 

436 

5.9 

38 

J 

4.5 

10 

296 

1.8 

-3.7 

0.3 

2 

J 

9 

340 

0.0 

0 

II 

404 

4.8 

36 

J 

4.6 

3 

303 

2.3 

-3.6 

-0.0 

1 

J 

1C 





403 

4.6 

36 

J 

4.6 

0 

305 

2.5 

-3.6 

-0.2 

1 

J 

11 

363 

0.0 

1 

H 

399 

4.7 

4C 

J 

4.5 

-2 

311 

2.8 

-3.2 

-0.3 

1 

J 

12 





402 

5.4 

37 

J 

4.9 

5 

316 

3.4 

-3.3 

0.3 

1 

J 

13 

















14 

















15 





320 

8.6 

23 

J 

3.E 

-2 

329 

3.1 

-1.8 

-0.4 

1 

J 

16 





374 

7.9 

25 

J 

3.3 

8 

326 

2.5 

-1 .6 

0.1 

1 

J 

17 





366 

8.1 

If 

J 

2.8 

8 

313 

1.8 

-1.9 

-0.1 

1 

J 

18 









2.8 

8 

322 

2.0 

-1.6 

-3.1 

1 

J 

19 

















20 





358 

13.4 

15 

J 

2.6 

14 

300 

1.2 

*2.2 

-3.2 

1 

J 

21 





355 

10.9 

13 

J 

2.6 

15 

293 

1.0 

-2.4 

-0.3 

C 

J 

22 





354 

10.2 

13 

J 

2.5 

4 

293 

0.9 

-2.1 

-0.8 

1 

J 

23 





348 

11.0 

15 

J 

2.2 

-16 

277 

0.2 

-1.5 

-1.4 

0 

J 

24 





344 

10.8 

18 

J 

2.0 

-29 

276 

0.2 

-1.1 

-1.6 

1 

J 







JAN 

. 27# 1977 




27 





JAN 

. 2f 

1# 1977 




26 

1 

342 

11.2 

19 

J 

2.0 

4 

324 

1.5 

-1.0 

-0.3 

1 

J 













2 

335 

13.3 

17 

J 

2.1 

22 

332 

1.4 

-3.9 

0.3 

1 

J 













3 

336 

12.2 

16 

J 

3.0 

42 

359 

2.1 

-0.7 

1 .7 

1 

J 

337 

9.5 

27 

J 

3.1 

3 

312 

2.1 

-2.2 

-0.7 

0 

J 

4 





2.9 

39 

14 

2.2 

-0.1 

1 .9 

0 

J 

343 

9.5 

28 

J 

2.8 

-24 

297 

1,1 

-1.6 

-1.7 

1 

J 

5 





3.1 

58 

344 

1.5 

-1.1 

2.3 

1 

J 

341 

10.0 

25 

J 

1.7 

-18 

280 

0.2 

-0.9 

-0.6 

1 

J 

6 

334 

15.6 

12 

J 

3.3 

39 

18 

2.4 

0.3 

2.1 

1 

J 













7 

337 

17.4 

13 

J 

3.4 

40 

6 

2.6 

-0.1 

2.2 

1 

J 

343 

11 .8 

23 

J 

2.2 

4 

290 

0.7 

-1.9 

-0.2 

1 

J 

8 

403 

12.7 

28 

J 

3.6 

14 

26 

3.0 

1.3 

1 .0 

1 

J 

339 

13.0 

27 

J 

2.6 

-34 

289 

0.6 

-1 .6 

-1 .4 

1 

J 

9 

344 

19.0 

21 

J 

3.4 

-5 

35 

2.4 

1.7 

-0.1 

2 

J 

339 

13.4 

29 

J 

3.1 

-77 

292 

0.2 

-0.3 

-2.6 

2 

J 

10 

344 

24.3 

19 

J 

2.1 

-30 

43 

1 .3 

1 .3 

-1 .0 

1 

J 

341 

12.1 

19 

J 

3.4 

-7 

126 

-1.9 

2.6 

-0.2 

1 

J 

11 

346 

28.4 

19 

J 

1.9 

-4 

8 

1.4 

J.2 

-0.1 

1 

J 

345 

14.3 

19 

J 

3.7 

0 

120 

-1.8 

3.2 

0.2 

0 

J 

12 

346 

32.8 

19 

J 

2.3 

9 

3 39 

1.7 

-0.7 

0.2 

1 

J 

344 

16.4 

21 

J 

3.8 

-23 

137 

-2.4 

2.3 

-1.3 

1 

J 

13 

341 

28.1 

14 

J 

4.7 

45 

336 

2.9 

-1.5 

3.1 

2 

J 

344 

17.6 

22 

J 

4.5 

-23 

131 

-2.7 

3.2 

-1.5 

2 

J 

14 





4.8 

39 

338 

3.0 

-1.4 

2.4 

2 

J 

345 

19.3 

18 

J 

5.3 

-9 

119 

-2.5 

4.6 

-0.3 

1 

J 

15 

341 

15.7 

26 

J 

4.8 

3 

272 

0.2 

-4.7 

-0.4 

1 

.1 

346 

21.0 

19 

J 

5.5 

0 

122 

-2.9 

4.5 

3.7 

1 

J 

16 

345 

11 .4 

22 

J 

5.7 

-14 

215 

-4.0 

-2.5 

-1 .7 

3 

J 

347 

20.6 

21 

J 

5.3 

3 

120 

-2.5 

4.2 

1.1 

2 

J 

17 

343 

11.1 

25 

J 

4.5 

-5 

218 

-3.5 

-2.5 

-1.0 

1 

J 

366 

25.7 

25 

J 

6.3 

16 

105 

-1.5 

5.0 

i.C 

2 

J 

18 

337 

12.7 

16 

J 

3.6 

2 

211 

-3.0 

-1 .8 

-0.4 

1 

J 

370 

31 .7 

21 

J 

4 . B 

-57 

119 

-1.0 

2.6 

-2.4 

3 

J 

19 

333 

13.4 

13 

J 

3.2 

-10 

227 

-2.1 

-2.0 

-1 .3 

1 

J 

374 

29.3 

40 

J 

5.6 

50 

23 

1.4 

-0.1 

1.9 

5 

J 

20 

335 

11.9 

23 

J 

3.1 

-10 

230 

-1.5 

-1.5 

-1 .0 

2 

J 

379 

37.2 

46 

J 

6.9 

-3 1 

258 

-0.8 

-2.5 

-3.4 

5 

J 

21 

338 

8.8 

33 

J 

4.1 

-7 

286 

1.1 

-3.2 

-2.0 

2 

J 

390 

18.2 

35 

J 

14.1 

-6.0 

288 

2.1 

-1.0 

-13.3 

4 

J 

22 













390 

15.5 

36 

J 

14.2 

-32 

291 

4.3 

-6.7 

-11.6 

1 

J 

23 













407 

17.3 

66 

J 

14.4 

21 

297 

4.8 

-10.2 

-0.7 

9 

J 

24 













4*2 

17.1 

260 

J 

17.2 

24 

291 

5.2 

-15.1 

-0.5 

6 

J 


1 

432 

16.1 

178 

J 

JAN 

17.9 

. 29# 1977 
7 289 5.5 

“15.1 

-5.2 

6 

29 

J 

455 

15.5 

34 

J 

JAN. 30# 1977 
6.1 -51 179 -1.4 

0.8 

-1.5 

6 

30 

J 

2 

412 

19.9 

72 

J 

16.0 

40 

332 

10.7 

-9.4 

6.8 

2 

J 

456 

14.1 

37 

J 

7.0 -40 

215 

-4.0 

-0.8 

-4.9 

3 

J 

3 

420 

21.4 

78 

J 

15.0 

54 

12 

8.1 

-2.8 

11.2 

5 

J 

439 

5.8 

34 

J 

8.7 -39 

195 

-6.4 

0.5 

-5.6 

2 

J 

4 

421 

20.8 

114 

j 

1,2.4 

51 

344 

6.7 

-4.7 

7.4 

6 

J 

446 

6.7 

25 

J 

8.6 -39 

218 

-5.1 

-2.0 

-6.3 

2 

J 

5 

443 

8.8 

175 

J 

13.6 

14 

302 

6.8 

-11.4 

-0.0 

3 

J 

445 

4.9 

20 

J 

8.9 -45 

183 

-6.1 

1 .5 

-6.0 

2 

J 

6 

439 

8.3 

168 

J 

13. C 

19 

309 

7.7 

-10.2 

1.9 

2 

J 

444 

4.9 

19 

J 

8.5 -48 

182 

-5.6 

1.3 

-6.1 

1 

J 

7 

405 

12.0 

140 

J 

10.0 

-9 

306 

4.5 

-5.9 

-2.3 

6 

J 

446 

4.4 

23 

J 

8.4 -47 

171 

-5.6 

2.0 

-5.8 

1 

J 

8 

426 

12.4 

144 

J 

6.9 ■ 

-57 

262 

-0.5 

-2.7 

-5.8 

3 

J 

446 

5.3 

19 

J 

8.0 -46 

154 

-5.0 

3.2 

-5.4 

1 

J 

9 

414 

4.3 

82 

J 

10.2 

9 

304 

5.6 

-8.5 

0.8 

1 

J 

446 

9.3 

19 

J 

7.7 -40 

147 

-4.9 

3.7 

-4.6 

1 

J 

1C 

437 

4.1 

146 

J 

10.3 

a 

291 

3.6 

-9.4 

0.8 

2 

J 

482 

5.2 

31 

J 

8.4 -32 

310 

4.5 

-5.1 

-4 4.8 

1 

J 

11 

460 

4.2 

137 

J 

9.7 

-3 

277 

1.2 

-9.5 

-1.1 

2 

J 

467 

7.9 

37 

J 

8.4 -27 

307 

4.5 

-5.7 

-4.1 

1 

J 

12 

478 

5.0 

138 

J 

8.6 

6 

274 

0.6 

-8.1 

0.3 

3 

J 

460 

10.9 

33 

J 

8.1 -48 

320 

4.0 

-2.9 

-6.0 


J 

13 

474 

5.7 

95 

J 

8.0 

28 

306 

3.9 

-5.6 

3.1 

3 

J 

452 

12.4 

24 

J 

8.2 -40 

324 

5.1 

-3.2 

-5.6 

1 

J 

14 

457 

5.1 

60 

J 

8.1 

19 

310 

4.7 

-5.8 

1.9 

2 

J 

460 

14.8 

30 

J 

5.1 -38 

350 

6.2 

-C.5 

-5.0 

2 
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J 
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0 
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-8 
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22 

517 
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5.9 

5 

294 
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3.3 
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4.0 

18 

340 
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23 
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FED. 12* 1977 


FED . 13* 1977 
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4.0 
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-0.1 

1 

J 

414 

8.3 

58 

J 

4.2 

-51 

224 

-1.7 

-C.0 
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FEB. 14* 1977 


FEB. 15, 1977 
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vet DEN TEMP/ PLS AV B GSE GSE OXGSM UtCSN BZGSM SG IMF 
1000 SC MAGN CAT ION SC 


02 / 16/77 - 02 / 23/77 

VEl DEN TEMP/ PCS AV B GSE GSE OXOSH BTGSM BZGSH SG IMF 
1000 SC MAGN CAT CON SC 


FEB. 16# 1977 
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fEB. 17, 1977 
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O.C 

0 
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336 0.0 0 H 

316 Q.P 0 H 

297 0.0 0 H 


307 0.0 0 H 

315 0.0 0 H 

302 0.0 0 H 

295 0.0 0 H 


332 0.0 C M 

323 0.0 0 H 

326 0.0 0 H 

323 0.0 0 H 

335 0.0 C H 

331 0.0 0 N 

336 0.0 0 H 

337 0.0 0 K 

327 0.0 0 H 

313 0.0 0 H 

325 0.0 0 H 

360 0.0 0 H 


FEB. 18# 1977 
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fEB. 19# 1977 
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1 364 

2 373 

3 387 

4 395 

5 4C2 

6 402 

7 432 

8 449 

9 461 

10 457 

11 455 

12 460 

13 4 5u 

14 446 

15 441 

16 415 

17 410 

IS 414 

19 4.17 

20 416 


24 404 


0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 II 

O.C 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 OH 

0.0 u H 

C.C C H 

0.0 0 II 

0.0 0 II 

O.C J H 

0.0 0 H 

0.0 OH 

0.0 0 II 

0.0 C H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 


4C6 0.0 0 H 

407 0.0 0 H 

405 0.0 0 H 

366 0.0 C H 

389 0.0 0 H 

43? 0.0 C H 

421 0.0 0 H 

419 0.0 0 H 

414 0.0 0 W 

412 0.0 0 H 

406 0.0 0 H 

405 0,0 0 H 

405 0.0 0 h 

404 0.0 0 H 

386 0.0 0 H 

384 0.0 0 H 

373 0.0 0 H 

360 0.0 0 H 

363 0.0 OH 

385 0.0 0 H 

397 0.0 0 H 

382 0.0 0 H 


FEB. 20# 1977 
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FEB. 21, 1977 
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FEB. 22, 1977 
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FEB. 23, 1977 
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9 

389 

O.Q 

0 

H 

393 

0.0 

0 

H 

10 

388 

0.0 

0 

H 

352 

O.Q 

0 

H 

11 

405 

0.0 

0 

H 

377 

O.Q 

0 

H 

12 





37? 

0.0 

0 

H 

13 

386 

0.0 

0 

H 

389 

0.0 

0 

H 

14 

411 

0.0 

a 

H 





15 

412 

0.0 

0 

» 





16 

4 39 

0.0 

0 

M 

396 

D.C 

0 

H 

17 

384 

0.0 

0 

H 

385 

0.0 

0 

H 

IB 

408 

O.Q 

0 

H 

373 

0.0 

0 

H 

19 

415 

0.0 

0 

H 

367 

O.C 

0 

H 

20 

407 

0.0 

0 

H 

369 

0.0 

0 

H 

21 

397 

0.0 

Q 

H 

383 

0.0 

0 

H 

22 

371 

0.0 

0 

H 

393 

0.0 

0 

H 

23 

374 

0.0 

0 

H 

399 

0.0 

0 

H 

24 

373 

0.0 

0 

K 

397 

0.0 

0 

H 


03 / 21/77 ■ 04 / 05/77 


HR 


VEL DEN TEMP/ PUS AV 0 35E GSE BXOtM BYSSR BZG5M SG IRf VEL OEM TERP/ PI. 5 AV B G5E G5E BKGSR &YGSR BZGSR SG iRf 


1000 fC HASH LAT LUM 


5C 


1000 SC HAGN LAT LON 


sc 


HAR. 29, 1977 


SB 


PAR • 30# 1977 


89 


1 404 0,0 0 H 

2 396 0.0 0 H 

3 3*5 0,0 0 H 

4 375 0,0 0 H 

5 377 0,0 0 H 

6 375 0.0 0 H 

7 378 0.0 0 H 

H 373 O.C OH 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


19 

20 
21 
22 

23 

24 


414 

8.5 

69 

J 

7.4 

78 

253 

-0.4 

-3.3 

. 5.9 

3 

J 

432 

10,2 

101 

J 

5.7 

-32 

1 3.C 

-2.3 

3.3 

-1.4 

4 

J 

439 

9.7 

106 

J 

4,2 

-31 

16B 

-2.5 

0.9 

-1.4 

3 

J 

4 ?? 

9.2 

119 

J 

4,7 

23 

7 58 

-3.6 

t.1 

1,9 

2 

J 

422 

8.5 

78 

A 

5.5 

2 

136 

-3.4 

3.2 

0.8 

3 

J 

416 

9.1 

75 

J 

5.1 

7 

138 

-3.4 

2.9 

1.2 

2 

J 

410 

10. 0 

75 

J 

4.9 

-4 

127 

-2.6 

3.5 

0.5 

2 

J 

408 

9,0 

51 

J 

4.7 

-12 

124 

-2.1 

3.3 

0.0 

2 

J 

403 

8,2 

A 9 

J 

4.6 

6 

139 

-3.2 

2.5 

1.2 

2 

J 

411 

7.1 

48 

J 

4.0 

-11 

183 

-3.4 

0.1 

-0,7 

2 

J 

415 

S.v 

59 

A 

3.3 

-30 

220 

-1.9 

-0.9 

-1.9 

2 

J 

433 

8.1 

48 

J 

4.7 

7 

169 

-4,0 

0,5 

0,8 

2 

J 

410 

7.8 

$6 

A 

4.7 

-23 

155 

-3.3 

2.1 

-0.6 

2 

J 

4 04 

7.7 

54 

J 

4.6 

5 

144 

-3.5 

2.C 

1.6 

2 

A 

404 

7.7 

55 

J 

4.4 

-2 

HO 

-3.1 

2.2 

1.3 

2 

A 

400 

9,1 

4 7 

J 

4,0 

-12 

145 

-2.5 

1.8 

0.4 

3 

J 

396 

11.3 

49 

J 

:.h 

-13 

174 

-3.5 

0.8 

-0.5 

1 

J 

392 

11.8 

52 

A 










HAR. 31# 1977 90 


1 390 12. fa 56 J 

2 


3 

386 

14,3 

35 

J 

3.6 

12 

172 

-3.6 

3.1 

0.9 

1 

J 

4 

t 

383 

13.4 

49 

A 

4.2 

14 

155 

-3.6 

1.1 

1,6 

1 

J 

? 

6 

390 

12.2 

44 

A 

5.0 

8 

123 

-2.6 

3.6 

2.1 

1 

J 

7 

392 

11.3 

40 

J 

5.0 

-11 

72 

1.4 

4.4 

0.5 

2 

J 

8 

391 

10.3 

4 B 

A 

4.7 

13 

156 

-2.6 

1.0 

1.0 

4 

J 

9 

399 

9.7 

44 

J 

4.9 

7 

219 

-3.7 

-3.1 

-0.1 

1 

A 

ID 

395 

6.4 

48 

J 

4.9 

H 

205 

-4.2 

-2.2 

0.9 

1 

A 

11 

389 

8.6 

47 

J 

4.6 

1 

213 

-3.8 

-2.4 

-0.4 

1 

A 

12 

382 

9.1 

50 

J 

4,4 

1 

177 

-3.3 

0.2 

0.1 

3 

A 

13 

368 

12.2 

26 

J 

3,6 

1 

108 

-1.0 

2.9 

0.7 

2 

A 

14 

361 

12.6 

34 

A 

3.6 

0 

138 

-2.5 

2.1 

0.5 

1 

A 

15 

363 

13.1 

31 

A 

3.8 

-6 

129 

-2.1 

2.5 

0.4 

2 

J 

16 

353 

12.7 

31 

J 

3.5 

-7 

116 

-1.2 

2.5 

0.5 

2 

J 

17 

376 

14.9 

36 

J 

3.0 

-39 

103 

-0.5 

2.7 

-0.9 

1 

J 

18 

35fe 

13.0 

33 

J 

3.3 

-5 

111 

-1.1 

2.6 

1.0 

1 

J 

19 

353 

13.0 

41 

J 

3.8 

9 

130 

-2.2 

2.0 

1.7 

1 

A 

20 

355 

14.8 

35 

J 

3.8 

6 

137 

-2.2 

1.6 

1.3 

2 

,» 

21 

35E 

18.7 

27 

J 

3,6 

-43 

155 

-2.1 

1.9 

-1.3 

2 

J 

22 

355 

18.2 

28 

J 

3.5 

22 

109 

-1.0 

1.8 

2.7 

1 

J 

23 

355 

20.3 

27 

J 

2.4 

14 

181 

-1.1 

-0.2 

0.2 

2 

J 

24 

352 

21.4 

26 

J 

1.7 

27 

115 

-0.4 

0,5 

0.9 

1 

J 






APR 

• ' 

1# 19/7 




91 

351 

18.6 

24 

J 

2.1 

27 

107 

-0.4 

0.8 

1.4 

1 

J 

35C 

17.2 

22 

J 

1 .4 

69 

124 

-0.2 

-0.3 

1.0 

1 

J 

355 

18.4 

22 

J 

2.3 

35 

166 

-1.5 

-V.2 

1.1 

1 

J 

353 

17.7 

20 

J 

1.9 

-41 

164 

-1.1 

C.7 

-0.7 

1 

J 

358 

15.7 

24 

i 

2,4 

48 

3c2 

0.8 

-1,1 

0.8 

2 

J 

361 

13.6 

27 

A 

3.5 

-72 

68 

0.3 

1 ,5 

-1.9 

3 

J 

359 

10.1 

27 

A 

4.6 

-65 

258 

-0.4 

-0,5 

-4.5 

1 

J 





4.6 

5 

272 

0.1 

-4.0 

-0.7 

2 

J 

368 

7.3 

46 

A 

3,4 

7 

217 

-2.5 

-1.9 

-1.0 

1 

A 

357 

6.7 

33 

A 

3.2 

-6 

270 

0.0 

-2.9 

-0.9 

1 

A 

341 

6.2 

39 

J 

3.2 

2 

308 

1.8 

-2.3 

-0.4 

1 

J 

340 

7.1 

39 

A 

3.6 

-4 

309 

2.0 

-2.4 

-0.8 

2 

J 

342 

8 .1 

34 

A 

4.3 

-2 

308 

2.3 

-2.9 

-0.9 

1 

J 

345 

9i2 

33 

A 

4.0 

-4 

307 

2.2 

-2.8 

-1.1 

2 

J 

343 

10.9 

34 

A 

3.9 

-1 

303 

2.1 

-3.1 

-1.1 

0 

J 

348 

11.3 

39 

J 

3.9 

12 

314 

2.4 

-2.5 

-0.4 

1 

J 

347 

12.5 

38 

J 

3.9 

15 

327 

2.9 

-2.1 

-0.1 

1 

J 

344 

13.7 

35 

J 

3.4 

15 

312 

2.0 

-2.3 

-0.4 

2 

A 

343 

19.9 

20 

J 

2.5 

-10 

105 

-0.6 

2.0 

0.8 

1 

A 

346 

21.2 

20 

J 

2.9 

-9 

102 

-0.6 

2.5 

1.1 

1 

A 

339 

24.5 

15 

J 

2.7 

-8 

116 

-1.1 

2.1 

1.0 

0 

A 

335 

28.5 

11 

J 

2.1 

-1 

144 

-1.6 

1.0 

0.6 

1 

J 


APR. 2/ 19 77 


92 


APR. 3# 1977 


93 


1 

334 

24.3 

11 

J 

2.4 

16 

163 

-1.8 

0.2 

0.8 

1 

A 

366 

23.2 

58 

J 

8.2 

23 

304 

2.7 

-4.4 

-0.5 

7 

2 

332 

17.3 

14 

A 

4.6 

17 

151 

-3.3 

0.9 

1 .9 

2 

A 

362 

19.0 

46 

J 

7.8 

-31 

285 

1.7 

-3.3 

-6.5 

2 

3 

326 

13.5 

19 

A 

6.3 

23 

166 

-5.3 

0.0 

2.7 

2 

A 

361 

19.9 

49 

J 

5.7 

26 

334 

3.6 

£.5 

0.9 

4 

4 

343 

12. B 

20 

A 

6.4 

-14 

120 

-2.6 

4.6 

0.8 

4 

A 

378 

15,0 

58 

J 

6.6 

47 

16 

4.2 

-1.0 

4.7 

2 

5 

353 

15.8 

19 

A 

6.2 

-13 

90 

Q.O 

5.7 

1 .1 

2 

A 












6 

357 

16.7 

18 

A 

6.6 

-23 

75 

1.5 

6.3 

-0.3 

1 

A 

386 

13.7 

84 

J 

4.2 

8 

290 

0,5 

-1.5 

-0.3 

4 

7 

357 

17.5 

19 

A 

6.1 

-32 

71 

1.7 

5.6 

-1 .6 

1 

A 

387 

11.2 

79 

J 

4.3 

-27 

273 

0.1 

-1.1 

-1 .1 

4 

8 













393 

11.3 

89 

J 

3.4 

8 

254 

-0.5 

-1.9 

-0.2 

3 

9 













405 

9.7 

106 

J 

6.3 

24 

340 

5.2 

-2.4 

2.0 

2 

10 

324 

10.3 

23 

A 

8.0 

16 

179 

-7.7 

-0.3 

2.2 

1 

A 

396 

10.3 

115 

J 

5.4 

26 

341 

4.3 

-1 .9 

1 .9 

2 

11 

329 

11.1 

26 

J 

7.8 

1 

169 

-7.5 

1.4 

0.4 

2 

A 

380 

10.3 

63 

J 

6.6 

-10 

289 

1.8 

-5.0 

-2.0 

3 

12 

348 

12.3 

53 

A 

9.2 

3 

129 

-5.6 

6.7 

1 .9 

2 

A 

373 

9.2 

67 

J 

5.9 

0 

318 

3.4 

-3.0 

-0.6 

4 

13 

334 

11.4 

27 

A 

9.0 

6 

135 

-6.3 

5.9 

2.3 

1 

A 

370 

7.2 

37 

J 

5.9 

21 

356 

5.5 

-0.8 

2.0 

1 

14 

327 

10.5 

29 

A 

8.1 

-4 

151 

-7.0 

3.9 

0.4 

1 

A 

373 

7.2 

43 

J 

5.7 

14 

7 

5.4 

0.3 

1.5 

1 

15 

320 

9.9 

34 

J 

7.4 

1 

139 

-5.5 

4.6 

1 .5 

2 

A 

383 

8.6 

85 

J 

6.7 

29 

2 

5.7 

-0,7 

3.1 

1 

16 

313 

10.9 

25 

J 

6.5 

6 

144 

-5.1 

3.3 

1 .9 

2 

A 

381 

9.1 

92 

J 

6.3 

24 

3 59 

5.8 

-0.9 

2.4 

1 

17 

313 

12.4 

19 

J 

5.0 

-12 

136 

-3.4 

3.5 

0.3 

1 

A 

379 

9.9 

86 

J 

6.1 

23 

345 

5.3 

-2.2 

1.6 

1 

18 

310 

11.4 

18 

J 

4.9 

i 

124 

-2.6 

3.4 

1 .9 

1 

J 

413 

8.2 

73 

J 

4.6 

-tt 

306 

2.3 

-2.5 

-2.0 

3 

19 

312 

12.4 

16 

J 

4.5 

7 

122 

-2.3 

3.0 

2.2 

1 

A 

412 

6.0 

69 

A 

5.9 

5 

333 

5.2 

-2.6 

-0..8 

1 

20 

310 

11.8 

16 

J 

5.4 

22 

128 

-3.0 

2.3 

3.7 

1 

A 

407 

6.2 

80 

A 

5.5 

17 

343 

5.0 

-2.1 

0.6 

1 

21 

311 

14.0 

18 

J 

4.6 

26 

133 

-2.8 

1.5 

3.3 

1 

J 

405 

7.0 

76 

A 

5.0 

28 

324 

3.4 

-3.3 

0.6 

1 

22 

339 

24.7 

25 

J 

4.1 

-2 

308 

2.0 

-2.0 

-1.5 

3 

J 

419 

7.3 

108 

A 

5.5 

8 

310 

3.2 

-3.5 

-1.5 

3 

23 

355 

35.2 

30 

J 

3.9 

-33 

295 

1.1 

-1.0 

-2.8 

2 

J 

433 

7.3 

98 

A 

5.8 

-16 

291 

1.2 

-2.1 

-2.6 

5 

24 

360 

41.1 

25 

J 

4.6 

3 

286 

1.2 

-3.5 

-2.1 

2 

J 

454 

10.8 

67 

A 

4.8 

-25 

219 

-2.3 

-0.8 

-2.2 

4 


J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

0 

J 

J 


APR. 4, 1977 


94 


APR. 5/ 1977 


95 


1 

455 

11.1 

67 

A 

6.5 

-50 

24S 

-1.4 

-0.4 

-4.8 

2 

476 

14.8 

99 

A 

6.5 

-56 

243 

-1.4 

J.O 

-5.2 

3 

423 

13.3 

119 

J 

6.9 

-42 

252 

-0.5 

-0.6 

-2.0 

4 

489 

13.? 

103 

J 

7.5 

-17 

193 

-6.5 

-0.4 

-2.5 

5 

471 

11.7 

96 

J 

9.0 

17 

321 

3.0 

-2.7 

0.1 

6 

489 

11.4 

118 

J 

8.5 

-29 

234 

-3.4 

-3.3 

-4.7 

7 

457 

8.9 

91 

J 

8.6 

11 

329 

6.7 

-4.3 

0.2 

6 

453 

8.1 

93 

A 

7.8 

7 

338 

6.9 

-2.9 

0.2 

9 

457 

8.8 

167 

A 

5.9 

12 

338 

5.0 

-2.2 

0.7 

10 

447 

9.2 

153 

A 

4.B 

1 

349 

4.6 

-0.9 

-0.1 

11 

445 

10.6 

147 

A 

4.7 

2 

340 

4.4 

-1.6 

-0.2 

12 

442 

0.0 

0 

H 







15 

448 

10.9 

64 

J 

8.5 

12 

317 

6.0 

-5.8 

0.5 

14 

498 

10.4 

178 

A 

6.3 

47 

359 

3.7 

-1.0 

3.8 

15 

506 

10.5 

189 

A 

6.6 

44 

351 

4.3 

-1.8 

3.8 

16 

504 

11.3 

197 

A 

7,7 

23 

329 

5.9 

-4.3 

1.6 

17 

526 

8.2 

239 

A 

9.4 

12 

332 

7.8 

-4.5 

0.2 


521 

7.9 

221 

A 

5.7 

-7 

323 

3.6 

-2.3 

-1.8 

19 

535 

5.7 

217 

A 

4.7 

-5 

343 

4.0 

-0.9 

-0.9 

20 

534 

4.8 

189 

A 

4.4 

4 

341 

3.9 

-1.3 

-0.4 

21 

540 

4.5 

151 

A 

3.8 

-3 

339 

3.3 

-1.0 

-0.8 

22 

530 

4.0 

164 

A 

3.5 

10 

337 

3.0 

-1.4 

-0.2 

23 

542 

4.4 

125 

A 

4.0 

2 

250 

-0.8 

-1.8 

-1.1 

24 

545 

4.5 

115 

A 

2.8 

-11 

242 

-1.2 

-1.7 

-1.7 


4 

J 

537 

3.7 

76 

J 

3.9 

-17 

215 

-3.0 

-1.1 

-2.1 

1 

J 

4 

J 

527 

3.6 

79 

J 

3.9 

-7 

211 

-3.1 

-1.4 

-1.4 

1 

J 

7 

J 

525 

4.0 

108 

A 

3.3 

-6 

242 

-1.1 

-1.7 

“1.2 

2 

J 

3 

J 

523 

4.0 

130 

A 

2.9 

8 

294 

1.0 

-2.2 

-0.7 

2 

J 

8 

J 

499 

A. 7 

117 

J 

2.9 

4 

198 

-2.2 

-0.7 

-0.1 

2 

J 

5 

J 

498 

4.7 

115 

A 

2.7 

20 

233 

-0.9 

-1.3 

0.1 

2 

J 

3 

A 

493 

5.5 

117 

A 

4,0 

4 

32e 

2.9 

-1.8 

-0.3 

2 

J 

2 

A 

492 

5.3 

119 

A 

4.2 

-7 

326 

3.0 

-1.9 

-1.0 

2 

J 

2 

A 

488 

5.4 

133 

A 

4.3 

-1 

340 

3.9 

-1.3 

-0.4 

1 

J 

1 

A 

481 

5.5 

118 

A 

4.1 

-10 

346 

3.8 

-0.8 

-0.9 

1 

A 

0 

A 

476 

5.7 

141 

A 

‘■.7 

-6 

345 

4.2 

-1.0 

-0.7 

2 

J 



467 

6.1 

168 

A 

4.8 

1 

338 

4.4 

-1.7 

-0.3 

1 

A 

1 

A 

471 

6.6 

103 

A 

4.8 

0 

322 

3.5 

-2.7 

-0.6 

2 

J 

3 

A 

458 

6.4 

96 

A 

5.6 

15 

320 

3.8 

-3.4 

0.5 

2 

A 

3 

J 

456 

7.3 

84 

A 

5.6 

9 

355 

5.1 

-0.7 

0.7 

2 

A 

2 

J 

462 

6.2 

SI 

A 

6.9 

-3 

303 

3.6 

-5.2 

-2.2 

2 

A 

3 

J 

462 

0.0 

0 

H 









3 

J 

460 
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04 / 23/77 - 04 / 30/77 
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339 

9.0 

30 

i 

3.6 

-34 

136 

-2.0 

2.5 

-1 .2 

1 

J 

18 

375 

9.5 

35 

J 

6.1 

-6 

54 

3.6 

4,8 

1.2 

1 

J 

352 

9.8 

36 

J 

4.4 

-32 

96 

-0.4 

4.2 

-0.6 

1 

J 

19 

369 

8.7 

28 

J 

5.9 

5 

63 

2.6 

4.5 

2.6 

1 

J 

352 

11.6 

38 

J 

5.4 

2? 

115 

-1 .9 

2.7 

3.8 

2 

J 

2C 

369 

8.3 

27 

J 

5.9 

-2 

64 

2.5 

4.7 

2.2 

1 

J 

383 

18.8 

49 

J 

6.6 

32 

118 

-1.9 

2.0 

3.9 

5 

J 

21 

360 

7.5 

25 

J 

6.1 

14 

73 

1.7 

4.1 

4.0 

1 

J 

398 

19.9 

53 

1 

10.5 

28 

118 

-3.9 

4.2 

7.3 

5 

J 

22 













399 

22.8 

45 

J 

11.2 

4 

116 

-4.8 

6.1 

5.6 

3 

J 

23 

357 

8.1 

19 

J 

5.9 

28 

81 

0.8 

3.0 

5.0 

0 

J 

397 

27.4 

39 

J 

11.6 

30 

128 

-5.9 

3.7 

8.6 

4 

J 

24 

363 

8.5 

26 

J 

6.0 

0 

57 

3.0 

4.0 

2.3 

2 

J 

395 

24. D 

21 

J 

14.3 

51 

139 

-6.8 

-0.5 

12.6 

1 

J 







APR 

. 29, 1977 




119 





APR 

. 30, 1977 




120 

1 

385 

39.0 

29 

J 

13.3 

61 

142 

-5.0 

-2.1 

11.8 

3 

J 

490 

9.4 

113 

J 

4.1 

-6 

14 

3.3 

0.9 

0.1 

2 

J 

2 

371 

29.0 

61 

J 

13.0 

75 

235 

-1.8 

-7.6 

9.2 

5 

J 

484 

9.5 

107 

J 

3.7 

-15 

34C 

2.4 

-0.5 

-1.0 

3 

4 

3 

399 

12.1 

136 

j 

9.3 

75 

269 

-0.0 

-4.3 

5.2 

7 

4 

474 

9.6 

142 

J 

3.6 

-1 

344 

3.2 

-0.8 

-0.4 

2 

J 

4 

444 

12.3 

183 

J 

8.4 

-17 

302 

2.7 

-3.5 

-3.1 

6 

J 

465 

9.4 

86 

J 

4.0 

-37 

24 

2.0 

1.4 

-1 .2 

3 

4 

5 

4 68 

11.8 

193 

J 

7.0 

-70 

346 

1.4 

1 .0 

-3 .8 

6 

J 

467 

7.7 

82 

J 

4.6 

2 

214 

-2.8 

-1.8 

-3.5 

3 

J 

6 

4 64 

11.6 

216 

J 

6.6 

-13 

315 

4.3 

-3.8 

-2.6 

2 

J 

455 

6.6 

75 

J 

4.3 

16 

220 

-2.6 

-2.3 

. 0.3 

2 

J 

7 

461 

8.7 

195 

J 

7,4 

-30 

317 

4.6 

-3.3 

-4.5 

2 

J 

455 

5.8 

81 

J 

5.1 

14 

241 

-1 .7 

-3.2 

3.2 

4 

J 

8 

479 

S.3 

139 

J 

5.7 

-50 

29 

2.4 

1 .9 

-2.9 

4 

J 

454 

5.6 

91 

J 

4.5 

7 

284 

1.0 

-3.9 

-0.2 

2 

J 

9 

475 

7.8 

156 

4 

5.3 

-28 

338 

3.7 

-1.1 

-2.3 

3 

J 

431 

8.1 

102 

4 

3.3 

-2 

23 

2.2 

C.9 

0*1 

2 

J 

IQ 

487 

8.7 

163 

J 

5.2 

-40 

338 

3,3 

-0.9 

-3.2 

2 

J 

41? 

10.0 

36 

4 

3.3 

7 

348 

2.7 

-0.6 

0.3 

2 

J 

11 

4 71 

0.0 

0 

H 









411 

9.9 

27 

4 

3.5 

14 

352 

3.3 

-0,6 

0.8 

1 

J 

12 

4 60 

0.0 

0 

H 









4 03 

9.5 

35 

J 

2.9 

-19 

328 

2.0 

-1.1 

-1.0 

2 

J 

13 

4 71 

8.0 

85 

J 

4.6 

5 

294 

1.5 

-3.3 

-0.1 

3 

J 

403 

8.3 

52 

J 

3.1 

6 

349 

2.7 

-0.6 

0.2 

1 

J 

14 

491 

7.3 

80 

4 

5.3 

-24 

234 

-2.6 

-3.2 

-2.5 

3 

J 

413 

0.0 

0 

H 

3.5 

-24 

328 

2.6 

-1 .4 

-1 .6 

1 

J 

15 

487 

7.1 

97 

4 

5.6 

20 

347 

4.9 

-1.5 

1.5 

2 

J 

414 

9.7 

46 

J 

2.9 

-8 

340 

2.6 

-0.8 

-0.6 

1 

J 

16 

485 

0.0 

0 

H 

6.9 

36 

342 

4.8 

-2.5 

3.2 

3 

J 

413 

10.4 

39 

J 

3.7 

30 

346 

2.9 

-1.1 

1.5 

2 

J 

1? 

462 

8.4 

101 

J 

6.7 

25 

26 

4.9 

1.5 

3.2 

3 

J 

407 

9.3 

41 

J 

4.8 

52 

324 

2.3 

-2.7 

2.9 

1 

J 

18 

4.83 

7.2 

100 

J 

6.4 

31 

6 

5.1 

-0.6 

3.1 

2 

J 

401 

8.8 

48 

J 

4.7 

29 

310 

2.5 

-3.5 

0.9 

1 

J 

19 

493 

7.1 

102 

J 

5.8 

5 

328 

4.4 

-2.7 

-0.7 

2 

J 

404 

9.5 

36 

J 

4.9 

3B 

275 

0.3 

-4.5 

1.1 

2 

J 

20 

493 

6.4 

103 

J 

6.4 

8 

314 

4.3 

-4.3 

-1.2 

2 

J 

406 

9.0 

42 

J 

5.6 

10 

237 

-2.6 

-3.9 

-1.0 

3 

J 

21 

482 

6.4 

113 

J 

6 . B 

10 

323 

5.3 

-4.0 

-0.9 

1 

J 

407 

9.6 

48 

J 

5.4 

-15 

230 

-3.0 

-2.6 

-2.9 

2 

J 

22 

478 

8.5 

132 

J 

5.4 

7 

319 

4.0 

-3.3 

-1.2 

1 

J 

413 

9.4 

52 

J 

4.8 

-28 

210 

-3.3 

-0.6 

-2.7 

2 

J 

23 

466 

7.4 

98 

J 

6.0 

10 

330 

5.0 

-3.0 

-0.6 

1 

J 

420 

8.8 

55 

J 

5.7 

-31 

197 

-3.9 

0.2 

-2.7 

3 

J 

24 

467 

7.0 

85 

J 

5.8 

-1 

354 

4.9 

-0.4 

-0.3 

3 

J 

425 

7.2 

82 

J 

5.6 

-2 

286 

1.1 

-3.3 

-2.0 

4 

J 



05 / 01/77 - 05 / 10/77 


VEL GEN TEMP/ 

PLS 

AV b GSE 

GSE UXGSM 

OYGSM 02 GSM Sb IMF 

iuc: 

SC 

MAGN LAT 

LON 

SC 



MAY 

1, 1977 

121 


VEl DEN TEMP/ PL 5 AV P GSE GSE UXGSH OYGSM DZGSM 5G IMF 
TOCO SC MAGN LAT LON SC 

MAY 2, 1977 122 


1 

425 

7.3 

1 SI 

4 

5.3 

-4 

3C2 

2.6 

-3.6 

-2.3 

2 

J 

2 

431 

8.6 

100 

J 

4,6 

12 

322 

3.5 

-2.E 

-0,4 

1 

4 

3 

429 

7.5 

100 

J 

4.5 

3 

320 

3.4 

-2.7 

-O.V 

1 

4 

4 

419 

7,1 

90 

J 

4.9 

4 

339 

4.5 

-1.7 

-0.3 

1 

J 

5 

431 

9.5 

128 

J 

4,4 

13 

292 

1.6 

-3.2 

-C.2 

3 

J 

6 

445 

7,4 

79 

4 

6.3 

20 

335 

5.2 

-2.9 

1.4 

2 

J 

7 

433 

8.5 

86 

4 

6.0 

15 

343 

5.2 

-1.9 

1 .1 

2 

J 

8 

419 

9.9 

93 

4 

5.4 

11 

336 

4.5 

-2.1 

0.6 

2 

J 

9 

416 

10. C 

67 

4 

5.4 

15 

3JG 

0.4 

-0.fi 

0.1 

5 

J 

10 

413 

10,0 

61 

J 

5.0 

1 

189 

-3.0 

-0.5 

-0.0 

4 

J 

11 

406 

9.1 

70 

4 

3.8 

31 

340 

2.8 

-1.2 

1.7 

2 

J 

12 

418 

9.1 

92 

4 

3.9 

-4 

212 

-1.3 

-0.8 

-P.2 

4 

J 

13 

420 

9.7 

78 

4 

2.8 

>6 

237 

-1.1 

-1.6 

-0.4 

2 

J 

14 

412 

9.4 

62 

4 

3.2 

38 

220 

-1.3 

-1,3 

1,1 

2 

J 

15 

419 

8.6 

72 

4 

4.1 

41 

233 

-1.4 

-2.3 

1,5 

3 

4 

16 

4 06 

12.8 

131 

4 

3.6 

-1 

237 

-1.0 

-1 .5 

-0.4 

3 

J 

17 

414 

7.9 

85 

4 

4.2 

-32 

227 

-1.5 

-1.1 

-1 . 8 

3 

J 

18 

440 

10.4 

112 

4 

4.1 

6 

334 

1.3 

-0.7 

-0.1 

4 

J 

19 

446 

11.9 

119 

4 

5.4 

21 

291 

1.1 

-3.0 

-C.1 

4 

4 

20 

458 

13.1 

117 

4 

6.9 

-29 

228 

-3.6 

-2.2 

-4.4 

3 

J 

21 

461 

O.C 

3 

H 










22 

23 

24 


559 3.0 0 H 

5CO 0,0 0 H 

499 0.0 0 M 

457 0,0 0 H 

450 0,0 OH 

450 0.0 0 h 

470 0,0 0 h 

452 3.0 0 H 

462 0.0 0 H 

470 0.0 OH 

465 0.0 0 H 


MAY it 19 77 


123 


MAY 4/ 1977 


124 


1 


2 

439 

0.0 

0 

H 

3 

437 

0.0 

0 

H 

4 

475 

G.C 

0 

H 

5 

400 

0.0 

0 

H 

6 

411 

0.0 

0 

H 

7 

396 

0.0 

0 

H 

E 

437 

O.C 

0 

H 

9 

10 

425 

0.0 

0 

H 

11 

468 

C.O 

0 

H 

12 

13 

14 

15 

16 

535 

O.C 

2 

H 

17 

393 

0.0 

0 

H 

18 

429 

0.0 

0 

H 

19 

367 

C.C 

3 

H 

2C 

369 

0.0 

Pi 

H 

21 

363 

0,0 

0 

H 

22 

356 

0.0 

0 

H 

23 

337 

O.C 

c 

H 

24 

350 

0.3 

J 

>1 


347 0.0 0 H 

359 0,0 C H 

351 0.0 0 H 

373 0.0 0 H 

370 0.0 0 K 

376 0.0 0 H 

395 0.0 0 H 

394 0.0 C H 

386 0.0 0 II 

392 O.C 0 H 

377 0.0 0 H 


409 3.0 0 H 

414 0.0 0 H 


MAY It 1977 


127 


MAY 8/ 1977 


128 


1 

2 

3 

4 

5 


6 

414 

6.2 

49 

J 

3.6 

-25 

29 

2.6 

1.7 

-1.0 

1 

7 

413 

6.1 

45 

J 

3.6 

-42 

337 

2.2 

-0.5 

-2.3 

2 

8 

4 32 

6.8 

52 

J 

3.9 

-15 

345 

3.4 

-0.7 

-1.1 

1 

9 

396 

7.4 

59 

4 








10 

389 

5.0 

56 

J 

3.4 

12 

337 

2.4 

-1.1 

0.5 

2 

11 

399 

5.9 

47 

J 

3.1 

-53 

309 

1.1 

-1,2 

-2.4 

1 

12 

393 

5.4 

57 

4 

3.6 

25 

332 

2.5 

-1.4 

1 .2 

2 

13 

389 

5.1 

52 

J 








14 

392 

4.9 

44 

J 

3.1 

54 

298 

S.7 

-1.5 

1.8 

2 

15 

389 

5.1 

40 

J 

3.2 

58 

282 

0.3 

-1.9 

2.2 

1 

16 

383 

5.7 

44 

J 

3.3 

24 

292 

3.9 

-2.4 

0.5 

2 

17 

375 

5.6 

44 

J 

3.9 

-1 

310 

2.1 

-2.4 

-0.6 

2 

18 

J»4 

6.1 

46 

J 

4.0 

3 

313 

2.2 

-2.3 

-0.6 

2 

19 

368 

6.7 

43 

J 

4.3 

16 

307 

2.1 

-3.0 

-0.1 

2 

20 

372 

7.2 

41 

J 

4.8 

19 

298 

2.0 

-3.9 

-0.3 

2 

21 

371 

7.5 

38 

J 

5.2 

-2 

288 

1.5 

-4.0 

-2.2 

2 

22 

372 

7.2 

34 

J 

4.2 

-27 

302 

1.8 

-1 .7 

-2.9 

2 

23 

367 

6.5 

34 

J 

4.0 

-7 

294 

1 .4 

-2.6 

-1.9 

2 

24 

364 

6.9 

39 

J 

4.5 

-1 

297 

1.8 

-3.0 

-1 .7 

2 



353 

6.6 

43 

J 

4.4 

7 

319 

3.0 

-2.5 

-3.7 

1 

J 


347 

6.6 

43 

J 

4.4 

2 

317 

2.9 

-2.5 

-1 .0 

2 

J 


348 

6.6 

40 

J 

4.5 

-5 

319 

3.3 

-2.3 

-1.3 

2 

J 


338 

7.0 

31 

J 

4.6 

14 

316 

3.0 

-3.1 

0.0 

1 

J 


337 

7.0 

31 

J 

4.2 

20 

318 

2.9 

-2.9 

0.6 

1 

J 

J 

336 

7.3 

30 

J 

3.9 

5 

317 

2.5 

-2.3 

-3.3 

2 

J 

J 

338 

7.7 

24 

J 

3.5 

12 

312 

2.0 

-2.3 

0.2 

2 

J 

J 

340 

9.7 

19 

J 

2.8 

32 

290 

0.8 

-2.3 

1.1 

1 

J 


335 

10.6 

14 

J 

2.5 

13 

290 

0.8 

-2.2 

0.3 

1 

J 

J 

333 

10.7 

13 

J 

2.5 

3 

295 

0.9 

-2.0 

-3.1 

1 

J 

J 

333 

11.7 

14 

J 

2.B 

-5 

320 

1 .8 

-1 .5 

-0.3 

1 

J 

J 

333 

12.5 

16 

J 

2.9 

-9 

323 

2.0 

-1.5 

-0.5 

2 

J 


335 

13.3 

15 

J 

2.9 

5 

304 

1 .4 

-2.2 

0.0 

1 

J 

J 

337 

14.3 

15 

J 

2.7 

-13 

298 

0.9 

-1.7 

-0.7 

2 

J 

J 

335 

14.9 

13 

J 

2.8 

12 

284 

0.6 

-2.5 

0.1 

1 

4 

J 

335 

16.5 

15 

J 

3.2 

-6 

314 

1 .9 

-1.8 

-0.7 

2 

J 

J 

332 

16.3 

15 

J 

2.7 

-32 

354 

2.3 

0.2 

-1.4 

0 

J 

J 

335 

13.0 

13 

J 

4.1 

-44 

26 

2.7 

2.2 

-2.3 

0 

J 

J 

336 

12.8 

14 

J 

4.0 

-43 

21 

2.7 

2.0 

-2.1 

0 

J 

J 

332 

13.8 

14 

J 

3.5 

-41 

21 

2.5 

1.8 

-1.7 

0 

J 

J 

323 

13.0 

16 

J 

2.9 

-38 

45 

1 .6 

2.2 

-0.9 

0 

J 

J 

326 

13.9 

16 

J 

2.4 

-26 

3G 

1 ,8 

1.4 

-0.4 

1 

J 

J 

325 

12.7 

16 

J 

2.5 

-23 

29 

1 .9 

1.3 

-0.3 

1 

J 

J 

325 

13.8 

19 

J 

2.7 

-58 

21 

1.3 

1 .5 

-1.7 

1 

J 


MAY 9/ 1977 


129 


MAY 10, 1977 


130 


1 

333 

18.0 

22 

J 

3.5 -56 

32 

1.6 

2.1 

-2.0 

1 

2 

335 

16.8 

23 

J 

3.7 -61 

34 

1.5 

2.3 

-2.5 

1 

3 

335 

18.6 

22 

4 

3.3 -50 

40 

1.5 

2.1 

-1.7 

1 

4 

332 

19.7 

19 

4 

3.3 -52 

13 

1.8 

1 .2 

-2.1 

2 

5 

328 

13.9 

19 

4 

6.1 -32 

96 

-0.5 

5.5 

-1 .5 

2 

6 

323 

11.8 

21 

4 

5.6 -4 

111 

-1 .9 

5.0 

0.6 

1 

7 

325 

14. '2 

30 

4 

3.4 39 

168 

-2.1 

0.1 

1.8 

2 

8 

334 

12.3 

27 

J 

3.7 -5 5 

179 

-1.5 

0.3 

-2.2 

2 

9 

337 

11.8 

29 

J 

4.1 -49 

139 

-1.9 

1 .9 

-2.7 

2 

10 

339 

12.6 

30 

J 

4.1 -68 

112 

-0.6 

1.7 

-3.6 

1 

11 

335 

16.3 

20 

4 

3.2 -82 

194 

-C.3 

0.1 

-2.5 

2 

12 

338 

2 V. 0 

16 

J 

3.4 -49 

62 

0.9 

1 .9 

-2.1 

1 

13 

334 

22.6 

14 

J 

3.0 -37 

21 

1.3 

0.6 

-1 .0 

2 

14 

333 

20.3 

18 

4 

3.7 -7 

24 

1 .9 

0.9 

-0.2 

3 

15 

340 

16.6 

25 

J 

3.9 -55 

11 

1.2 

0.5 

-1 .7 

3 

16 

344 

14.2 

25 

J 

4.4 -71 

256 

-0.3 

-0.4 

-4.1 

2 

17 

336 

13.2 

18 

J 

4.9 -66 

79 

0.4 

3.0 

-3.6 

2 

18 

335 

12.9 

26 

J 

3.5 -44 

45 

1.6 

2.2 

-1.5 

2 

19 

332 

14.2 

28 

J 

2.5 -26 

33 

1.7 

1.4 

-0.5 

1 

20 

326 

14.5 

29 

J 

2.9 -22 

32 

1.7 

1 .3 

-0.3 

2 

21 

323 

15.2 

31 

J 

2.5 -4 

11 

2.3 

0.5 

0.1 

1 

22 

325 

14.5 

30 

J 

2.9 -65 

291 

0.3 

0.2 

-2.2 

2 

23 

329 

15.2 

31 

J 
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4.4 

48 

J 

3.5 

-3 

334 

2,9 

-1 .4 

0.3 

1 

3 

11 

569 

5.7 

117 

J 

4.5 

21 

294 

1.0 

-1.8 

1 .6 

4 

J 

4P? 

4.6 

45 

J 

3.5 

0 

352 

3,3 

-0.4 

3.2 

1 

4 

12 

564 

5.0 

99 

J 

4.2 

2 

330 

2.9 

-1,6 

0.7 

2 

J 

404 

5.3 

58 

J 

3.8 

-7 

346 

3.6 

-1 .0 

-0.1 

1 

3 

13 

566 

4.4 

86 

4 

3.8 -31 

311 

1,9 

-2.7 

-0.9 

2 

J 

391 

5.3 

73 

4 

3,9 

7 

348 

3.7 

-0.6 

0.7 

1 

4 

14 

560 

4.1 

76 

J 

3.8 -16 

333 

2.7 

-1.6 

-0.4 

2 

J 

393 

5.6 

69 

J 

3.7 

7 

331 

3*2 

-1 .5 

1.C 

1 

4 

15 

554 

3.6 

96 

J 

3.9 

6 

328 

3.2 

-1.8 

0.9 

1 

4 

386 

5,9 

68 

J 

3,1 

0 

335 

2.5 

-1.1 

3,3 

1 

J 

16 

539 

3.6 

115 

J 

3.8 

-8 

334 

3.2 

*1.6 

-0.2 

1 

J 

383 

6.5 

61 

J 

3.5 

-15 

319 

2.4 

-2.2 

-0.4 

1 

J 

17 

545 

3.8 

96 

J 

3.9 -14 

339 

2.1 

-2.7 

-0.4 

2 

4 

379 

6.5 

63 

J 

3.9 

u 

318 

2.7 

-2.3 

1.3 

1 

J 

18 

536 

4.0 

122 

J 

3.6 

-2 

333 

2,9 

-1.2 

0.0 

2 

4 

374 

6.5 

26 

J 

4,1 

18 

335 

3,5 

-1.5 

1.4 

0 

J 

19 

531 

4.1 

151 

J 

3.1 

-5 

342 

2,7 

-0.9 

-0.2 

1 . 

J 

369 

7.2 

37 

4 

3.8 

12 

337 

2,9 

-1.2 

0.? 

2 

J 

20 

531 

3.5 

101 

3 

3.0 -18 

320 

1,7 

-1.4 

*0.7 

2 

J 

370 

7.5 

39 

J 

3.7 

-18 

4 

2,9 

0.2 

-1 .0 

2 

4 

21 

545 

3.6 

7? 

J 

3.2 -15 

263 

-0,4 

-2.9 

-0,9 

1 

J 

376 

B.O 

34 

4 

4.3 

37 

316 

2.5 

-2.3 

2.4 

1 

J 

22 

546 

3.5 

84 

J 

3.0 -25 

239 

-1.4 

-2,2 

-1.4 

1 

J 

373 

8.7 

38 

J 

4.0 

30 

329 

2.8 

-1 .8 

1.8 

2 

J 

23 

521 

3.3 

85 

J 

3.3 -23 

266 

-0.2 

-2.6 

-1.3 

2 

J 

372 

10. S 

49 

J 

3.1 

-39 

9 

1.9 

C.4 

-t .6 

2 

4 

24 

509 

3.4 

83 

J 

2.0 

-5 

236 

-0.7 

-1.1 

-0.2 

2 

J 

380 

11.8 

46 

J 

3.2 

-82 

302 

0.2 

-0.1 

-2.3 

2 

4 


07 / 13/77 • 07 / 22/77 


MB 


VEL DEN H MP/ PL$ AV B GSE CSE BXG5M BYGSH BZGSM SC |Hf 
1300 SC MAGN EAT LON 5C 


VCL DEN TEMP/ PLS AV 8 G$E CSE BXGSM BY65M BZuSH $G 
tOCO SC MACN LAT LON 


IMF 

K 


J ul , U# 1977 


194 


JUL. 14# 1977 


195 


1 

379 

1C.1 

49 

J 

3,9 

-36 

322 

1 ,8 

-1 .4 

-1 .6 

3 

J 

4C6 

22.2 

32 

J 

6.5 

-9 

147 

-5.4 

3,5 

-0,9 

1 

J 

2 

384 

10,2 

46 

J 

6.7 

-2 

296 

1,8 

-3.6 

-0.2 

2 

J 

404 

25.7 

38 

J 

6.3 

-17 

161 

-5,1 

1,7 

-1,6 

3 

J 

3 

387 

11.7 

60 

J 

5,3 

22 

308 

2.9 

-3.6 

2.1 

2 

J 

419 

14.6 

78 

J 

B .4 

-34 

300 

3.2 

-5.8 

-4.1 

3 

J 

4 

4 36 

12.4 

59 

J 

5,5 

-66 

176 

-1.9 

-i, 2 

-4.3 

3 

J 

435 

19.3 

1C2 

J 

8.9 

-52 

318 

2,2 

-2,3 

-3,6 

S 

J 

5 

400 

13,4 

64 

J 

6,0 

-83 

32 

0.4 

-0.3 

-3,6 

5 

J 

445 

29.4 

108 

J 

7.2 

64 

341 

1.5 

-O.C 

3.2 

6 

J 

6 

389 

13.9 

109 

J 

5,1 

34 

360 

3.4 

0.4 

2,3 

3 

J 

432 

28,8 

102 

J 

8,9 

27 

2Bfi 

1,5 

-4.C 

3.3 

7 

J 

7 

397 

12,3 

75 

4 

5. V 

35 

303 

1.9 

-2,3 

3,1 

4 

J 

441 

38.9 

93 

J 

5,2 

21 

80 

0.7 

4.5 

0.6 

3 

J 

8 

398 

12, C 

68 

J 

5,3 

20 

3Si 

2,4 

-3,2 

2.7 

2 

J 

444 

29.5 

104 

J 

8,2 

-28 

117 

-2,4 

3.8 

-4.1 

6 

J 

V 

397 

10.7 

64 

J 

5.9 

23 

314 

3.2 

, 5 

2.9 

3 

J 

442 

22.0 

107 

J 

9.5 

1 

177 

-6.8 

0.4 

-0.0 

7 

J 

10 

393 

10,1 

80 

J 

6.6 

26 

334 

5.0 

-1,4 

3.4 

2 

J 

451 

25,0 

139 

J 

12,4 

51 

184 

-7,8 

2.9 

9.2 

1 

J 

11 

404 

12,7 

63 

J 

4.8 

15 

323 

3,5 

-2,0 

2.0 

2 

J 

464 

11.6 

162 

J 

10.2 

-9 

121 

-4.9 

7.1 

-4.4 

3 

J 

12 

403 

12,7 

72 

J 

3.8 

-15 

346 

2,9 

-0.9 

-0.5 

2 

J 

46 J 

11,5 

147 

J 

10,1 

21 

142 

-7.2 

6,5 

1,2 

2 

J 

13 

4 02 

12,0 

55 

J 

4,1 

-33 

160 

-3.3 

-0.7 

-2.0 

2 

J 

448 

10,4 

69 

J 

9,5 

11 

152 

-8.1 

4,7 

0.2 

1 

J 

14 

39S 

12,9 

57 

J 

3.2 

-56 

6 

3.8 

-0.3 

-1 .2 

3 

J 

466 

9,6 

134 

J 

7,9 

17 

13V 

-5.1 

4.8 

0,5 

4 

J 

15 

393 

12.2 

51 

J 

3,8 

-17 

183 

-2,9 

-0.4 

-0.8 

2 

J 

460 

10.0 

133 

J 

6.2 

15 

175 

-5.5 

0,9 

1.3 

3 

J 

16 

393 

10,6 

48 

J 

4.6 

-9 

232 

-3.1 

-1.3 

-0.2 

3 

J 

466 

8.6 

131 

J 

7.8 

8 

129 

-4,6 

5.6 

-3.3 

3 

J 

17 

399 

10,0 

59 

J 

5.0 

-2 

232 

-2.5 

-3,2 

0.4 

3 

J 

462 

7.9 

115 

J 

7.5 

6 

120 

-3.6 

6.2 

-0.3 

2 

J 

18 

398 

8.8 

46 

J 

4,9 

3 

259 

-o.e 

-4.2 

C.7 

2 

J 

449 

6.9 

Bv. 

J 

7,2 

7 

134 

-4,8 

5.1 

0.3 

2 

J 

19 

399 

9.5 

48 

J 

4.8 

-4 

280 

0.6 

-4.3 

-0.1 

2 

J 

461 

7.8 

113 

J 

6.8 

8 

148 

-5.5 

3.5 

0.7 

2 

J 

2? 

388 

10.9 

62 

J 

4,8 

-9 

307 

2.6 

-3.7 

-0.7 

1 

J 

472 

7.3 

111 

J 

6.5 

1 4 

125 

-3,3 

4.6 

1.4 

2 

J 

21 

396 

11.7 

53 

J 

4.2 

-17 

300 

1.8 

-3.0 

-1.2 

2 

J 

484 

7,4 

119 

J 

6.0 

-3 

128 

-2.8 

3.6 

-0,2 

4 

J 

22 

390 

12,7 

46 

J 

5.0 

-6 

298 

2.1 

-3.8 

-0,7 

3 

J 

466 

6.1 

92 

J 

6.8 

40 

134 

-3.4 

3.3 

4.3 

2 

J 

23 

438 

12.0 

46 

J 

5.9 

-24 

299 

2.5 

-4.3 

-2.5 

2 

J 

463 

5.9 

82 

J 

6,5 

29 

144 

-4,4 

3.0 

3.2 

2 

J 

24 

454 

15.6 

53 

J 

4.9 

-26 

221 

-2,8 

-2.4 

-2.C 

3 

J 

472 

6.0 

68 

i 

5,6 

-27 

130 

-2,7 

3.3 

-2.0 

3 

J 


JUL. 15# 1977 


196 


JUL. 16# 1977 


197 


1 

472 

6,3 

86 

J 

5.6 

-32 

127 

-2.2 

3.0 

-2.2 

4 

J 

534 

0.0 

0 

H 

7.9 

41 

102 

-1.0 

4,7 

4.3 

4 

J 

2 

459 

7,4 

69 

J 

5.7 

-58 

134 

-1,9 

1.9 

-4.4 

2 

J 

524 

0.0 

0 

H 

8.9 

-2 

116 

-3.6 

7.4 

-0,4 

3 

J 

3 

440 

6,9 

87 

J 

5.8 

-4 

145 

-4.7 

3.3 

-0.6 

0 

J 

569 

0.0 

0 

H 

9.3 

23 

158 

-5,6 

2.. 4 

2.4 

7 

J 

4 

443 

8.2 

90 

J 

5.2 

-42 

145 

-1.9 

1.1 

-2,2 

4 

J 

497 

0.0 

0 

H 

8.5 

19 

128 

‘4.5 

6.0 

1.9 

3 

J 

5 

454 

0.0 

0 

H 









496 

0.0 

0 

H 

7,7 

2 

103 

-1.4 

1.2 

-0.8, 

4 

J 

6 

446 

0.0 

3 

H 









494 

0.0 

0 

H 

8,4 

3 

61 

1 .2 

7.8 

-1.2 

3 

J 

7 

425 

10.4 

59 

J 

6.7 

-6 

159 

-4.9 

1,7 

•1 .0 

4 

J 

511 

0.0 

0 

H 









8 

435 

1 1 .9 

103 

J 

6.3 

13 

138 

-3.9 

3.7 

0.1 

3 

J 

521 

0,0 

c 

II 









9 

439 

B.O 

63 

J 

7.6 

-2 

134 

-5,0 

4.8 

-2.0 

3 

J 

563 

#» 0 

a 

H 









10 

458 

7.5 

48 

J 

8.0 

-3 

132 

-5.3 

5.3 

-2.5 

1 

J 

58? 

0.0 

0 

H 









11 

4 59 

9.0 

61 

J 

7.6 

9 

133 

-5.1 

5.5 

-0.9 

1 

J 

605 

0,0 

J 

H 









12 

4 57 

8.5 

60 

J 

7.3 

3 

137 

-5.1 

4.6 

-1.4 

2 

J 

622 

0.0 

0 

H 









13 

451 

9.7 

108 

J 

6,8 

-1 

150 

-5.5 

2.9 

-1.2 

2 

J 

628 

0.0 

0 

H 

7,9 

-4 5 

84 

0.5 

2.7 

-6.2 

4 

J 

14 

462 

7.6 

51 

it 

J 

7.9 

9 

115 

-3.3 

7.0 

-1.2 

2 

J 

617 

0.0 

0 

H 









15 

4 53 

0.0 

H 

8.7 

17 

123 

-4.3 

7.0 

0.4 

3 

J 

613 

0.0 

3 

H 

5.6 

-73 

93 

-0,1 

-C.O 

-5,5 

c 

J 

16 

462 

7.6 

86 

J 

7,9 

3 

129 

-4.5 

5.5 

-1.0 

3 

J 

644 

0.0 

0 

H 

6,6 

-21 

128 

-3.2 

3.5 

-3.0 

3 

J 

1? 

421 

C.O 

0 

H 

7.6 

8 

173 

-6.9 

1.0 

O.B 

4 

J 

658 

0.0 

0 

H 

6.5 

-21 

142 

-3.8 

2.6 

-2.4 

4 

J 

16 

453 

b.O 

109 

J 

8.5 

16 

175 

-5,5 

0.7 

1.5 

6 

J 

671 

0.0 

0 

>1 

6.1 

-15 

137 

-3.7 

3.2 

-1.8 

3 

J 

19 

446 

7.3 

141 

J 

8.3 

14 

146 

-5.2 

3,6 

1,3 

5 

J 

719 

0.0 

0 

H 

5.5 

-4 2 

ue 

-3,6 

0.5 

-3.3 

3 

J 

20 

449 

6,3 

96 

J 

8.4 

16 

146 

-6.1 

4.1 

2.0 

4 

J 

723 

0.0 

0 

H 

6.3 

-3 

125 

-3.1 

4.4 

-0.4 

3 

J 

21 

473 

Cf.O 

0 

H 

8.3 

-17 

153 

=■4,3 

2.2 

-1.4 

7 

J 

723 

3,3 

0 

H 

6. 1 

-9 

131 

-3.2 

3.7 

-0.7 

4 

J 

22 

493 

0.0 

0 

H 

8.8 

26 

137 

-5.3 

4.8 

3.7 

3 

J 

722 

0.0 

0 

H 









23 

509 

0.0 

0 

H 

8.4 

-4 

121 

-3.2 

5.3 

-0.2 

6 

J 

705 

0.0 

0 

H 

7,0 

19 

133 

-4.0 

4.2 

2.2 

3 

J 

24 





8.1 

26 

117 

-2.1 

4.0 

2.4 

6 

J 

688 

0.0 

0 

H 

7.2 

-10 

125 

-3.4 

5.0 

-0,9 

4 

J 


JUL. 17# 1977 


192 


JUL. lb# 1977 


199 


1 

715 

0.0 

0 

H 

6.5 

49 

118 

-1.8 

3.3 

4.4 

3 

J 

608 

0.0 

0 

H 

2 

7)7 

0.0 

0 

H 

6,7 

24 

117 

-2.4 

4.8 

2.2 

3 

J 

613 

C.O 

0 

H 

3 

698 

0.0 

0 

H 

6.4 

35 

121 

-2.2 

3.9 

2.B 

4 

J 

647 

0.0 

0 

H 

4 

703 

0.0 

0 

H 









587 

0.0 

0 

H 

5 

693 

0.0 

0 

K 









575 

0,0 

0 

M 

6 

687 

0.0 

0 

H 









563 

0.0 

0 

H 

7 

637 

0.0 

0 

H 









535 

0.0 

0 

H 

8 

659 

0.0 

0 

H 









509 

0.0 

0 

H 

9 

647 

0.0 

0 

H 









500 

O.C 

0 

H 

10 

643 

o.o 

0 

K 









535 

0.0 

Q 

H 


11 653 0.0 0 H 

12 636 0.0 OH 

13 633 0.0 0 H 

14 653 0.0 C H 

15 630 0.0 OH 

16 628 0.0 0 H 

17 

IB 618 0.0 0 H 

19 624 0.0 0 H 

20 619 0.0 0 H 

21 
22 

23 612 0.0 3 H 

24 610 0.0 0 K 


JUL. 21# 1977 


202 


JUL. 22/ 1977 


203 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
B 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 


20 

513 

4.1 

62 

J 

3.4 -40 

37 

1.8 

1.2 

21 

515 

4.8 

66 

J 

4.0 -34 

2 

2.8 

0.1 

22 

512 

5.5 

61 

J 

3.6 -14 

32 

2.9 

1.8 

23 

5 06 

6.2 

62 

J 

3.5 -16 

41 

2.5. 

2.1 

24 

499 

6.2 

70 

J 

2.8 -18 

38 

1.6 

1.2 





489 

5.7 

60 

J 

3.4 

-1 

113 




479 

7.1 

76 

J 

3.3 

1. 

133 




482 

8.2 

67 

J 

4.0 

43 

104 




485 

8.0 

56 

J 

3.9 

36 

57 




49C 

8.2 

64 

J 

5.7 

-19 

11 




491 

9.1 

70 

J 

4.7 

-27 

42 




495 

10.2 

83 

J 

5.0 

-31 

303 




492 

10.6 

87 

J 

5.6 

-65 

60 




492 

3.3 

79 

J 

5.3 

-8 

105 




489 

6.6 

75 

J 

5.7 

-4 

121 




487 

6.7 

66 

J 

5.0 

-5 

89 




484 

7.4 

72 

J 

4.6 

7 

69 




473 

5.9 

65 

J 

4.6 

8 

51 




478 

6.2 

56 

J 

4.4 

3 

41 




476 

6.4 

58 

J 

4.3 

9 

49 




478 

6.2 

59 

J 

4.2 

13 

16 




472 

5.8 

57 

J 

4.3 

-8 

1 




485 

5.0 

91 

J 

4.0 

34 

HB 




497 

4.7 

110 

J 

3.0 

-15 

282 

-1 .9 

2 

J 

490 

5.6 

116 

J 

3.2 

2 

257 

-1.9 

2 

J 

483 

6.5 

116 

,i 

2.8 

-30 

244 

-0.8 

1 

J 

481 

6.8 

111 

J 

3.1 

-17 

130 

-0.9 

1 

J 

466 

7.3 

97 

J 

3.1 

-9 

18 

-0.7 

2 

J 

461 

6.1 

75 

J 

3.2 

27 

5 


-1.3 

3.0 

-1.8 

2.0 

-0.5 

2.1 

1.5 

2.6 

5.2 

0.6 

2.3 

1.6 

1.8 

-3.2 

0.8 

0.2 

-1.1 

3.7 

-2.8 

4.1 

0.1 

4.2 

1.5 

3.8 

2.8 

3.4 

3.2 

2.7 

2.7 

3.2 

3.6 

1.2 

3.2 

-0.0 

-1.7 

1.3 

0.2 

-1 .0 

-0.3 

-1.2' 

-0.5 

-1.0 

-0.9 

1.0 

2.5 

0.8 

2.7 

0.2 


-0.1 1 J 

-0.1 2 J 

1.6 3 J 

1.7 2 J 

-2.0 1 J 

-2.1 : J 

-U1 3 J 

-3.9 4 J 

-2.1 3 J 

-2.2 2 J 

-2.3 1 J 

-1.2 1 J 

-0.8 1 J 

-0.8 1 J 

-0.4 1 J 

0.5 2 J 
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4 676 4.5 208 

3 730 4.4 261 

6 665 3.1 139 

7 667 3.0 141 

8 657 3.0 173 

9 648 3.2 204 

10 635 3.4 124 

11 621 3.5 94 

12 617 3.3 77 

13 605 3.6 94 

14 604 3.1 122 

15 595 3.4 153 

16 588 4.0 129 

17 580 4.0 128 

f 18 591 4.3 89 

19 594 4.8 88 

iT 20 592 4.3 87 

21 584 4.1 94 

r 22 589 4.2 107 

‘ 23 590 3.0 70 

24 583 3.5 76 


AUG. 19. 1977 231 


4 

5.7 

5 

155 

-4.3 

3.1 

0.1 

3 

J 

580 

4 

5.5 

-61 

118 

-1.1 

1.2 

-4.6 

2 

J 

569 


6.5 

-42 

109 

-1.3 

2.7 

-4.2 

4 

J 

564 

4 

5.5 

3 

120 

-2.1 

3,6 

-0.8 

3 

J 

584 

J 

4.7 

-11 

132 

-0.7 

2.9 

-1.7 

3 

J 

586 

J 

4.3 

18 

134 

-2.0 

2.3 

0.1 

3 

J 

575 

J 

4.6 

17 

134 

-2.8 

3.1 

-0.1 

2 

J 


J 

4.8 

21 

148 

-3.6 

2.7 

0.4 

2 

J 


J 

4.1 

-31 

145 

-2.4 

0.6 

-2.3 

2 

J 

538 

J 

4.1 

-7 

147 

-3.2 

1.5 

-1.5 

2 

J 

535 

4 

4.6 

-9 

162 

-4.2 

0.8 

-1.3 

1 

J 

517 

4 

3.8 

-5 

151 

-3.1 

1.3 

-1 .2 

1 

J 

507 

4 

4.2 

-1 

168 

-4.0 

0.7 

-0.5 

1 

J 

512 

J 

4.6 

23 

161 

-3.6 

2.0 

0.9 

1 

J 

496 

J 

4.3 

11 

161 

-3.9 

1.6 

0.1 

1 

J 

480 

J 

3.8 

-14 

134 

-2.4 

1 .9 

-1 .6 

1 

J 

481 

J 

4.3 

20 

146 

-2.9 

2.3 

0.5 

2 

J 


J 

5.5 

0 

97 

-0.6 

4.7 

-1.5 

2 

J 

460 

J 

5.3 

-21 

82 

0.6 

3.9 

-2.8 

2 

4 

459 

J 

5.2 

1 

83 

0.6 

4.5 

-0.9 

2 

J 

4 60 

J 

4.9 

8 

106 

-0.9 

3.2 

-0.1 

4 

J 


J 

4.9 

21 

89 

C.1 

3.7 

0.8 

3 

J 


J 

5.6 

-44 

79 

0.8 

3.4 

-4.4 

1 

J 

456 

4 

5.0 

-39 

78 

0.8 

3.1 

-3.5 

2 

J 

455 


AUG. 21. 1977 233 


AUG. 20. 1977 232 


4.4 

96 

J 

3.3 

-63 

28 

0.8 

0.1 

-1.9 

3 

J 

3.9 

103 

J 

4.4 

25 

169 

-3.1 

0.9 

1.3 

3 

J 

3.9 

71 

J 

4.3 

15 

172 

-3.9 

0,8 

Q. 9 

1 

J 

4.7 

170 

J 









4.0 

169 

J 

3.3 

5 

217 

-2.5 

-1 .7 

0.9 

1 

J 

4.5 

146 

J 

3.3 

-6 

208 

“2.6 

-1 .4 

0.2 

1 

J 

5.7 

116 

J 

2.5 

-44 

202 

-1.7 

-1.4 

-1.2 

1 

J 

3.5 

91 

4 

3.1 

36 

124 

-1.1 

2.1 

0.4 

2 

J 

3.6 

84 

J 

2.2 

11 

Ml 

-1.4 

1.3 

-0.4 

1 

J 

3.9 

62 

4 

2.2 

-36 

137 

-0.6 

0.2 

-0.8 

2 

J 

4.1 

72 

4 

2.1 

-25 

134 

-0.8 

0.4 

-0.8 

2 

J 

4.3 

79 

4 

2.3 

-12 

153 

-1.1 

0.4 

-0.5 

2 

J 

4.6 

98 

4 

3.0 

26 

180 

-2.3 

0.5 

1.1 

2 

J 

4,8 

71 

J 

3.1 

-31 

134 

-1.5 

0.9 

-1.8 

2 

J 




3.5 

6 

149 

-2.9 

1.8 

-0.3 

1 

4 

5.2 

45 

J 

3.3 

13 

146 

-2.6 

1 .9 

0.2 

1 

4 

5.2 

43 

J 

3.6 

8 

142 

-2.7 

2.2 

-0.1 

1 

4 

5*5 

50 

J 

2.7 

9 

151 

-1*8 

1 ,1 

0.1 

2 

J 




1.0 

86 

258 

-0.0 

0.1 

0.5 

1 

J 




1.6 

-87 

242 

-0.0 

-0.2 

-0.8 

2 

J 

5.3 

42 

J 

4.0 

-9 

230 

-2.3 

-2.8 

-0.2 

2 

J 

4.9 

44 

J 

3.9 

9 

217 

-2.8 

-2.0 

0.9 

1 

J 


AUG. 22. 1977 234 



1 

459 

5.1 

56 

J 

3.0 

27 

183 

-2.2 

0.1 

1.1 

2 

J 

385 

7.8 

34 

J 

3.2 

10 

23 

2.7 

1 .2 

0.3 

1 

J 

2 

463 

4.B 

48 

J 

3.6 

33 

168 

-1.5 

3.5 

0.9 

3 

J 

382 

7.8 

30 

J 

3.5 

6 

36 

2.6 

2.0 

0.1 

1 

J 

3 

455 

4.6 

49 

J 

3.7 

31 

182 

-2.9 

0.3 

1.7 

1 

J 

376 

7.1 

27 

J 

3.9 

4 

36 

3.0 

2.2 

-0.3 

1 

J 

4 

449 

5.0 

67 

J 

2.8 

24 

141 

-1.8 

1.7 

0.6 

1 

J 

368 

6.8 

30 

J 

3.7 

15 

49 

2.0 

2.5 

0.1 

2 

4 

5 

















3.7 

5 

48 

2.3 

2.5 

-0.6 

1 

J 

6 

7 

















4.2 

8 

58 

2.2 

3.5 

-0.8 

1 

J 

8 













353 

5.9 

33 

J 

3.4 

8 

70 

0.9 

2.5 

-0.9 

2 

J 

9 





3.5 

-31 

5 

2.9 

-0.7 

-1.6 

1 

J 





4.2 

11 

149 

-3.5 

2.2 

-0.4 

0 

J 

10 

442 

4.6 

50 

4 

3.3 

-18 

39 

2.2 

1.1 

-1 .7 

1 

4 

367 

4.5 

49 

J 

4.2 

13 

154 

-3.7 

2.0 

-0.1 

0 

J 

11 

428 

4.6 

45 

J 

3.3 

32 

85 

0.1 

1.7 

0.0 

3 

4 

362 

4,7 

55 

J 

4.1 

11 

155 

-3.6 

1.9 

-0.2 

0 

J 

12 

420 

4.6 

48 

J 

2*. 9 

53 

178 

-1.7 

1.2 

1 .9 

1 

4 





3.9 

5 

162 

-3.6 

1 .2 

-0.3 

0 

J 

13 

415 

4.1 

37 

J 

3.0 

10 

151 

-1.9 

1.1 

-0.2 

2 

4 

356 

5-0 

74 

J 

3.9 

0 

160 

-3.7 

1 .1 

-0.7 

0 

J 

14 

405 

4.2 

34 

4 

3.0 

19 

159 

-2.4 

1 .2 

0.3 

1 

i 





3.8 

-2 

146 

-3.1 

1.8 

-1.2 

0 

J 

15 

4 08 

4.5 

38 

J 

3.0 

3 

152 

-2.0 

1.0 

-0.4 

2 

4 





3.4 

-3 

in 

-1.3 

2.4 

-1 .4 

1 

J 

16 

4 05 

4.4 

34 

J 

2.9 

14 

143 

-2.1 

1.7 

-0.0 

1 

J 

399 

5.1 

85 

J 

3.7 

7 

141 

-2.7 

2.2 

-0.5 

1 

J 

17 

406 

4.4 

28 

J 

3.2 

19 

131 

-1.9 

2.4 

0.2 

1 

J 

365 

7.8 

53 

J 

5.1 

27 

150 

-3.0 

2.3 

1.0 

3 

J 

18 





3.5 

17 

132 

-2.2 

2.6 

0.2 

1 

J 

366 

8.2 

31 

4 

4.5 

-17 

86 

0.3 

3.6 

-2.5 

1 

J 

19 

4 04 

5.0 

27 

J 

3.8 

34 

134 

-2.2 

2.7 

1 .5 

1 

J 

368 

8.6 

33 

4 

4.1 

-10 

98 

-0.5 

3.4 

-1.6 

1 

J 

20 





3.8 

43 

141 

-2.2 

2.3 

2.2 

1 

4 

340 

8.7 

62 

J 

4.5 

15 

164 

-4.0 

1.4 

0.8 

1 

4 

21 













338 

7.4 

29 

J 

4.5 

-10 

164 

-4.3 

1.1 

-1 .0 

1 

J 

22 

391 

7.4 

38 

J 

3.2 

-6 

42 

1.9 

1.7 

-0.5 

2 

4 

351 

8.0 

36 

J 

4.3 

-14 

132 

-2.5 

2.6 

-1 .4 

2 

J 

23 

393 

7.5 

34 

J 

3.0 

-8 

25 

2.1 

0.9 

-0.5 

2 

4 

353 

7.7 

30 

4 

4.2 

-16 

104 

-0.9 

3.5 

-1.7 

1 

4 

24 

389 

7.2 

31 

J 

3.4 

13 

22 

2.8 

1.2 

0,5 

1 

J 

358 

8.3 

26 

J 

4.0 

-18 

82 

0.5 

3.4 

-1 .8 

1 

J 


AUG. 23. 1977 235 AUG. 24. 1977 236 


1 

34 2 

8.3 

26 

J 

4.1 -13 

143 

-2.9 

2.0 

-1 .2 

2 

J 

372 

0.0 

0 

H 

2 

337 

8.5 

30 

J 

4.0 -2 

153 

-3.6 

1.7 

-0.5 

0 

J 

364 

0.0 

0 

H 

3 

338 

8.9 

28 

J 

4.0 -4 

156 

-3.6 

1.5 

-0.7 

1 

J 

358 

0.0 

0 

H 

4 





4.0 -12 

133 

-2.5 

2.4 

-1.6 

1 

J 

355 

0.0 

0 

H 

5 

333 

9.1 

19 

J 

4.0 -9 

124- 

-2.2 

2.9 

-1 .7 

0 

J 

370 

0.0 

0 

H 

6 

336 

9.2 

19 

J 

4.2 -10 

127 

-2.5 

2.8 

-2.0 

0 

4 

369 

0.0 

0 

H 

7 

335 

15.1 

12 

J 








366 

0.0 

0 

H 

8 

346 

15.5 

13 

J 

4.0 -36 

147 

-2.1 

0.3 

-2.3 

3 

4 

368 

0.0 

0 

H 

9 

329 

18.7 

16 

J 

4.1 -34 

252 

-0.9 

-3.4 

-0.3 

2 

4 

352 

0.0 

0 

H 

10 












356 

0.0 

0 

H 

11 












371 

0.0 

0 

H 

12 












371 

0.0 

0 

M 

13 












369 

0.0 

0 

H 

14 












369 

0.0 

0 

H 

15 












367 

0.0 

0 

H 

16 












366 

0.0 

0 

H 

17 












361 

0.0 

0 

H 

18 












372 

0.0 

0 

H 

19 












371 

0.0 

0 

H 

20 












36* 

0.0 

0 

H 

21 

3 55 

0.0 

0 

H 








36/1 

Q.O 

0 

H 

22 

362 

0.0 

0 

H 








361 

0.0 

0 

H 

23 

359 

0.0 

0 

H 








355 

0.0 

0 

H 

24 

361 

0.0 

0 

H 








347 

0.0 

0 

H 



l 



HR 


08/25/77 - 09/01/77 


VEL DEN TEMP/ 

PU 

AV D GSE GSE BXGSM BY GSM 

B2GSM SG IMF 

VEL DEN ? EMP/ 

PLS 

AV B GSE GSE BXGSM BYG5M BZGSM 

SG IMF 

1000 

sc 

MAGN U? LON 

SC 

1000 

SC 

MAGN LAT LON 

sc 



AUG. 25# 1977 

237 



AUG. 26# 1977 

238 


1 

345 

0.0 

0 

H 

444 

0.0 

0 

H 

2 

343 

0.0 

0 

H 

452 

0.0 

0 

H 

3 

370 

0.0 

0 

H 





A 

3 73 

0.0 

0 

H 





5 

3 73 

0.0 

0 

H 





6 

389 

0.0 

0 

H 





7 

389 

0.0 

0 

H 

449 

0.0 

0 

H 

a 

391 

0.0 

0 

H 

441 

0.0 

0 

H 

9 

411 

0.0 

0 

H 

433 

0.0 

0 

H 

10 

410 

0.0 

0 

H 

450 

0.0 

0 

H 

11 

438 

0.0 

0 

H 

450 

0.0 

0 

H 

12 

453 

0.0 

0 

H 

438 

0.0 

0 

H 

13 

454 

0.0 

0 

H 

415 

0.0 

0 

H 

14 

463 

0.0 

0 

H 

450 

0.0 

0 

H 

15 

464 

0.0 

0 

H 

451 

0.0 

0 

H 

16 

458 

0.0 

0 

H 

459 

0.0 

0 

H 

17 

450 

0.0 

0 

H 

471 

0.0 

0 

H 

18 

4 32 

0.0 

0 

H 

465 

0.0 

0 

H 

19 

446 

0.0 

0 

H 

46B 

0.0 

0 

H 

20 

423 

0.0 

0 

H 

474 

0.0 

0 

H 

21 

419 

0.0 

0 

H 

530 

0.0 

0 

H 

22 

417 

0.0 

0 

H 

527 

0.0 

0 

H 

23 

425 

0.0 

0 

H 





24 

452 

0.0 

0 

H 






AUG. 27, 1977 


239 


AUG, 26, 1 977 


1 













425 

5.2 

65 

J 

4.4 

22 

151 

-2,6 

1.6 

0.9 

3 

J 

2 













407 

5.4 

34 

J 

4,5 

14 

177 

-4,3 

0.5 

1.0 

1 

J 

3 













414 

5.5 

54 

4 

4.4 

-1 

147 

-3.1 

1 .9 

-0.6 

2 

J 

4 

5 













416 

6.3 

58 

J 

4.7 

-10 

133 

-3.0 

2.8 

-1.7 

2 

4 

6 













422 

6.6 

74 

J 

4.2 

-16 

122 

-1.9 

2.3 

-2.2 

2 

4 

7 





11.3 

-40 

155 

-6.5 

0.0 

-6.7 

7 

J 

421 

7.1 

65 

J 

3.9 

21 

147 

-2.1 

1.7 

0.2 

3 

4 

8 





9.2 

10 

106 

-1.0 

3.3 

-1.1 

9 

J 

420 

8.2 

83 

J 

3.9 

-3 

219 

-2.6 

-2.0 

0.9 

2 

J 

9 





16.0 

-29 

80 

2.1 

6.8 

-11.9 

7 

J 

409 

7.2 

45 

J 

4.3 

4 

157 

-3.3 

1.3 

-0.5 

2 

J 

10 





7.5 

-34 

147 

-4.2 

0.5 

-4.4 

4 

J 

414 

7.2 

58 

J 

4.1 

2 

126 

-2.1 

2.5 

-1.5 

2 

4 

11 





7.2 

-10 

131 

-3.9 

3.2 

-3.3 

4 

J 

417 

7.6 

63 

J 

4.3 

8 

125 

-2.1 

2.8 

-1.2 

2 

J 

12 













428 

7.5 

61 

J 

4.2 

6 

80 

0.6 

3.0 

-1.5 

2 

J 

13 













405 

7.4 

50 

J 

4.3 

39 

196 

-2.8 

0.6 

2.4 

2 

J 

14 

444 

8.2 

106 

J 

7.5 

20 

100 

-1.1 

6.4 

-1 .1 

3 

J 

405 

7.7 

52 

J 

4.5 

42 

172 

-2.6 

1.5 

1.8 

3 

J 

15 

428 

7.9 

99 

J 

6.8 

-13 

124 

-3.0 

3.4 

-3.2 

4 

J 

424 

8.0 

57 

J 

4.2 

6 

80 

0.5 

2.8 

-1.1 

3 

J 

16 

430 

8.0 

97 

4 

6.4 

21 

127 

-2.8 

4.1 

O.D 

4 

J 

419 

8,6 

65 

J 

3.9 

-7 

92 

-0.1 

2.5 

-1,6 

3 

J 

17 

439 

8.2 

86 

J 

5.9 

-3 

99 

-0.7 

4.0 

-1.9 

4 

J 

403 

8.2 

62 

4 

4.1 

-45 

153 

-2.0 

0.1 

-2.4 

3 

J 

18 

440 

7.3 

76 

J 

6.0 

-22 

106 

-1.4 

3.9 

-3.5 

2 

J 

404 

6,3 

49 

J 

4.2 

17 

118 

-1.4 

2.9 

0.0 

3 

J 

19 

440 

6.2 

61 

J 

5.9 

-18 

109 

-1.7 

4.3 

-3.0 

2 

J 

401 

8.3 

54 

J 

4.1 

-7 

11? 

-1.5 

2.8 

-1.2 

2 

J 

20 

428 

5.9 

68 

J 

5.6 

-15 

131 

-3.C 

3.1 

-2.0 

3 

J 

387 

8.3 

69 

J 

4.1 

3 

157 

-3.5 

1,5 

-0.2 

1 

4 

21 

421 

6.1 

73 

J 

5,4 

-7 

132 

-3.3 

3.5 

-1.3 

2 

J 

382 

8.3 

70 

4 

4 .n 

20 

16C 

-3.2 

1.4 

1.0 

2 

J 

22 

429 

5.4 

55 

J 

5,4 

-1 

117 

•2.2 

4.2 

-0.6 

2 

J 

401 

8.8 

49 

4 

4.0 

3 

60 

1.7 

3.0 

-0.4 

2 

J 

23 













386 

8.1 

67 

4 

4 .0 

IE 

202 

-2.8 

-1.C 

1.2 

3 

J 

24 

442 

6.1 

70 

J 

5.2 

20 

93 

-0.2 

4.7 

0.8 

2 

J 

373 

7.6 

32 

4 

4.3 

3 

197 

-4.0 

-1 .2 

0.4 

1 

J 







AUG 

. 25 

'# 1977 




241 





AUG 

. 33# 1977 




242 

1 

372 

7.4 

33 

J 

4.1 

11 

165 

-3.4 

1.0 

0.5 

2 

J 

355 

7.4 

25 

J 

3.7 

-6 

60 

1.7 

2.9 

-1.0 

1 

J 

2 

392 

7.5 

43 

J 

4.0 

22 

102 

-0.7 

3.4 

0.6 

2 

J 

352 

7.3 

27 

J 

3.7 

-9 

47 

2.5 

2.5 

-1.2 

1 

J 

3 

382 

7.1 

61 

J 

2.8 

3 

102 

-0.4 

1.8 

-0.4 

2 

J 

337 

7.8 

21 

J 

3.5 

29 

98 

-0.4 

2.9 

0.7 

2 

J 

4 

3 74 

7.1 

46 

J 

3.6 

19 

156 

-2.7 

1 .4 

0.6 

2 

J 

330 

8.2 

29 

J 

3.3 

-22 

196 

-1 .6 

-0.7 

-3.5 

3 

J 

5 

379 

7.4 

46 

J 

4.0 

-1 

115 

-1 .6 

3.2 

-1 .3 

1 

J 

329 

8.8 

22 

J 

3.7 

-45 

209 

-2.1 

-2.0 

-1.8 

2 

J 

6 

374 

7.3 

44 

J 

3.5 

-18 

149 

-2.1 

0.8 

-1.3 

2 

J 

329 

8.7 

21 

J 

3.6 

-29 

HO 

-2.1 

1.0 

-2.1 

2 

J 

7 

372 

7.2 

44 

J 

4.0 

-13 

120 

-1.8 

2.3 

-2.1 

2 

J 

327 

8.8 

27 

J 

3.4 

-31 

143 

-2.0 

0.7 

-2.0 

2 

J 

8 

376 

7.0 

42 

J 

3.6 

9 

104 

-C.7 

2.6 

-C.9 

2 

J 

333 

9.2 

20 

J 

3.0 

-16 

105 

-0.6 

1 .5 

-1.6 

2 

J 

9 

376 

7.5 

49 

J 

3.4 

-9 

103 

-0.9 

2.2 

-1.9 

2 

J 

334 

9.6 

20 

J 

3.1 

-33 

89 

0.0 

1 .0 

-2.2 

2 

J 

10 

375 

7.7 

46 

J 

3.7 

-4 

104 

-0.8 

2.7 

-2.0 

1 

J 

343 

9.7 

21 

J 

3.5 

-23 

59 

1.6 

1 .5 

-2.5 

1 

J 

11 

3 78 

7.6 

38 

J 

3.8 

-9 

76 

0.8 

2.3 

-2.1 

2 

J 

332 

10.9 

14 

J 

3.7 

-13 

94 

-0.2 

2.3 

-2.4 

1 

4 

12 

375 

7.5 

34 

J 

3.6 

-35 

88 

0.1 

1 .2 

-2.9 

2 

J 

339 

11.4 

16 

J 

3.8 

-22 

71 

0.9 

1.6 

-2.5 

2 

4 

13 

385 

7.5 

40 

J 

3.6 

-10 

61 

1.6 

2.2 

-2.1 

1 

J 

337 

12.4 

16 

J 

4.0 

-25 

75 

0.8 

1.8 

-2.8 

2 

J 

14 

373 

7.6 

33 

J 

3.5 

-3 8 

101 

-0.5 

1.1 

-2.8 

2 

J 

338 

12.5 

16 

J 

4.6 

-15 

84 

0.4 

3.1 

-3.1 

1 

J 

15 

372 

7.5 

29 

J 

3.9 

16 

92 

-0.1 

3.5 

-0.8 

1 

J 

347 

13.2 

16 

J 

4.8 

-4 

87 

0.2 

4.0 

-2.5 

1 

J 

16 

365 

7.4 

35 

J 

3.7 

4 

115 

-1.4 

2.8 

-1.1 

2 

J 

337 

14.0 

16 

J 

4.8 

-11 

65 

1.9 

3.3 

-2.5 

1 

J 

17 

364 

7.3 

34 

J 

3.7 

-13 

110 

-1 .2 

2.7 

-1 .9 

1 

J 

335 

13.8 

13 

J 

5.4 

3 

78 

1.1 

4.9 

-1.7 

1 

J 

18 

373 

7.5 

29 

J 

3.7 

-11 

57 

1.9 

2.5 

-1 .6 

1 

J 

330 

13.1 

15 

J 

5.2 

28 

89 

0.1 

4.9 

3.8 

2 

J 

19 

369 

7.7 

27 

J 

3.6 

4 

55 

1.9 

2.7 

-0.5 

1 

J 

332 

14.7 

11 

J 

5.0 

10 

78 

1 .0 

4.8 

-0.5 

1 

J 

20 

3 72 

7.8 

43 

J 

3.2 

4 

28 

2.6 

1.4 

-0.1 

1 

J 

325 

13.2 

15 

J 

5.0 

-9 

94 

-0.3 

4.5 

-1.9 

1 

4 

21 

356 

7.6 

33 

J 

3.2 

24 

89 

0.0 

2.4 

0.5 

2 

J 

323 

13.3 

17 

J 

5.0 

-12 

100 

-O.S 

4.1 

-2.4 

1 

J 

22 

339 

7.4 

28 

J 

3.6 

-7 

145 

-2.4 

1.6 

-0.7 

2 

J 

322 

14 .4 

17 

J 

5.0 

-15 

109 

-1.5 

4.2 

-2.1 

1 

J 

‘23 

340 

7.4 

27 

J 

3.5 

16 

154 

-1.8 

1 .0 

0.4 

3 

J 

318 

14.5 

17 

J 

5.3 

-16 

112 

-1.8 

4.2 

-2.2 

1 

J 

24 

354 

7.5 

26 

J 

3.7 

11 

66 

1.3 

2.9 

0.1 

2 

J 





4.9 

-8 

104 

-1.1 

4.4 

-1.5 

1 

J 







AUG 

. 31 

# 1977 




243 





SEP 

• 1 

1# 1977 




244 

1 

309 

15.3 

16 

J 

5.3 

-15 

131 

-2.9 

3.0 

-1.8 

3 

J 

326 

20.0 

11 

J 

7.4 

0 

278 

0.8 

-5.6 

1.2 

4 

4 

2 

313 

16.8 

15 

J 

5.2 

-10 

124 

-2.9 

3.9 

-1 .9 

1 

J 

286 

0.0 

0 

H 

8.6 

0 

285 

2.2 

-8.0 

1.9 

1 

4 

3 

316 

20.0 

13 

J 

4.8 

-2 

113 

-1.8 

4.1 

-1.3 

1 

4 

280 

0.0 

0 

H 









4 

318 

21.3 

14 

J 

4.7 

49 

73 

0.6 

2.6 

1.6 

4 

J 

300 

0.0 

5 

H 









5 

315 

14.6 

12 

J 

7.1 

-26 

284 

1.5 

-6.7 

-0.6 

2 

4 

319 

3.0 

0 

M 









6 





7.6 

-20 

290 

2.4 

-7.2 

0.4 

0 

4 

312 

0.0 

0 

H 









7 

320 

0.0 

0 

K 

E.1 

-7 

292 

3.0 

-7.0 

2.5 

1 

4 

313 

26.0 

21 

J 

9.1 

-17 

299 

4.0 

-7.6 

1.1 

3 

J 

8 

328 

11.2 

9 

J 

7.9 

-13 

290 

2.5 

-6.9 

1.9 

2 

J 

322 

22.0 

18 


10.7 

5 

280 

1.8 

-6.4 

5.8 

2 

J 

9 

330 

11.3 

9 

J 

8.2 

-14 

289 

2.6 

-7.4 

2.2 

1 

J 

309 

22.9 

22 

J 

10.0 

12 

289 

3.0 

-6.4 

6.3 

3 

J 

10 

333 

13.2 

11 

4 

7.8 

-8 

287 

2.2 

-6.7 

3.1 

1 

J 

314 

24.0 

23 

J 

10.1 

22 

283 

2.1 

-5.5 

8.0 

2 

J 

11 

336 

16.7 

13 

4 

6.3 

-8 

297 

2.7 

-4.9 

2.2 

2 

J 

317 

28.7 

18 

4 









12 

334 

17.2 

12 

4 

6.1 

3 

302 

3.1 

-4.0 

3.0 

1 

J 

320 

32.2 

21 

J 

9.9 

42 

263 

-0 .9 

-2.4 

9.5 

1 

J 

13 

331 

19.0 

11 

4 

5.9 

1 

296 

2.5 

-4.3 

2.8 

1 

J 

323 

24.8 

31 

J 

10.3 

48 

261 

-1 .0 

-1 .5 

9.2 

4 

J 

14 

332 

19.0 

10 

J 

6.0 

-1 

296 

2.6 

-4.7 

2.7 

1 

J 

320 

21.1 

45 

J 

9.4 

56 

264 

-0.5 

-0.5 

8.7 

3 

J 

15 

335 

17.1 

14 

4 

6.2 

-? 

287 

1.7 

-5.3 

2.0 

2 

J 

316 

20.1 

42 

J 

9.3 

66 

280 

1.0 

0.8 

9.1 

1 

J 

16 

335 

20.2 

13 

J 

5.8 

-7 

288 

1.7 

-5.0 

1.6 

2 

J 

324 

21 .2 

45 

J 

8.3 

17 

249 

-2.7 

-5.4 

5.1 

3 

J 

17 

333 

19.8 

11 

J 

5.9 

-1 

289 

1.9 

-5.2 

2.0 

1 

J 

322 

22.6 

58 

J 

6.1 

43 

259 

-0.8 

-2.3 

5.2 

2 

J 

18 

336 

15.6 

14 

J 

7.3 

-2 

287 

2.1 

-6.6 

2.0 

1 

J 

325 

22.8 

63 

J 

5.3 

18 

220 

-3.4 

-2.2 

2.3 

2 

J 

19 

334 

15.8 

12 

J 

7.7 

3 

265 

2.0 

-7.0 

2.5 

1 

J 

303 

21.2 

60 

J 

6.0 

4 7 

359 

3.8 

1.1 

3.9 

2 

J 

20 

333 

17.3 

11 

J 

7.9 

0 

282 

1 .6 

-7.4 

1.8 

1 

J 

302 

20.8 

63 

J 

5.8 

50 

8 

3.4 

1 .4 

3.8 

2 

J 

21 

333 

18.8 

10 

J 

7.9 

-8 

278 

1.1 

-7.8 

0.5 

1 

J 

312 

22.4 

57 

J 

5.7 

69 

315 

1.1 

-C.2 

4.3 

3 

J 

22 

329 

18.2 

9 

4 

8.2 

-5 

282 

1.7 

-7.9 

0.8 

1 

4 

311 

22.8 

61 

J 

6.2 

46 

320 

3.0 

-1.7 

4.4 

3 

J 

23 

329 

16.9 

11 

J 

8.5 

5 

293 

3.3 

-7.5 

2.1 

1 

J 

307 

21.8 

56 

4 

6.3 

28 

326 

3.7 

-2.C 

2.8 

4 

J 

24 

329 

18.4 

11 

J 

8.6 

2 

283 

1.9 

-8.2 

1.9 

1 

J 

318 

23.1 

48 

J 

6.5 

10 

271 

0.1 

-5.8 

2.2 

2 

4 


09 / 02/77 - 09 / 09/77 


Hft 


VEL BEN TEMP/ PLS A V Q GSE GSE BUGS* BfOSM flfGS* SG 
1000 SC MAGN UT LON 


inr 

sc 


VEL 


t>£N TEMP/ 
1000 


PLS A9 0 GSE GSE OXGSM OYG$M DZGSM SG IMF 
SC MAGN LAT LON 5C 


SEP. 2# 1977 


245 


SEP. I, 1977 


246 


1 

31 4 

25.1 

31 

J 

7.0 

20 

263 

-C.7 

’*5,2 

3.3 

3 

4 





10. S 

-21 

286 

2.1 

-7.9 

-1.3 

6 

4 

2 

313 

0.0 

0 

H 

7.2 

6 

252 

-2.2 

-6,4 

2.3 

1 

J 

326 

0.0 

Q 

H 

11 .3 

-23 

297 

3.5 

-7.5 

-1.5 

8 

4 

3 

310 

0.0 

0 

H 

4.2 

9 

295 

0.6 

-1.6 

0,6 

4 

J 

339 

0.0 

0 

H 

5.3 

-49 

269 

-P.1 

-4.1 

-2.7 

3 

i 

4 

309 

34. e 

29 

4 

5.4 

32 

354 

4,3 

0.4 

2.7 

2 

4 

344 

28.1 

46 

J 

7,3 

-50 

273 

0.2 

-5.8 

-3.5 

2 

J 

5 

301 

29.6 

39 

J 

6.9 

39 

14 

5,0 

2.7 

3,4 

2 

4 

346 

25.4 

43 

4 

7,3 

-19 

266 

-0,4 

-6.6 

0.3 

3 

4 

6 

3 06 

32.9 

46 

J 

6.1 

46 

319 

2.6 

-0.6 

4.2 

3 

J 

349 

29.2 

31 

4 

5.6 

-29 

286 

1.3 

-5.C 

-0.5 

2 

J 

7 

308 

34.2 

5-1 

J 

6.5 

37 

307 

2.5 

-1.5 

4.4 

4 

J 

356 

28,4 

29 

4 

7.2 

8 

305 

3.7 

-4.3 

3.3 

3 

4 

8 

336 

32,8 

35 

J 

5.5 

8 

284 

1.2 

-3.B 

3.0 

2 

J 

36? 

22.6 

42 

J 

8.9 

15 

318 

6.2 

-3.7 

4,7 

2 

4 

9 

3 36 

32,3 

36 

J 

5.4 

22 

30? 

2.5 

*1.7 

2.9 

3 

J 

376 

22.5 

38 

4 

8.2 

14 

319 

5.0 

-3.3 

4.3 

2 

4 

10 

3 36 

O.C 

0 

K 









381 

16.6 

48 

J 

9.4 

18 

32C 

6.6 

-3.1 

5.3 

2 

4 

11 

303 

0.0 

0 

N 









177 

16,8 

41 

J 

9,2 

20 

329 

7.4 

-2.0 

5.1 

1 

4 

12 

288 

0.0 

0 

rt 

4.E 

70 

319 

1.2 

1.5 

4.2 

1 

4 

387 

0,0 

0 

H 









13 

292 

33.7 

19 

J 

5.3 

56 

54 

1.7 

4.2 

2.3 

2 

4 

403 

0.0 

0 

H 

10.2 

11 

302 

5.3 

-6.1 

6.2 

1 

J 

K 

298 

0.0 

0 

H 

3.3 

7 

286 

0,6 

-1.6 

1 ,2 

3 

J 

391 

0.0 

0 

H 

9.8 

9 

307 

5.6 

-5.6 

5.1 

3 

4 

15 

338 

59. C 

2D 

J 

7.6 

13 

273 

0.2 

-3.4 

2.7 

7 

J 

400 

0.0 

0 

H 

9.2 

id 

310 

5.6 

-5.2 

4.6 

2 

4 

tfi 

319 

62.6 

23 

J 

6.6 

40 

264 

-0.2 

-1.1 

2.5 

6 

4 

392 

0.0 

c 

M 

8.6 

9 

296 

3.6 

-6.1 

4.4 

2 

4 

17 

3 39 

59.1 

22 

4 

5,5 

23 

68 

0,2 

5.5 

-0,3 

1 

4 

m 

0,0 

0 

H 

7.2 

-5 

342 

6,5 

-2.2 

0.3 

2 

4 

IS 

312 

46.2 

21 

J 

9.0 

24 

66 

3.3 

8.1 

0.9 

4 

4 

439 

11.6 

38 

4 

6.4 

0 

261 

1,0 

-5.1 

1.6 

3 

J 

19 

314 

39.0 

23 

J 

11.3 

25 

6? 

3.9 

13.0 

1.8 

3 

J 

403 

ta.i 

51 

4 

7.2 

9 

33C 

6.0 

-3.0 

2.0 

2 

J 

20 

310 

44,3 

23 

J 

11.1 

24 

49 

6,1 

7.E 

2,3 

4 

4 

411 

5,8 

50 

4 

7.9 

14 

335 

6,9 

-2.6 

2.6 

1 

4 

21 

313 

39.1 

30 

J 

8.8 

23 

45 

3.8 

4.2 

1 .4 

7 

4 

414 

6.1 

47 

4 

7,7 

19 

338 

6.8 

-2.1 

3,0 

1 

J 

22 

309 

38.7 

30 

J 

7.6 

-14 

1 

6.3 

-0.2 

-1 .6 

4 

4 

423 

7.2 

81 

J 

6.8 

20 

3C1 

3.0 

-4.5 

3.1 

3 

4 

23 

314 

42,1 

36 

4 

9,4 

0 

333 

5,0 

-7.5 

1 .4 

3 

J 

425 

7.8 

99 

4 

6.3 

19 

267 

-0,3 

-5.2 

3.0 

2 

4 

24 

3*7 

30.5 

31 

4 

10,9 

-25 

279 

1.5 

-10.0 

-2.5 

3 

J 

426 

8.9 

84 

4 

6.6 

1 

281 

1,2 

-6.2 

1.3 

2 

4 


SEP. 4, 1977 


247 


SEP. 5, 1977 


248 


1 

4 27 

7.3 

8? 

J 

7.5 

5 

302 

3.3 

-5.1 

1.7 

4 

4 

406 

0.0 

0 

H 

2 

415 

8,6 

74 

J 

7.5 

5 

295 

3.1 

-6.3 

2.2 

2 

4 

393 

0,0 

0 

H 

3 

420 

9,0 

68 

4 

7,5 

-2 

289 

2.3 

-6.6 

t.7 

2 

4 

394 

0.0 

0 

H 

4 

414 

0,0 

2 

H 

7.7 

-9 

299 

3.4 

-6.1 

0.9 

3 

4 

401 

0.0 

0 

H 

5 

408 

8.3 

76 

4 

7.2 

3 

304 

3,2 

-4.3 

2.1 

4 

4 

363 

0.0 

0 

H 

6 

393 

7,7 

89 

J 

7.3 

7 

316 

4.4 

-3,6 

2.5 

4 

4 

3 88 

0.0 

0 

H 

7 

407 

7.8 

68 

J 

7.7 

-16 

276 

0.7 

-7.2 

1.5 

2 

4 

363 

0.0 

0 

H 

8 

4 08 

8.0 

57 

J 

3.3 

-36 

264 

-0.7 

-7.1 

-0.8 

3 

4 

373 

0.0 

0 

H 

9 

406 

8.0 

70 

J 

8.7 

-22 

263 

-0.9 

-7.6 

l.i 

4 

4 

370 

0.0 

0 

H 

10 

399 

8.7 

94 

J 

7.2 

-5 7 

42 

1.4 

-0.5 

-3.1 

6 

4 

369 

0.0 

0 

H 

11 

397 

9.2 

113 

J 

7.2 

-53 

43 

2.7 

-0.6 

-5.4 

4 

J 

385 

0.0 

0 

M 

12 

385 

9,2 

185 

J 

7.0 

5 

341 

5.6 

-1.3 

1.5 

4 

4 

390 

0.0 

0 

H 

13 

388 

8.3 

152 

J 









401 

0.0 

0 

H 

14 

393 

8,4 

165 

4 

6.6 

28 

22 

4.7 

3.0 

1.3 

4 

4 

399 

0.0 

0 

H 

15 

394 

8.3 

152 

4 

6.4 

23 

347 

4,5 

0.0 

2.2 

4 

4 

401 

0.0 

a 

H 

•16 

381 

7.G 

97 

4 

7.4 

28 

345 

5.5 

-0.0 

3.4 

4 

4 

436 

0.0 

0 

H 

17 

447 

0.0 

0 

N 









443 

0.0 

0 

H 

18 

418 

0.0 

0 

H 









416 

0.0 

0 

H 

19 

436 

0.0 

c 

H 









42Q 

0.0 

0 

H 

20 

431 

0,0 

0 

H 









456 

0.0 

0 

H 

21 

482 

o.c 

0 

II 









446 

0.0 

0 

H 

22 

439 

0.0 

0 

H 









451 

0.0 

0 

H 

23 

436 

0,0 

0 

H 









446 

0.0 

0 

)l 

24 

411 

0.0 

0 

H 









41? 

0.0 

0 

H 


SEP. 6r 1977 


249 


SEP. 7/ 1977 


250 


1 

439 

0.0 

3 

a 

371 

0.0 

0 

H 

2 

423 

0.0 

0 

H 

374 

3.0 

0 

H 

3 

425 

0.0 

0 

H 

375 

0.0 

0 

H 

4 

445 

0.0 

0 

H 

372 

0.0 

0 

H 

5 

433 

0,0 

0 

H 

373 

O.C 

0 

H 

6 

436 

0.0 

0 

H 

353 

3.0 

0 

H 

7 

435 

0.0 

0 

H 

347 

0.0 

0 

H 

s 

423 

0.0 

0 

H 

347 

0.0 

0 

H 

9 

420 

0.0 

0 

H 

343 

0.0 

0 

H 

10 

433 

0.0 

0 

H 

352 

0.3 

c 

H 

It 

408 

0.0 

0 

H 

338 

0.0 

0 

H 

12 

408 

0.0 

0 

H 

337 

0.0 

0 

H 

13 

408 

0.0 

0 

N 

344 

G.O 

G 

« 

14 

405 

0,0 

0 

H 

345 

0.0 

0 

H 

15 

392 

0.0 

0 

H 

336 

0.0 

D 

H 

16 

382 

0.0 

0 

H 

365 

0,0 

0 

H 

17 

386 

0.0 

0 

H 

365 

0.0 

0 

H 

18 

3 82 

0.0 

0 

H 

368 

0.0 

0 

H 

19 

380 

0.0 

0 

H 

368 

0.0 

a 

H 

20 

375 

0,0 

0 

H 

365 

0.0 

0 

H 

21 

372 

0.0 

0 

H 

369 

0.0 

0 

H 

22 

371 

0.0 

0 

H 

383 

0.0 

0 

H 

23 

369 

0.0 

0 

H 

371 

0.0 

0 

H 

24 

369 

0.0 

0 

H 

366 

0.0 

0 

H 


SEP. 8, 1977 


251 


SEP. 9 , 1977 


252 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 


14 

15 

16 
17 


18 

359 

22.4 

33 

J 








19 

363 

22.7 

22 

J 








20 

360 

23.2 

27 

J 








21 

355 

20.7 

43 

J 








22 

363 

21.8 

28 

J 

3.3 

-8 

144 

-1.0 

0.6 

-0.3 

3 

23 

366 

25.6 

26 

J 

2.9 

27 

185 

-1.7 

0.0 

□ .9 

2 

24 

363 

21.5 

34 

J 

5.0 

39 

101 

-0.7 

3,8 

2.0 

2 


360 

13.8 

48 

J 

6.4 

-5 

119 

-2.8 

4.8 

-1.6 

2 

J 

362 

13.9 

54 

4 

6.0 

18 

131 

-3.1 

3*8 

0.6 

3 

J 

356 

13.7 

68 

J 

6.1 

24 

146 

“3.9 

3.2 

1.3 

3 

4 

357 

14.4 

62 

J 

5.8 

-30 

151 

-3.9 

1.2 

-3.1 

3 

4 

358 

12.8 

88 

4 

6.7 

9 

155 

-4.9 

2.5 

-0,1 

4 

J 

365 

10.8 

62 

J 

6.1 

47 

128 

-2.0 

3,8 

2.1 

4 

4 

370 

10.6 

55 

4 

6.7 

16 

99 

-0.9 

6.0 

-1.3 

2 

4 

385 

10.0 

65 

4 

6.3 

-21 

33 

3.1 

1.0 

•-2.3 

5 

4 

387 

9.4 

68 

J 

6.3 

8 

93 

-0.2 

4.4 

-2.0 

6 

4 

385 

8.1 

64 

4 

7.4 

21 

112 

-2.4 

6.2 

“1.3 

3 

J 

39? 

7.5 

57 

J 

7.1 

-3 

94 

-0.5 

5.2 

-4.0 

3 

J 

4 09 

?.S 

57 

4 

6.8 

-11 

79 

1 .2 

4.3 

^4.3 

3 

4 

39D 

7.6 

69 

4 

7.0 

5 

117 

-3.0 

5,2 

-2.7 

2 

4 

398 

6.8 

53 

4 

7,6 

0 

107 

-2.2 

6.Q 

-3.7 

2 

4 

395 

8.2 

56 

J 

7.2 

29 

127 

-3.5 

5.6 

D .6 

2 

4 

398 

9.2 

79 

J 

6.1 

-4 

119 

-2.5 

3.9 

-2.3 

3 

4 

412 

9.3 

65 

J 

6.1 

-10 

85 

0,4 

4.1 

-2.7 

4 

4 

401 

9.7 

63 

4 

6.1 

-26 

118 

-1.9 

2.7 

-3*1 

4 

J 

389 

10.6 

121 

4 

4.8 

-15 

168 

-3.6 

0.4 

-1.2 

3 

J 

396 

10.7 

79 

4 

5.3 

51 

184 

-2.8 

0.7 

3.4 

3 

J 

391 

11,1 

76 

.4 

6.2 

41 

169 

-4.1 

*1.6 

3.4 

3 

J 

385 

10.7 

73 

4 

6.0 

13 

140 

-3.7 

3.3 

0.5 

3 

4 





6.4 

23 

158 

-3.5 

1,7 

1.3 

5 

4 

382 

11.6 

73 

4 

7,1 

17 

182 

-5.7 

0.2 

1.8 

4 

J 


HR 

VEL 

DEN 

TEMP/ 

PIS 

AV Q GSE 

GSt 

DXGSM 

oyosM 

DZGSM 

SG 

JMf 




1000 

SC 

MAGN LAT 

ION 





SC 






sep. i; 

1977 




253 

1 

389 

11.6 

77 

J 

6.4 -26 

208 

-4.4 

-2.9 

-t .9 

3 

J 

2 

41)4 

10.7 

68 

J 

6.4 -64 

115 

-0.9 

3.8 

-4.9 

4 

J 

3 

402 

9.5 

71 

J 

6.0 -54 

113 

*1.2 

1.5 

-5.0 

3 

J 

4 

4)3 

9.4 

112 

J 

4.6 -54 

227 

-1.3 

-2.2 

-2.0 

3 

J 

5 

396 

8.9 

112 

J 

4.9 0 

128 

-1 .6 

2.1 

-o.v 

4 

J 

6 

391 

9.1 

106 

J 

5.7 -11 

123 

-2.6 

3.2 

-2.6 

3 

J 

7 

4QB 

8.9 

108 

J 

5.2 22 

94 

-0,3 

4.0 

-0.4 

3 

J 

8 

415 

8.7 

101 

J 

5,3 -63 

4 

1 .9 

-1.8 

-3.4 

3 

J 

V 

403 

8.5 

123 

J 

4.4 -21 

144 

-1.1 

0.4 

-0.9 

4 

J 

1C 

420 

7.2 

72 

J 

5.9 -16 

51 

3.4 

2.6 

-3.6 

2 

J 

11 

412 

7.2 

83 

J 

5.7 -34 

51 

2.5 

1.0 

-3.9 

3 

J 

12 

417 

7.1 

79 

J 

5.7 -22 

44 

3.7 

1.8 

-3.7 

2 

J 

13 

407 

7.5 

85 

J 

5.3 -26 

53 

2.7 

1 .e 

-3.8 

2 

J 

14 

381 

7.1 

77 

J 

5.0 15 

133 

-2.6 

2. '9 

-0.6 

3 

J 

15 

3B3 

6.6 

70 

J 

4.9 -11 

107 

-1.2 

3.0 

-2.6 

3 

J 

16 

384 

6.9 

74 

J 

4.8 -16 

113 

-1.8 

3.2 

-3.0 

1 

J 

17 

399 

6.6 

61 

) 

4.8 -7 

86 

0.3 

3.8 

-2.2 

2 

J 

1 8 

4 30 

7,0 

53 

J 

4.3 -14 

66 

1.6 

3.1 

-2.2 

1 

J 

19 

387 

7.3 

43 

J 

4.2 -5 

73 

0.7 

2.1 

-0.9 

3 

J 

20 

393 

7.4 

46 

J 

3.6 20 

45 

1.7 

1 .9 

0.4 

2 

J 

21 

383 

7.6 

35 

J 

3.9 -22 

85 

0.3 

3.0 

-2.1 

1 

J 

22 

383 

11.6 

25 

J 

3.7 -33 

338 

2.C 

-1.1 

-1.2 

3 

J 

23 

383 

10.2 

39 

J 

4.1 -58 

82 

0.1 

1.3 

-3.6 

1 

J 

24 

387 

10.2 

39 

J 

4.8 -62 

71 

0.6 

1.0 

-3.9 

3 

J 







SEP 

. 12 

1* 1977 




255 

1 

37) 

8.2 

34 

J 

6.2 

52 

111 

-1.4 

4.6 

4.0 

1 

J 

2 

368 

8.7 

33 

J 

5.9 

52 

124 

-2.0 

4.0 

3.6 

1 

J 

3 

372 

10.3 

25 

J 

5.6 

-24 

121 

-2.2 

3.0 

-2.9 

3 

J 

4 

370 

11.1 

23 

J 

6.0 

2 

106 

-1.6 

5.3 

-1 .7 

2 

J 

5 

3t>2 

10.3 

31 

J 

6.1 

11 

121 

-3.0 

5.0 

-0.9 

1 

J 

6 

3 74 

10.4 

23 

J 

6.3 

22 

81 

0.9 

6 . C 

-0.4 

2 

J 

7 

362 

9.8 

24 

J 

6.3 

45 

117 

-1.*> 

5.3 

1 .9 

2 

J 

8 

365 

9.0 

22 

J 

6.4 

41 

94 

-0.3 

5.8 

1 .0 

2 

J 

9 

368 

9.0 

21 

) 

5.9 

44 

81 

0.7 

5.6 

1.2 

1 

J 

10 

369 

8.7 

19 

J 

5.9 

44 

71 

1 .4 

5.6 

1.1 

1 

J 

11 

363 

7.7 

20 

J 

5.4 

43 

/3 

1.2 

5.2 

0.9 

0 

J 

12 

354 

7.4 

20 

J 

5.2 

39 

76 

1.0 

5.1 

0.5 

1 

J 

13 

349 

8.1 

24 

J 

4.2 

34 

109 

-1.1 

3.8 

0.1 

2 

J 

14 

353 

8.3 

24 

J 

3.6 

8 

141 

-2.7 

2.1 

-0.7 

1 

J 

15 

349 

6.4 

22 

J 

3.7 

5 

142 

-2.8 

2.1 

-0.8 

1 

J 

16 

345 

9.3 

19 

J 

3.5 

4 

139 

-2.5 

2.0 

-0.8 

1 

J 

17 

338 

10.7 

16 

J 

3.4 

-7 

147 

-2.8 

1 .5 

-1 .1 

0 

J 

18 

336 

11.5 

13 

J 

3.2 

-33 

165 

-2.4 

0.0 

-1 .8 

1 

J 

19 

334 

11.9 

12 

J 

3.3 

-35 

195 

-2.5 

-1. * 

-1.5 

1 

J 

20 

336 

11.8 

13 

J 

3.4 

-32 

223 

-2.0 

-2.3 

-1 .2 

1 

J 

21 

329 

11.6 

14 

J 

3.8 

-18 

175 

-3.4 

0.1 

-1.2 

1 

J 

22 

353 

20.8 

34 

J 

5.2 

-31 

162 

^4.2 

0.8 

-2.9 

1 

J 

23 

344 

21.1 

31 

J 

3.9 

-32 

172 

-3.2 

0.0 

-2.1 

1 

J 

24 

359 

23.9 

32 

J 

5.1 

-56 

204 

-2.3 

-1 .8 

-3.4 

3 

J 







SEP 

. 14 

1977 




257 

1 

446 

7.4 

138 

J 

6.4 

-2 

129 

-3.5 

4.2 

-1.2 

3 

J 

2 

477 

7.9 

130 

J 

5.5 

-42 

61 

1.6 

2.0 

-3.7 

3 

J 

3 

488 

8.2 

133 

J 

5.2 

-29 

335 

3.9 

-2.4 

-1.7 

2 

J 

4 

472 

7.4 

152 

J 

5.5 

-4 5 

111 

-0.5 

0.7 

-1.7 

5 

J 

5 

484 

7.1 

171 

J 

4.5 

8 

244 

-1.4 

-2.5 

1 .6 

3 

J 

6 

483 

6.7 

136 

J 

5.9 

29 

266 

-0.4 

-3.3 

4.7 

1 

J 

7 

478 

6.7 

152 

J 

5.3 

29 

234 

-1.8 

-1 .4 

2.7 

4 

J 

8 

473 

0.0 

3 

H 









9 

480 

6.4 

136 

J 

6.6 

19 

210 

-4.5 

-1 .2 

2.9 

4 

J 

10 

474 

6.3 

ISO 

J 

6.6 

31 

168 

-5.1 

2.7 

2.0 

3 

J 

11 

475 

5.9 

98 

J 

6.8 

29 

177 

-5.9 

2.1 

2.5 

1 

J 

12 

475 

5.7 

102 

J 

6.7 

23 

173 

-5.8 

2.0 

1.7 

2 

J 

13 

462 

6.1 

100 

J 

'6.5 

U 

180 

-6.1 

1 .0 

1 .6 

2 

J 

14 

46S 

6.2 

105 

J 

6.9 

24 

174 

-5.7 

1.9 

1.9 

3 

J 

15 

467 

5.3 

102 

J 

6.3 

33 

210 

-3.5 

-0.2 

3.7 

4 

J 

16 

459 

5.2 

97 

J 

6.6 

14 

184 

-6.0 

3.3 

1 .5 

2 

J 

17 

490 

5.7 

125 

J 

7.0 

22 

195 

-4.0 

-0.3 

2.0 

5 

J 

18 

466 

4.3 

109 

J 

7.3 

1 

133 

-4.9 

5.0 

-1.7 

2 

J 

19 

461 

3.8 

58 

J 

7.6 

5 

139 

-5.5 

4.7 

-0.8 

2 

J 

2C 

467 

3.8 

97 

J 

7.4 

2 

134 

-5.1 

5.1 

-1.1 

2 

J 

21 

464 

0.0 

0 

H 

7.3 

20 

152 

-6.0 

3.7 

1.7 

1 

J 

22 

463 

3.6 

81 

J 

7.2 

1 8 

153 

-5.8 

3.4 

1 .5 

2 

J 

23 

487 

3.6 

170 

0 

7.3 

13 

130 

-4.4 

5.4 

0.5 

2 

J 

24 

474 

3.5 

144 

J 

7.2 

6 

138 

-5.0 

4.6 

-0.3 

2 

J 







SEP 

. 16* 1977 




259 

1 

370 

14.6 

19 

J 

5.1 

29 

288 

1.1 

-2.7 

2.6 

3 

J 

2 

362 

13.9 

27 

J 

4.9 

24 

310 

2.6 

-2.6 

2.6 

2 

J 

3 

371 

15.1 

20 

J 

5 . B 

-16 

307 

3.2 

-4.5 

-0.2 

2 

J 

4 

370 

16.9 

19 

J 

5.9 

19 

289 

1.5 

-3.6 

3.1 

3 

J 

5 

373 

16.6 

18 

J 

6.7 

-3 

300 

3.3 

-5.5 

2.0 

1 

J 

6 

370 

18.5 

16 

J 

7.1 

-6 

305 

4.1 

-5.5 

1.9 

0 

J 

7 

369 

17. B 

18 

J 

7.3 

-10 

303 

3.9 

-5.9 

1.8 

0 

J 

8 

369 

17.6 

21 

J 

6.7 

-2 0 

318 

4.5 

-4.6 

0.2 

2 

J 

9 

366 

12.6 

30 

J 

7.3 

-32 

356 

5.8 

-2.3 

-2.8 

3 

J 

10 

369 

15.6 

20 

J 

8.5 

-34 

30'/ 

3.3 

-6.8 

-0.5 

4 

J 

11 

376 

18.7 

34 

J 

7.7 

-6 

273 

0.3 

-5.6 

3.1 

4 

J 

12 

386 

18.3 

68 

J 

4.3 

74 

261 

-0.1 

0.7 

2.2 

4 

J 

13 

391 

20.8 

66 

J 

4.8 

49 

216 

-2.0 

0.4 

3.2 

3 

J 

14 

399 

19.2 

• 76 

J 

3.5 

39 

193 

-0.8 

0,2 

0.7 

4 

J 

15 

412 

18.7 

70 

J 

3.8 

13 

83 

0.4 

2.9 

-0.8 

3 

J 

16 

410 

15.8 

109 

J 

5.5 

7 

20 

4.4 

1.7 

-0.2 

3 

J 

17 

397 

19.4 

87 

J 

3.9 

9 

163 

-3.5 

1.2 

0.1 

1 

J 

18 

394 

15.9 

104 

J 

5.1 

52 

102 

-0.4 

2.9 

1 .8 

4 

J 

19 

393 

14.2 

83 

J 

6.3 

2 

87 

0.3 

5.5 

-1.4 

3 

J 

20 

380 

13.6 

8 2 

J 

6.6 

Vi 

113 

-2.1 

5.2 

0.4 

3 

J 

21 

378 

14.1 

77 

J 

7.0 

13 

103 

-1.2 

5.3 

-0.0 

4 

J 

22 

383 

13.9 

54 

J 

6.9 

-7.8 

52 

3.2 

3.4 

-3.6 

4 

J 

23 

382 

11. 9 

58 

J 

8.2 

11 

60 

3.9 

7.0 

0.1 

2 

J 

24 

412 

13.0 

83 

J 

6.4 

10 

45 

4.3 

4.4 

0.1 

2 

J 


09 / 10/77 - 09 / 17/77 


VEL 

DEN 

TEMP/ 

PLS 

AV 0 GSE 

GSE 

8XGSM 

BVCSM 

0ZG5M 

SG 

IMF 


1000 

SC 

MAGN LAT 

LON 





SC 





SEP. IT 

» 1977 




254 

369 

11.3 

50 

J 

4.6 -80 

102 

-0.1 

-0.1 

-2.7 

4 

J 

398 

11.4 

54 

J 

5.2 -35 

95 

-0.4 

3.2 

-3.8 

2 

) 

416 

16.2 

99 

J 

8.5 -34 

107 

-1.8 

4.5 

-5.8 

4 

J 

418 

15.1 

107 

J 

5.9 -2 

10b 

-1.3 

3.6 

-1.7 

5 

J 

404 

12.9 

101 

J 

8.1 22 

113 

-2.5 

6.4 

-0.2 

4 

J 

402 

12.2 

123 

J 

6.7 28 

149 

-3.2 

2.6 

O.b 

5 

J 

4C6 

11.2 

125 

J 

6,7 28 

114 

-5.0 

1.1 

2.5 

3 

J 

448 

13.5 

177 

J 

4.8 13 

53 

2.0 

2.6 

-0.8 

3 

J 

413 

13.0 

122 

J 

5.8 -36 

139 

-1.5 

..3 

-2.1 

5 

J 

410 

13.3 

120 

J 

6.0 -25 

124 

-1 .3 

1 .0 

-1 .9 

6 

J 

392 

12.8 

113 

J 

6.3 43 

156 

-3.7 

3.5 

2.2 

3 

J 

398 

11.6 

87 

J 

7.2 -4 

85 

0.5 

4.9 

-3.7 

4 

J 

414 

8.7 

98 

J 

6.3 -24 

59 

2.6 

2.5 

-4.2 

3 

J 

419 

7,7 

93 

J 

6.5 -7 

69 

2.1 

4.4 

-3.3 

3 

J 

417 

7.9 

R5 

J 

6.3 -1/ 

62 

2.2 

3.1 

-3.1 

4 

J 

425 

7.7 

95 

J 

6.7 -11 

51 

3.7 

3.7 

-2.9 

3 

J 

418 

7.5 

72 

J 

6.9 -31 

5 5 

3.3 

3.3 

-4.9 

1 

J 

4 06 

8.1 

62 

J 

6.7 -20 

72 

1.9 

5.0 

-3.9 

1 

J 

394 

8.1 

6C 

J 

6.6 -2 

89 

0.1 

6,1 

-1.9 

1 

J 

387 

7.9 

51 

J 

6.6 12 

86 

0.4 

6.4 

-0.1 

1 

J 

382 

8.7 

40 

J 

6.4 10 

96 

-0.6 

6.C 

-3.2 

2 

J 

390 

10.1 

42 

J 

6.1 4 

76 

1 .4 

5.4 

-0.7 

3 

J 

373 

8.7 

38 

J 

6,3 40 

103 

-1.1 

5.3 

2.9 

2 

J 






SEP 

*. 13 

1/ 1977 




256 

368 

14.6 

33 

J 

8.5 

-12 

128 

-4.2 

4.9 

-2.6 

5 

J 

390 

11.0 

110 

J 

7.3 

-42 

217 

-3.9 

-4.0 

-3.5 

3 

J 

4 00 

10.7 

117 

J 

7.2 

-3 

136 

-4.9 

4.4 

-1.7 

2 

J 

405 

9.6 

96 

J 

8.0 

36 

107 

-1.6 

6.4 

2.0 

4 

J 

407 

S . 9 

74 

J 

7,2 

32 

122 

-2.9 

5 .0 

1.4 

3 

J 

416 

9.0 

76 

J 

7.4 

9 

111 

-2.5 

6.3 

-1.8 

2 

J 

438 

8 , B 

76 

J 

7.7 

2 

109 

-2.2 

5.8 

-2.9 

4 

J 

437 

6.5 

82 

J 

8.8 

-21 

145 

-6.7 

2,4 

-5.1 

1 

J 

435 

6.2 

95 

J 

8.6 

-29 

16V 

-7.3 

-1.0 

-4.2 

1 

J 

441 

7.0 

115 

J 

8.1 

-30 

177 

-6.7 

-1 .9 

-3.4 

2 

J 

421 

7.6 

88 

J 

8.7 

-24 

155 

-7.0 

0.7 

-4.7 

2 

J 

432 

9.2 

137 

J 

8.7 

-36 

142 

-4.8 

0.6 

-5.7 

4 

J 

435 

9.7 

177 

J 

7.7 

-30 

127 

-3.7 

2.2 

-5.7 

3 

J 

469 

9.9 

134 

J 

7.3 

-23 

73 

1 .6 

3.2 

-4.6 

4 

J 

444 

8.6 

104 

J 

7.7 

-46 

114 

-1 .6 

1.2 

-5,3 

5 

J 

413 

8.6 

99 

J 

7.2 

-3 

136 

-4.7 

3.9 

-2.3 

3 

J 

453 

9.4 

60 

J 

8.5 

-68 

122 

-1 .4 

-C.6 

-7.0 

4 

J 

456 

9.8 

68 

J 

8.5 

-38 

70 

2.1 

3.8 

-6.6 

3 

J 

447 

7.6 

96 

J 

8.0 

-48 

82 

0,5 

2.1 

-4.6 

6 

J 

439 

7.7 

126 

J 

8.2 

-9 

118 

-3.2 

5,5 

-2.6 

4. 

J 

433 

7.4 

144 

J 

8.2 

-3 2 

107 

-1.9 

5.1 

-5.4 

3 

J 

448 

0.0 

0 

H 









438 

7.1 

136 

J 

6.7 

26 

146 

-4.9 

3.6 

2.1 

2 

J 

441 

7.1 

138 

J 

6.7 

-2 

127 

-3.5 

4.5 

-1.2 

3 

J 






SEP 

. 15* 1977 




258 

465 

3.6 

139 

J 

7.0 

-3 

143 

-5.3 

3.8 

-1.3 

2 

J 

460 

3.6 

135 

J 

6.5 

-6 

143 

-5.1 

3.5 

-1.6 

1 

J 

465 

4.2 

169 

J 

6.4 

-6 

133 

-4.3 

4.2 

-2.0 

1 

J 

450 

3.7 

129 

J 

6.6 

-15 

135 

-4.4 

3.6 

-3.1 

1 

J 

433 

3.7 

152 

J 

6.5 

3 

143 

-5.0 

3.6 

-1.2 

2 

J 

444 

4.9 

161 

J 

5.4 

3 

145 

-3.9 

2.6 

-1.0 

3 

J 

440 

5.6 

183 

J 

5.3 

-17 

145 

-4.1 

1.8 

-2.7 

1 

J 

440 

5.4 

15B 

J 

5.4 

-19 

143 

-3.7 

1.6 

-2.8 

y 

J 

447 

5.4 

89 

J 

4.9 

-41 

112 

-1.3 

1 .0 

-4.2 

2 

J 

451 

5.4 

76 

J 

4.9 

-60 

103 

-0.5 

-0.4 

-4.7 

1 

J 

460 

0.0 

0 

H 

4.2 

-50 

132 

-1 .7 

-0.2 

-3.6 

1 

J 

434 

4.1 

84 

J 

3.9 

-46 

147 

-2.1 

-0.3 

-2.9 

2 

J 

420 

3.8 

74 

J 

3.5 

-42 

144 

-1.6 

-0.0 

-2.2 

2 

J 

415 

3.0 

80 

J 

3.6 

-19 

137 

-2.4 

1.3 

-2.2 

1 

J 

407 

3.7 

44 

J 

3.7 

-28 

135 

-2.1 

1.0 

-2.4 

2 

J 

406 

4.0 

30 

J 

3.6 

-30 

232 

-1 .0 

-1 .6 

-0.3 

3 

J 

386 

5.4 

21 

J 

4.4 

B 

275 

0.4 

-3.7 

2.2 

1 

J 

379 

6.3 

24 

J 

4.9 

2 

276 

0.5 

-4.4 

1.8 

1 

J 

368 

8.1 

18 

J 

5.3 

15 

258 

-1.1 

-4.4 

2.8 

1 

J 

369 

9.9 

16 

J 

5.4 

18 

265 

-0.4 

-4.2 

2.8 

2 

J 

365 

0.0 

0 

H 

6.0 

-1 

2B6 

1 .7 

-5.6 

1.2 

1 

J 

364 

0.0 

0 

H 

6,2 

5 

281 

1.2 

-5.7 

1.8 

1 

J 

375 

15.1 

19 

J 

5.7 

13 

275 

0.5 

-5.1 

2.3 

1 

J 

369 

15.6 

15 

J 

5.2 

21 

291 

1.7 

-4.0 

2.7 

1 

J 






SEP 

. 17* 1977 




260 

385 

12.3 

65 

J 

5.5 

10 

68 

1.4 

3.6 

-0.2 

4 

J 

38? 

12.4 

67 

J 

4.3 

17 

70 

1.0 

3.0 

0.2 

3 

J 

388 

12.7 

68 

J 

4.6 

-4 

61 

1.8 

3.0 

-1.2 

3 

J 

389 

12.6 

63 

J 

4.9 

-25 

50 

2.7 

2.4 

-3.0 

1 

J 

371 

13.3 

60 

J 

4.4 

-16 

120 

-1.8 

2.4 

-2.1 

3 

J 

369 

13.1 

39 

J 

5.9 

-19 

106 

-1.4 

3.7 

-3.8 

2 

J 

365 

11.7 

39 

J 

6.7 

-12 

110 

-2.2 

4.6 

-4.1 

2 

J 

365 

12.5 

48 

J 

5.5 

-26 

118 

-2.2 

2.3 

-4.0 

2 

J 

350 

13.3 

71 

J 

5.9 

-13 

137 

-3.4 

2.1 

-2.6 

3 

J 

369 

11.0 

42 

J 

5.5 

-18 

55 

2.6 

2.3 

-3.3 

3 

J 

361 

11.0 

53 

J 

5.4 

-24 

27 

4.2 

0.6 

-3.0 

1 

J 

345 

11 .3 

45 

J 

4.6 

B 

128 

-2.4 

2.8 

-1.3 

2 

J 

360 

12.1 

40 

J 

4.7 

3 

80 

0.7 

3.7 

-2.1 

2 

J 

339 

10.8 

26 

J 

4.0 

-16 

154 

-3.2 

0.8 

-1.7 

1 

J 

341 

9.9 

30 

J 

4.4 

0 

139 

-3.0 

2.3 

-1.3 

2 

J 

332 

9.9 

26 

J 

4.9 

5 

146 

-4.0 

2.6 

-0.8 

1 

J 

328 

10.5 

30 

J 

5.0 

16 

155 

-4.3 

2.4 

0.4 

1 

J 

327 

10.8 

30 

J 

5.0 

21 

148 

-3.9 

2.9 

0.8 

1 

J 

338 

10.4 

24 

J 

4.9 

16 

107 

-1.2 

3.9 

-0.1 

3 

J 

339 

11.0 

24 

J 

4.7 

17 

89 

0.1 

4.0 

0.1 

2 

J 

334 

10.8 

21 

J 

4.6 

23 

105 

-1.1 

4.3 

0,8 

1 

J 

3 30 

11.1 

20 

J 

4.7 

25 

101 

-0.8 

4.3 

1.0 

1 

J 

332 

11.7 

24 

J 

4.7 

17 

107 

-1.2 

4.0 

0.4 

2 

J 

340 

12.0 

26 

J 

5.2 

-9 

59 

2.1 

3.3 

-1 .4 

3 

J 



1 



09 / 11/77 - 09 / 20/77 


HR 


VEL DEN TEMP/ PLS AV B G5E GSE 9XGSM BVGSM BEGS* SG 
1000 SC MAGN LAT LON 


IHf 

SC 


VEL DEN TEMP/ PLS AV 0 GSE GSE BXGSM BYGSM BZG5H SG 
1000 SC MAGN LAT LON 


IMF 

SC 


SEP. 18# 1977 


261 


SEP. 19# 1977 


262 


1 

334 

0.0 

0 

H 

327 

0.0 

0 

H 

2 

337 

0.0 

0 

H 

331 

0.0 

0 

H 

3 

335 

0.0 

0 

H 

330 

0.0 

0 

H 

4 

334 

0.0 

0 

H 

328 

0.0 

0 

H 

5 

333 

0.0 

0 

H 

327 

0.0 

0 

H 

6 

331 

0.0 

0 

H 

323 

0.0 

p 

H 

7 

329 

0.0 

0 

H 

324 

0.0 

0 

H 

8 

333 

0.0 

0 

h 

327 

0.0 

0 

H 

9 

338 

0.0 

0 

H 

319 

0.0 

0 

H 

10 

345 

o.n 

0 

H 

319 

0.0 

0 

H 

11 

339 

0.0 

0 

H 

320 

0.0 

0 

H 

12 

346 

0.0 

0 

H 

345 

0.0 

0 

H 

13 

361 

0.0 

0 

H 

417 

0.0 

0 

H 

U 

366 

0.0 

0 

H 

406 

0.0 

0 

H 

15 

367 

o.o 

0 

H 

410 

0.0 

0 

H 

16 

372 

0.0 

0 

H 

403 

0.0 

0 

H 

17 

369 

0.0 

0 

H 

396 

0.0 

0 

H 

16 

367 

0.0 

0 

H 

478 

0.0 

0 

H 

19 

361 

0.0 

0 

H 

469 

0.0 

0 

H 

20 

359 

0.0 

0 

H 

505 

0.0 

0 

H 

21 

337 

0.0 

0 

H 

553 

0.0 

0 

H 

22 

335 

0.0 

0 

H 

542 

0.0 

0 

H 

23 

329 

0.0 

0 

H 

556 

0.0 

0 

H 

24 

328 

0.0 

0 

H 

534 

0.0 

0 

M 


SEP. 20# 1977 


263 


SEP. 21# 1977 


264 


1 

531 

0.0 

0 

H 









2 

517 

0.0 

0 

H 









3 

520 

o».o 

0 

H 









4 

497 

0.0 

0 

H 









5 

500 

0.0 

0 

H 









6 

498 

0.0 

0 

H 









7 

490 

0.0 

0 

H 









8 

4 8£ 

0.0 

0 

H 









9 

467 

0.0 

0 

H 









10 

468 

0.0 

0 

H 









11 

432 

0.0 

0 

H 









12 

429 

0.0 

0 

H 









13 

435 

0.0 

0 

H 

6.9 

-22 

112 

-1.4 

2.1 

-3.2 

5 

J 

14 

460 

0.0 

0 

H 

6.1 

6 

238 

-1.7 

-2.2 

1.8 

5 

J 

15 

504 

0.0 

0 

H 

7.0 

45 

259 

-0.9 

-1.6 

6.0 

3 

J 

16 





6.5 

35 

2 70 

0.0 

-2.9 

5.3 

2 

J 

17 





6.1 

20 

240 

-2.2 

-2.9 

3.0 

4 

J 

18 





6.2 

2 

243 

-2.4 

-4.3 

1.8 

3 

J 

19 





6.2 

1 

282 

1.1 

-4.7 

1.6 

3 

J 

20 





5.7 

-4 

281 

0.9 

-4.6 

3.9 

3 

J 

21 





7.2 

11 

276 

0.5 

-4.7 

2.2 

5 

J 

22 





9.3 

*•36 

120 

-2.8 

3.9 

-5.1 

6 

J 

23 





6.2 

-32 

131 

-4.3 

4.0 

-5.1 

2 

J 

24 





8.7 

-10 

177 

-7.8 

0.1 

-1.4 

4 

J 







SEP 

2 Z 

! # 1977 




265 





SEP 

. 23# 1977 




266 

1 













645 

2.5 

133 

J 

5.3 

42 

197 

-3.1 

-0.2 

3.1 

2 

J 

2 





7.6 

45 

351 

2.9 

0.3 

2.9 

6 

J 

619 

2.2 

75 

J 

5.9 

63 

148 

-0.6 

1.8 

5.3 

2 

J 

3 





8.1 

-17 

146 

-5.8 

3.1 

-3.2 

4 

J 

603 

2.0 

45 

J 

6.5 

61 

151 

-2.7 

3.1 

4.9 

1 

J 

4 





7.6 

32 

159 

-4.9 

2.9 

2.4 

4 

J 

610 

1.7 

48 

J 

6.6 

58 

140 

-2.6 

3.9 

4.3 

2 

J 

5 

743 

6.7 

345 

J 

6.2 

25 

50 

2.4 

3.3 

0.5 

5 

J 





6.6 

61 

155 

-2.9 

3.5 

4.7 

1 

J 

6 

744 

7.0 

295 

J 

6.8 

52 

23 

3.7 

3.7 

3.9 

2 

J 

591 

2.3 

44 

J 

6.6 

56 

168 

-3.6 

3.1 

4.5 

1 

J 

7 

728 

6.9 

273 

J 

7.4 

46 

17 

4.3 

3.4 

3.4 

4 

J 

574 

3.8 

56 

J 

6.3 

46 

170 

-4.3 

2.9 

3.6 

1 

J 

8 

706 

7.1 

255 

J 

7.5 

34 

44 

3.9 

5.1 

1 .1 

4 

J 

557 

4.5 

46 

J 

6.3 

51 

176 

-4.0 

2.8 

4.0 

0 

J 

9 

697 

7.9 

244 

J 

6.3 

42 

31 

3.2 

3.5 

1.8 

4 

J 













10 

694 

7.8 

235 

J 

7.5 

38 

22 

4.7 

3.8 

2.2 

4 

J 

565 

3.7 

65 

J 

7.3 

68 

196 

-2.6 

3.2 

6.0 

1 

J 

11 

664 

f.b 

306 

J 

8.1 

22 

28 

6.3 

4.4 

0.4 

2 

J 

589 

4.2 

85 

J 

6.4 

65 

171 

-2.0 

2.7 

3.3 

4 

J 

12 

644 

6.3 

265 

J 

8.7 

46 

289 

0.6 

-0.5 

3.5 

8 

J 

614 

4.8 

115 

J 

5.1 

2 

143 

-3.0 

2.0 

-1.2 

4 

J 

13 

647 

3.3 

129 

J 

11.4 

-38 

209 

-7.5 

-7.2 

-3.3 

3 

J 

62Q 

6.1 

111 

J 

3.3 

-46 

127 

-0.8 

0.1 

-1.7 

3 

J 

14 

653 

3.4 

105 

J 

11.5 

-44 

201 

-7.6 

-6.6 

-5.2 

2 

J 

633 

5.7 

138 

J 

3.6 

-30 

117 

-0.8 

0.8 

-1.7 

3 

J 

15 

664 

2.8 

61 

J 

11.8 

-46 

199 

-7.7 

-6.4 

-6.0 

2 

J 

637 

5.1 

171 

J 

4.5 

67 

158 

-0.9 

1.5 

i .9 

4 

J 

16 

677 

3.6 

80 

J 

11.8 

-51 

210 

-6.1 

-7.0 

-6.2 

4 

J 

629 

4.2 

170 

J 

5.0 

-22 

129 

-2.7 

2.2 

-3.C 

2 

J 

17 

687 

3.8 

83 

J 

12.1 

-55 

238 

-3.6 

-9.0 

-6.5 

3 

J 

627 

4.6 

187 

J 

5.3 

-18 

101 

-C.6 

3.4 

-3.0 

3 

J 

18 

655 

2.3 

73 

J 

12.2 

-70 

204 

-3.7 

-5.5 

-9.9 

4 

J 

614 

4.6 

162 

J 

5 .6 

-3 

121 

-2.4 

3.6 

-1.6 

3 

J 

19 

633 

2.7 

145 

J 

10.1 

-59 

201 

-4.6 

-4.2 

-7.3 

3 

J 

627 

4.9 

216 

J 

5.9 

-20 

119 

-2.3 

3.4 

-2.9 

3 

J 

20 

635 

2.6 

223 

J 

8.7 

-64 

195 

-3.2 

-2.6 

-6.4 

4 

J 

618 

4.1 

193 

J 

5.8 

-13 

120 

-2.3 

3.6 

-2.1 

3 

J 

21 

665 

2.8 

242 

J 

7.1 

-7 

262 

-0.8 

-6.0 

0.7 

4 

J 

607 

3.9 

189 

J 

5.7 

9 

111 

-1.7 

4.5 

-0.3 

3 

J 

22 

640 

3.2 

225 

J 

6.4 

-17 

259 

-0.8 

-4.5 

-0.4 

4 

J 

611 

4.0 

195 

J 

5.4 

-12 

103 

-1.1 

4.3 

-2.0 

2 

J 

23 

624 

3.5 

199 

J 

5.3 

-13 

274 

0.3 

-4.0 

-0.1 

3 

J 

580 

3.9 

144 

J 

5.4 

24 

119 

-2.2 

4.2 

1.1 

2 

J 

24 

631 

2.4 

152 

J 

4.4 

11 

231 

-2.4 

-2.7 

1.4 

2 

J 

587 

3.4 

147 

J 

5.2 

25 

104 

-1.1 

4.7 

1.1 

1 

J 







SEP 

. 24 

# 1977 




267 





SEP 

. 25 

i# 1977 




266 

1 

561 

3.6 

118 

J 

5.0 

16 

125 

-2.6 

3.9 

0.4 

2 

J 

476 

4.0 

48 

J 

4.5 

-14 

81 

0.7 

3.8 

-2.0 

1 

J 

2 

551 

3.7 

109 

J 

4.8 

25 

128 

-2.6 

3.7 

1.C 

1 

J 

462 

4.0 

46 

J 

4.4 

-17 

94 

-0.3 

3.5 

-2.2 

2 

J 

3 

549 

4.0 

101 

J 

4.6 

4 

117 

-1 .9 

3.7 

-0.9 

2 

J 

460 

4.2 

53 

J 

4.5 

-B 

111 

-1.3 

3.1 

-1.5 

3 

J 

4 

528 

3.8 

99 

J 

4.4 

-1 

134 

-2.9 

2.8 

-1.1 

1 

J 

467 

3.6 

49 

J 

4.5 

1 

106 

-1.1 

3.6 

-1.3 

2 

J 

5 

533 

3.0 

75 

J 

4.3 

-4 

118 

-1.9 

3.2 

-1.7 

1 

J 

453 

3.5 

49 

J 

4.2 

-1 

141 

-3.0 

2.2 

-1 .G 

2 

J 

6 

504 

3.2 

47 

J 

4.2 

2 

103 

-0.9 

3.5 

-1.6 

2 

J 

448 

3.6 

64 

J 

4.6 

-7 

151 

-3.6 

1.6 

-1.4 

2 

J 

7 

507 

3.3 

55 

J 

4.2 

-15 

133 

-2.2 

1.6 

-1 .9 

2 

J 













6 

502 

3.4 

52 

J 

4.1 

26 

126 

-2.0 

3.2 

-0.0 

1 

J 

464 

3.7 

62 

J 

4.8 

12 

124 

-2.6 

3.8 

-1.2 

1 

J 

9 





4.1 

17 

111 

-1.2 

3.2 

-0.9 

2 

J 

467 

3.8 

61 

J 

4.8 

0 

117 

-2.0 

3.3 

-2.2 

2 

J 

10 

498 

3.4 

54 

J 

4.3 

10 

100 

-0.7 

3.7 

-1 .7 

1 

J 

456 

4.0 

48 

J 

4.7 

14 

124 

-2.4 

3.5 

-1.1 

2 

J 

11 

499 

3.5 

49 

J 

4.3 

-6 

111 

-1.4 

2.8 

-2.5 

1 

J 

449 

4.3 

65 

J 

4.5 

22 

150 

-3.5 

2.6 

0.2 

1 

J 

12 

488 

3.6 

71 

J 

4.3 

25 

143 

-2.8 

2.7 

0.2 

2 

J 

445 

4.4 

72 

J 

4.6 

0 

141 

-3.5 

2.3 

-1.6 

1 

J 

13 

475 

3.6 

92 

J 

4.3 

29 

167 

-3.4 

1.7 

1.2 

2 

J 

437 

4.6 

85 

J 

4.6 

24 

147 

-3.4 

2.8 

0.3 

1 

J 

14 

4 78 

3.5 

69 

J 

4.4 

37 

168 

-3.2 

1.9 

1 .7 

1 

J 

437 

4.9 

65 

J 

4.8 

43 

137 

-2.4 

3.5 

1 .4 

1 

J 

15 

482 

3.5 

59 

J 

4.6 

-4 

145 

-3.0 

1 .7 

-1 .3 

3 

J 

413 

4.4 

36 

J 

4.9 

-A 

181 

-4.5 

-C.2 

-0.2 

2 

J 

16 

492 

3.7 

43 

J 

4.5 

-2 2 

109 

-1.2 

2.4 

-2 .8 

2 

J 





4.8 

-10 

170 

-4.6 

0.4 

-1.1 

1 

J 

17 

468 

3.5 

45 

J 

4.6 

22 

151 

-3.2 

2.2 

0.6 

? 

J 





4.7 

7 

132 

-3.0 

3.3 

-0.6 

2 

J 

18 

454 

3.3 

37 

J 

4.5 

5 

153 

-3.8 

2.0 

-0.3 

1 

J 

436 

4.8 

46 

J 

5.1 

27 

99 

-0.7 

4.9 

0.6 

1 

J 

19 

f, 63 

3.3 

39 

J 

4.6 

3 

115 

-1.8 

3.7 

-0.9 

2 

J 

426 

5.2 

53 

J 

5.1 

14 

107 

-1 .3 

4.5 

-0.2 

2 

J 

20 

473 

3.8 

47 

J 

4.5 

-3 

102 

-0.9 

3.8 

-1.3 

2 

J 

421 

5.1 

4 7 

J 

5.1 

-46 

118 

-1 .5 

1 .8 

-3.9 

2 

J 

21 

484 

3.9 

44 

J 

4.5 

-11 

78 

0.9 

3.8 

-1 .B 

1 

J 

423 

5.3 

53 

J 

5.3 

7 

92 

-0.2 

4.8 

-0.5 

2 

J 

22 

489 

3.8 

43 

J 

4.6 

-10 

58 

2.3 

3.4 

-1.5 

1 

‘ J 

414 

5.0 

47 

J 

4.8 

23 

118 

-1.5 

3.0 

0.7 

3 

J 

23 

494 

4.1 

49 

J 

4.4 

-16 

53 

2.5 

3.0 

-1 .8 

1 

J 

398 

5.2 

76 

J 

4.6 

27 

150 

-2.9 

2.0 

1.3 

3 

J 

24 

483 

4.2 

52 

J 

4.6 

-4 

75 

0.9 

3.3 

-1 .0 

3 

J 

398 

5.4 

71 

J 

4.5 

35 

145 

-2.9 

2.5 

2.0 

2 

J 



09 / 26/77 - 10 / 03/77 


HR 

VEL 

OEM 

TEMP/ 

PIS 

AV 5 

GSE 

GSE 

O/GSM 

BYGSH 

Q7GSM 

SG 

IHf 

VEL 

GEN ' 

IEMP/ 

PL$ 

AV B 

GSE 

GSE 

BXfcSM 

BYGSH 

1Ui>5H 

SG 

IMF 



1000 

SC 

HAGN 

LAI 

LON 





SC 


1000 

SC 

MAGN 

LAT 

LON 





SC 






SEP, 26, 1977 




269 





SET 

27, 1977 




270 

1 

393 

5.9 

86 

J 

4.5 

2 

187 

-3.7 

-0.4 

0,2 

2 

J 

389 

20,7 

18 

J 

10,6 

-70 

293 

1.4 

-5,6 

-8.9 

1 

J 

2 

580 

5,9 

7? 

J 

4. a 

6 

163 

-4.4 

1*7 

0,2 

1 

J 

384 

13.9 

19 

J 

11.6 

**68 

294 

•1 ,8 

-6.6 

-9*3 

1 

J 

3 

376 

5.2 

45 

4 

4.5 

**1 4 

176 

-4.2 

-u.O 

-1.1 

1 

J 

399 

10.5 

16 

4 

12.0 

-61 

294 

2.3 

-8.0 

-8.2 

3 

J 

4 

397 

5.5 

43 

i 

4.7 

-1 

138 

-1.0 

2.7 

-1,1 

4 

4 

39? 

12.5 

22 

J 

11.9 

-51 

291 

2.6 

*9.6 

-6.1 

2 

4 

6 

412 

5.2 

42 

4 

4.6 

-1 

58 

2.3 

3,4 

-1,6 

1 

4 

394 

16.3 

23 

J 

ii. e 

-73 

276 

0.4 

-7,6 

*8,9 

2 

4 

6 

382 

5.1 

41 

4 

4.3 

4 

144 

-2.9 

2.0 

-0*7 

2 

J 

398 

8.7 

25 

J 

12.2 

-59 

267 

1.8 

*9.9 

*6.6 

2 

J 

? 

373 

5.2 

27 

J 

4.6 

12 

148 

-3,7 

2.5 

-0.3 

1 

J 

397 

4.9 

29 

J 

13.3 

-47 

286 

2.4 

-12,1 

-4.1 

3 

J 

B 

379 

6.6 

60 

J 

5,6 

27 

143 

-3.2 

3,4 

0.4 

3 

4 

388 

0.0 

C 

H 









9 





7.1 

io 

140 

-3.2 

2.7 

-0.9 

6 

4 

294 

0.0 

0 

H 









1C 

418 

10,2 

36 

J 

7.4 

-34 

112 

-2.0 

2.0 

-5.6 

4 

4 

326 

O.D 

0 

H 









11 





7.7 

-6 

141 

-5.8 

3.4 

*"3,3 

2 

J 

387 

0.0 

0 

H 

13.3 

-11 

273 

0,6 

-11.5 

5.1 

4 

J 

12 





8*1 

11 

137 

*5 .7 

5.2 

-1.7 

2 

J 

396 

4,4 

52 

J 

13,4 

-17 

272 

Q.4 

-12.7 

4.0 

2 

4 

13 

586 

9,9 

49 

J 

tt.1 

-1 

136 

-5.7 

4.5 

-3,1 

2 

J 

395 

4,7 

48 

J 

13.9 

3 

27Q 

0.0 

-10,6 

7,8 

4 

4 

14 





6.9 

-4 

172 

-6.6 

0.5 

-o.o 

2 

J 

474 

4.9 

20 

J 

13,9 

13 

265 

*1.2 

-9.9 

9.7 

1 

4 

15 

406 

11,7 

45 

J 

7.6 

-21 

106 

-1.5 

3.6 

-4,4 

5 

J 

404 

4,9 

20 

J 

11.4 

21 

267 

-0.5 

-6.6 

7,9 

6 

4 

16 

338 

11,0 

39 

4 

7.8 

-15 

115 

-3.0 

5.0 

-4.6 

2 

4 

401 

4.7 

19 

4 

13,3 

22 

260 

-2.1 

-8.6 

9.8 

2 

J 

17 

381 

10.9 

35 

J 

7.7 

-11 

135 

-4.6 

3,7 

-3,0 

4 

4 

393 

5.2 

24 

J 

12,9 

20 

266 

-0.8 

-9,3 

3,8 

1 

4 

18 

403 

14.3 

24 

4 

8.2 

1? 

7? 

1 .7 

7.7 

-0.4 

2 

J 

403 

0.0 

0 

H 









19 

4J4 

14.7 

26 

J 

9,4 

-4 

86 

0.6 

B.3 

-3,3 

3 

J 

379 

0.0 

0 

H 









20 

397 

14.4 

31 

J 









379 

11 .4 

29 

J 

10.0 

21 

223 

-4.6 

-3.5 

3.5 

7 

J 

21 

395 

15.6 

34 

J 

B.9 

-4 

136 

-2.4 

8.0 

-2.5 

2 

J 

380 

11.0 

25 

J 

1C. 5 

ID 

262 

-1,3 

-8.3 

5.5 

3 

4 

22 

401 

25.9 

33 

J 

7.5 

-8 

100 

-1.2 

6.5 

-2.4 

3 

J 

382 

8.0 

29 

J 

11,0 

u 

257 

-2.4 

-9.6 

4.6 

t 

J 

23 

400 

43.4 

33 

J 

3.7 

-31 

106 

-0,6 

1.7 

-U7 

3 

J 

381 

6.8 

30 

J 

11.2 

25 

261 

-1.6 

-8.8 

6.7 

1 

J 

24 

396 

17.4 

30 

4 

10.3 

-59 

297 

2.1 

-5.7 

-6.7 

5 

4 

373 

8.8 

27 

J 

10*4 

28 

265 

-0.8 

-7.7 

6.6 

2 

J 


SEP, 28, 7977 


271 


SEP. 29, 1977 


272 


1 

373 

9.2 

28 

J 

10.0 

£5 

263 

-1.0 

-7.3 

5.8 

3 

J 

365 

9,2 

65 

J 

5.5 

48 

312 

2.3 

-1.6 

4.4 

2 

J 

2 

366 

8.2 

37 

J 

9,6 

2 

230 

1.4 

-3.8 

2.7 

2 

J 

363 

8,8 

76 

3 

4,8 

35 

299 

1.7 

-2.4 

3.3 

2 

4 

3 

377 

9.8 

78 

4 

8.3 

32 

266 

-0.4 

-4,1 

4.8 

5 

J 

351 

3.8 

92 

J 

4.2 

32 

338 

3.0 

-0.5 

2.3 

2 

J 

4 

378 

10.7 

120 

J 

7.7 

54 

270 

C.Q 

-1 .3 

6.5 

4 

J 

350 

9.0 

83 

4 

4.6 

-34 

325 

2.9 

*2.7 

-1.5 

2 

4 

5 

382 

11.1 

113 

J 

6,7 

47 

265 

-0.4 

-2.0 

5.7 

3 

J 

355 

8.5 

£2 

J 

5.1 

-4 8 

320 

2.5 

-3.4 

-2.5 

2 

4 

6 

389 

10.9 

84 

J 

7.5 

52 

250 

-1*2 

-1.3 

5,6 

5 

J 

35C 

8.2 

88 

4 

6.0 

-45 

339 

3,9 

-3.2 

*3.1 

1 

4 

7 

384 

12*0 

63 

J 

f .9 

21 

269 

-0,1 

-5.6 

6.7 

2 

4 

341 

8.4 

61 

4 

7.1 

-27 

334 

5.4 

-3.E 

-1.4 

2 

4 

B 

388 

12.1 

68 

J 

8,4 

-39 

261 

-0.8 

-6,8 

-0.9 

5 

4 

358 

8.1 

41 

J 

6,9 

14 

324 

5,3 

-2.4 

3.4 

2 

4 

9 

376 

10.5 

53 

4 

r. 2 

-84 

354 

0.9 

-4,6 

-6.fc 

1 

4 

33? 

7,4 

51 

J 

6.1 

37 

357 

4.7 

1.7 

3*1 

2 

4 

10 

375 

0.0 

0 

H 

7,4 

-5 7 

319 

2.7 

-5.1 

-3.2 

4 

J 

343 

0.0 

0 

H 

6.4 

58 

357 

2.6 

2.3 

3.6 

2 

4 

11 

376 

0,0 

0 

H 

7.2 

-15 

264 

-0.7 

-6.6 

2.3 

2 

J 

366 

12.5 

165 

4 

5.2 

39 

348 

3.6 

1*1 

2.9 

2 

4 

12 

373 

0.0 

0 

H 









352 

9.7 

67 

4 

S.1 

35 

278 

0.5 

-1.4 

3.7 

3 

4 

13 













348 

9.5 

53 

4 

5.5 

9 

28? 

1.4 

-3.3 

3.0 

3 

4 

n 













350 

9.9 

54 

4 

5.3 

54 

311 

1.6 

0.2 

3.8 

3 

J 

15 













357 

10.5 

46 

J 

6.3 

79 

301 

0,6 

1 .9 

5.4 

2 

J 

16 













351 

10.8 

59 

J 

6.2 

9 

289 

1.8 

-4,4 

3.2 

3 

J 

17 

377 

11.6 

79 

J 

5.6 

48 

307 

2.0 

-1.0 

4.4 

3 

J 

349 

IQ. 9 

39 

J 

6.6 

15 

289 

1.9 

*4*4 

3.6 

3 

J 

18 

373 

11 .0 

74 

J 

5.7 

34 

303 

2,4 

-2.4 

4.1 

2 

4 

344 

10.7 

21 

J 

6.7 

41 

310 

3.1 

-2.0 

5.2 

2 

4 

19 

378 

ID.? 

77 

4 

4.7 

12 

293 

1.3 

-2.7 

1 .6 

3 

4 

341 

13.1 

18 

J 

6,4 

33 

326 

4.4 

-1 .6 

4.1 

2 

4 

2G 

360 

10.3 

78 

4 

5.2 

1 

340 

4.2 

-1.5 

0.5 

2 

4 

346 

16.2 

19 

J 

6.2 

29 

333 

4.4 

-1.4 

3.2 

2 

J 

21 

365 

10.3 

78 

4 

4.9 

-14 

35 

3.4 

2.1 

-1 .6 

2 

4 

337 

23.7 

11 

4 

6.6 

22 

351 

5.8 

-C.3 

2.5 

2 

J 

22 

380 

9 „E 

78 

J 

4.2 

25 

27 5 

0.2 

-1.9 

1 .5 

3 

4 

338 

26,9 

10 

J 

S.7 

6 

345 

5,2 

-1 .2 

Q.b 

2 

4 

23 

357 

10. C 

100 

4 

4.5 

15 

348 

3.4 

-0.5 

1.1 

3 

4 

334 

28,3 

10 

J 

4.8 

7 

349 

4.3 

-0,7 

0.7 

2 

4 

24 

365 

9.1 

67 

J 

4.8 

56 

331 

2.2 

-3.4 

3.8 

2 

4 

332 

23.1 

13 

J 

6,5 

-5 

324 

3.5 

-2.5 

0.2 

2 

4 


SEP. 30, 197? 


273 


OCT. 1, 1977 


27*. 


1 

330 

21,0 

10 

J 

2 

332 

21.7 

10 

J 

3 

329 

19.8 

13 

J 

4 

32B 

21 .7 

16 

J 

5 

321 

20. 1 

18 

J 

6 

313 

17.2 

18 

J 

7 

323 

19.6 

20 

J 

8 

318 

21 .0 

23 

J 

9 

316 

22.5 

24 

J 

10 

319 

0.0 

0 

H 

11 

324 

0.0 

0 

H 

12 

344 

0.0 

0 

H 

13 

343 

0.0 

0 

H 

14 

347 

0.0 

0 

H 

15 

335 

0.0 

0 

H 

16 

351 

0.0 

0 

H 

17 

357 

O.D 

0 

H 

18 

364 

0.0 

0 

H 

19 

357 

0.0 

0 

H 

20 

362 

0.0 

3 

H 

21 

345 

0,0 

0 

H 

22 

361 

c.o 

0 

H 


23 

24 


5.6 

20 

346 

5.1 

-O.S 

2.2 

6,1 

18 

347 

5.6 

-0.8 

2.1 

6.6 

21 

355 

6.0 

0.2 

2.3 

6.3 

26 

6 

5.6 

1.5 

2.4 

5.9 

13 

4 

5.4 

Q.E 

1 .0 

5.3 

6 

23 

4.7 

1 .8 

-0.3 

5.9 

12 

18 

5,3 

2.1 

0,2 

6.3 

7 

3 

6.1 

3.7 

0.5 

6.1 

1 

356 

6.1 

-0.3 

0.3 

5.3 

12 

45 

1.6 

1.6 

-0.5 

4,9 

-32 

106 

-3.7 

1 .2 

-2.9 

6.C 

-24 

335 

3.0 

*4,9 

0.4 

5,7 

18 

274 

0.3 

-2.7 

3.1 

4.2 

48 

245 

-0.6 

-0.4 

2.1 

4.3 

-34 

243 

-1.0 

-2,4 

-0.5 

4.4 

2 

263 

-0.4 

-2.8 

1.3 

5.8 

-2t> 

233 

-2.9 

-4.4 

-1.1 

5.7 

-11 

258 

-1.1 

-5.2 

0.6 

5.4 

-23 

252 

-1.3 

-4.5 

-0.7 


1 J 336 0.0 0 H 

1 J 335 0.0 0 a 

1 J 355 0,3 C H 

1 J 346 0.0 0 H 

2 J 339 O.D 0 H 

1 J 334 D.O 0 H 

1 J 334 0.0 0 H 

1 J 334 0,0 0 H 

1 J 334 0.0 0 H 

5 J 332 0.0 Q II 

4 J 335 0.0 0 H 

334 0.0 0 H 

2 J 534 0.0 0 H 

4 J 334 0,0 0 H 

4 J 327 0.0 0 H 

3 J 333 0.0 0 H 

3 J 332 0.0 0 H 

2 J 329 0.0 0 H 

2 J 333 0.0 3 H 

2 J 332 0.0 0 H 

330 0.0 0 H 

335 0.0 0 H 

336 0.0 C H 

332 0.0 0 H 


OCT. 2, 1977 


275 


OCT. 3, 1977 


2 76 


1 332 

2 335 

3 334 

4 326 

5 324 

6 309 

7 312 

8 308 

9 324 

10 318 

11 311 

12 311 

13 310 

14 314 

15 306 

16 304 

17 303 

18 303 

19 302 

20 304 

21 305 

22 305 

23 312 

24 327 


0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

D.O 0 8 

0,0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0,0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 


1Z6 0.0 0 H 

311 0.0 0 H 

305 0.0 0 H 

305 0.0 ON 

305 0.0 0 H 


10 / 04/77 - 10 / 11/77 

HR VEL DEN UUP/ PUS AV B GSE GSE BXGSM UVG5H UZGSM SG IMF VEL DEN TEMP/ PLS AV B GSE GSE BXGSM DYG5M UZuSM SG IMf 
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6.4 

1 .8 

1 

A 

385 

19.9 

207 

J 

7.4 

16 

167 

“6.1 

1.7 

1.5 


10 / 12/77 - 10 / 19/77 


VEL PEN TEMP/ PLS AV 0 CSE G5E BXG5M BYG5M BZGSM SG IMF VEL DEN TEMP/ PLS AV 0 CSC GSt BXCSM BVCSM BZGSM SG IMF 


1000 $C MAGN LAI ION 

OCT. 12/ 1977 


285 


10CP $C MAGN LAI LON 

OCT. 13/ 1977 


sc 


1 

435 

14.4 

119 

J 

9,1 H2 

129 

-5.0 

5.7 

-3,0 

4 

J 

417 

19.6 

59 

J 

4.4 

43 

1B1 

-2,b 

0.5 

2.5 

2 

J 

2 

415 

11.9 

104 

J 

8.4 -19 

131 

-4.4 

4,3 

-3,5 

4 

J 

412 

15.7 

58 

J 

5.7 

33 

182 

-4.6 

C.6 

2.9 

2 

J 

3 

440 

18.3 

88 

J 

6.7 -52 

119 

-1,8 

1,8 

-5,5 

4 

J 

409 

14.9 

61 

J 

5.9 

33 

173 

-4,6 

1.4 

2,7 

3 

i 

4 

452 

18.2 

68 

J 

5.0 -51 

96 

-0.3 

1.6 

-4.4 

2 

J 

423 

17.6 

73 

J 

5.8 

26 

106 

-0.5 

1 .9 

0.3 

6 

J 

5 

4 59 

10.0 

66 

J 

6.9 -49 

85 

0.4 

2.1 

-6.3 

2 

J 

442 

14.8 

71 

J 

5.3 

-62 

67 

0.9 

0.3 

-5.0 

2 

J 

6 

466 

11.0 

54 

J 

6.2 -59 

76 

0.7 

0.5 

-5.7 

2 

J 

440 

16.3 

71 

J 

*» . 7 

-53 

44 

2.0 

0.2 

-4.1 

1 

J 

7 

461 

13,2 

39 

J 

6.4 -59 

112 

-1.2 

0.1 

-6.1 

2 

J 

449 

20.2 

78 

■i 

1 .8 

21 

158 

-1,1 

C.6 

0.2 

2 

J 

8 

451 

14.9 

43 

J 

6.2 -46 

107 

-1 .2 

1.2 

-5.5 

2 

J 

429 

14.3 

107 

J 

5,4 

3b 

172 

-3,8 

2.0 

2.3 

3 

J 

9 

44 / 

16.3 

71 

J 

4.9 -10 

114 

-0.9 

1.5 

-1.4 

4 

J 













10 

465 

16.8 

48 

J 

6,1 11 

18 

4.4 

1.7 

-0.0 

4 

J 

425 

0.0 

0 

H 









11 

443 

17.1 

42 

J 

6.5 -48 

97 

-0.5 

0.8 

-5.7 

3 

J 

420 

0.0 

0 

H 









12 

448 

18.6 

39 

J 

5.8 -47 

77 

0.8 

0.8 

-4.8 

3 

J 

414 

0.0 

0 

H 









13 

449 

20.4 

36 

J 

5.3 -3 

92 

-0.2 

3,8 

-2.7 

2 

J 

422 

0.0 

0 

H 









14 

445 

21.9 

44 

J 

5.5 -15 

14 

3.7 

3.3 

-1.4 

4 

J 

441 

0.0 

0 

H 









15 

452 

11.5 

30 

J 

7.1 9 

112 

-2.0 

4.7 

-1.5 

5 

J 

435 

0.0 

0 

H 









16 

442 

7.6 

17 

J 

8.1 14 

130 

-5.1 

6,3 

-0.8 

1 

i 

440 

0.0 

0 

H 









17 

433 

6.5 

23 

J 

e.2 14 

130 

-5.1 

6.4 

-0.4 

1 

J 

426 

0.0 

0 

II 









18 

MO 

7.3 

24 

J 

8.5 16 

139 

-6.2 

5.8 

0.5 

1 

J 

424 

0.0 

0 

H 









19 

430 

6.3 

22 

J 








419 

0.0 

0 

H 









20 

426 

13.5 

28 

J 

8.6 32 

143 

-5.6 

5.1 

3.2 

3 

J 

417 

0.0 

0 

H 









21 

421 

24.4 

35 

J 

6.3 41 

215 

-3.0 

-1.4 

3.6 

4 

J 

409 

0.0 

0 

X 









22 

415 

16.0 

32 

J 

8.4 23 

133 

-5.2 

6.1 

2.1 

1 

J 

412 

0.0 

0 

H 









23 

414 

17.1 

32 

J 

7.5 42 

148 

-4.7 

3,8 

4.3 

2 

J 

410 

0.0 

0 

H 









24 

424 

21.4 

68 

J 

5.2 57 

207 

-2.4 

-0.4 

4.3 

2 

J 

412 

0.0 

0 

H 










OCT. 14/ 1977 


787 


OCT. 15/ 1977 


zn 


1 

418 

0.0 

0 

H 

447 

0.0 

0 

II 

2 

416 

0.0 

0 

H 

444 

0.0 

0 

H 

3 

419 

. 0.0 

0 

H 





4 

412 

0.0 

0 

H 





5 

415 

0.0 

0 

H 





6 

414 

0.0 

0 

H 





7 

405 

0.0 

0 

H 





8 

4 09 

0.0 

0 

H 





9 

401 

0.0 

0 

H 





10 

371 

0.0 

0 

H 





11 

381 

0.0 

3 

H 





12 

377 

0.0 

0 

H 





13 









14 

468 

o.c 

0 

H 





15 





452 

0.0 

0 

H 

16 





455 

0.0 

0 

N 

17 

465 

0.0 

0 

H 

452 

0.0 

0 

II 

18 

461 

0.0 

0 

H 

431 

0.0 

0 

M 

19 

4 50 

0.0 

0 

H 

42* 

0,0 

n 

H 

20 

485 

0.0 

0 

H 

410 

0.0 

0 

H 

21 

475 

0.0 

0 

H 





22 

453 

0.0 

0 

H 





23 

435 

0.0 

3 

H 





24 

A 53 

0.0 

0 

H 






OCT. 16/ 1977 


289 


OCT. 17/ 1977 


290 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


16 

380 

14.3 

36 

J 

5.5 -14 

358 

5.2 

-0.7 

-1.1 

2 

17 

390 

15.4 

33 

J 

5.B -10 

347 

5.3 

-1 .5 

-0.4 

2 

18 

386 

13.0 

31 

J 

5.7 -6 

331 

4.3 

-2.5 

0.3 

2 

19 

385 

16.9 

34 

J 

5.4 -11 

335 

4.4 

-2*3 

-0.4 

2 

20 

395 

16.6 

25 

J 

6.1 23 

298 

2.5 

-4,1 

3.4 

2 

21 

386 

12.9 

23 

J 

7.6 2 

317 

5.0 

-4.5 

1.2 

3 

22 

373 

14.4 

19 

J 

7.3 -23 

340 

6.1 

-2.7 

-2.3 

1 

23 

369 

14.2 

15 

J 

6.4 -30 

358 

5.5 

-0.7 

-3.1 

1 

24 

360 

7.9 

16 

J 

6.6 -18 

342 

5.6 

-2.1 

-1.6 

2 



353 

7,6 

23 

J 










354 

6.3 

IB 

J 

7.4 

-25 

343 

6.2 

-2.5 

-2.5 

1 

J 


350 

7.2 

22 

J 

7.5 

-24 

339 

6« 1 

-3,1 

“2.2 

1 

J 


352 

8.4 

23 

J 










354 

7.2 

22 

J 

7.2 

-30 

325 

4.8 

-4.3 

-1.9 

2 

J 


392 

6.5 

39 

J 

7.7 

-31 

293 

2.2 

-6.2 

-0.9 

4 

J 


397 

7.6 

29 

J 

6.6 

-26 

279 

0.9 

-6.2 

0.2 

2 

J 


392 

9.4 

38 

J 

6.9 

6 

265 

-0.4 

-3.9 

2.8 

5 

J 


401 

8.2 

40 

J 

9.3 

62 

166 

-4.1 

5.1 

6.3 

2 

J 


399 

11.1 

40 

J 

7.9 

20 

239 

-3.5 

“3.5 

5.2 

4 

J 


381 

9.3 

31 

J 

7.5 

-3 

292 

2.2 

“4 . { 

2.8 

4 

J 


398 

9.5 

45 

J 

7.7 

-9 

291 

2.5 

-6.0 

2.6 

3 

J 


405 

8 . B 

44 

J 

6.6 

-39 

140 

-3.2 

0.5 

-4,3 

4 

J 


400 

7.1 

34 

J 

7.3 

2 

156 

-6.5 

2.6 

“1.2 

1 

J 


405 

6.5 

47 

J 

6.4 

-e 

153 

-4.9 

1 .9 

-1.8 

3 

J 

J 

414 

7.1 

71 

J 

6.4 

-21 

119 

-2.5 

3.3 

-3.7 

3 

J 

J 

426 

6.7 

70 

J 

6.5 

-41 

129 

-2.5 

1 .6 

-4.3 

4 

J 

J 

429 

6.6 

72 

J 

6.3 

20 

200 

-3.2 

-0.7 

1.5 

5 

J 

J 

441 

6.5 

73 

J 

5.9 

9 

229 

-3 .P 

-3.2 

1 .7 

4 

J 

J 

421 

6.4 

62 

J 

6.0 

-20 

167 

-4.5 

0.6 

-1.9 

3 

J 

J 

410 

5.1 

43 

J 

5.9 

-10 

150 

-4.6 

2.4 

-1.4 

2 

J 

J 

422 

5.8 

66 

J 

6.8 

-17 

135 

-4.3 

3.9 

-2.6 

2 

J 

J 

429 

6.4 

76 

J 

7.2 

-21 

135 

-4.6 

4.1 

-3.3 

2 

J 

J 

418 

5.7 

53 

J 

7.2 

-6 

136 

-4.9 

4.6 

-1 .6 

2 

J 


OCT. 18/ 1977 


291 


OCT. 19/ 1977 


292 


1 

416 

5.6 

47 

J 

7.1 

-12 

137 

-4.9 

4.2 

-2.3 

2 

J 

482 

5.7 

136 

J 

11.2 

-30 

122 

-5.1 

6.9 

-7.0 

1 

2 

426 

5.7 

63 

J 

7.4 

-19 

127 

-4.1 

4 .8 

-3.5 

1 

J 












3 

4 09 

6.1 

45 

J 

7.3 

-17 

150 

-5.5 

2.6 

-2.8 

3 

J 





9.4 

8 

185 

-7.3 

-0.3 

1.2 

6 

4 

407 

7.1 

51 

J 

8.1 

-19 

167 

-6.8 

0.7 

-2.8 

3 

J 

498 

5.3 

184 

J 

9,2 

14 

136 

-5.0 

5.1 

0.1 

6 

5 

425 

8.2 

68 

J 

8.6 

-32 

147 

-5.8 

1.9 

-5.4 

3 

J 

521 

5.9 

317 

J 

7.6 

38 

158 

-3.9 

2.7 

2.5 

5 

6 

432 

9.8 

101 

J 

8.9 

-21 

129 

-5.1 

4.4 

-5.4 

2 

J 

528 

5.3 

296 

J 

7.0 

36 

172 

-3.5 

1.5 

2.1 

5 

7 

415 

8.2 

51 

J 

9.2 

A 

142 

-6.7 

5.0 

-1.6 

3 

J 

537 

4.5 

286 

J 

6.3 

-14 

123 

-2.1 

2.4 

-2.3 

5 

e 

407 

8.2 

58 

J 

9.3 

2 

142 

-6.9 

4.8 

-2.4 

3 

J 

550 

3.5 

328 

J 

6.9 

64 

149 

-2.0 

3.5 

3.0 

4 

9 

4 09 

8.5 

59 

J 

9.6 

13 

152 

-6.1 

4.8 

-0.5 

2 

J 

543 

3.0 

313 

J 

6.5 

46 

139 

-3.0 

4.4 

2.1 

3 

10 

406 

7.6 

46 

J 

10.0 

3 

149 

-8.4 

4.5 

-2.3 

1 

J 

523 

2.5 

200 

J 

6.4 

7 

136 

-4.1 

3.7 

-1.5 

3 

ii 

407 

8.1 

54 

J 

10.4 

8 

140 

-7.7 

6.2 

-2.4 

2 

J 

547 

1.7 

253 

J 

6.3 

36 

144 

-3.2 

3.5 

1.2 

4 

12 

405 

7.4 

50 

J 

10.6 

9 

143 

-8.3 

6.1 

-2.0 

2 

J 

530 

1.3 

244 

J 

6.5 

6 

117 

-2.4 

4.3 

-2.0 

4 

13 

396 

7.7 

53 

J 

1C. 6 

12 

152 

-9.0 

5.2 

-0.6 

2 

J 

537 

1.4 

227 

J 

6.6 

-11 

118 

-2.7 

3.7 

-3.5 

3 

14 

412 

7.6 

58 

J 

10.5 

1 

134 

-7.1 

6.5 

-3.4 

3 

J 

494 

1.3 

269 

J 

6.3 

-34 

127 

-2.7 

1.7 

“4.5 

3 

15 

415 

8.4 

77 

J 

10.4 

12 

138 

-6.8 

6.3 

-1.0 

5 

J 





6.3 

0 

130 

-3.5 

3.7 

-1.9 

3 

16 

445 

9,1 

159 

J 

9.0 

1? 

136 

-5.3 

5.6 

-0.0 

5 

J 





6.6 

-1 

129 

-4.0 

4 .U 

-2.1 

2 

17 

462 

9.0 

154 

J 

8.7 

41 

149 

-3.8 

3.5 

2.6 

6 

J 





6.6 

-5 

122 

-3.3 

4.8 

-2.4 

2 

18 

474 

9.9 

139 

J 

9.3 

36 

173 

-3.4 

1 .2 

2.2 

8 

J 





6.6 

-6 

130 

-4.1 

4.4 

-2.1 

2 

19 

476 

8.4 

119 

J 

1C.0 

-31 

130 

-5.5 

4.9 

-6.6 

2 

J 





6.4 

-3 

133 

-4.2 

4.2 

-1.5 

2 

20 

480 

6.0 

120 

J 

10.9 

-29 

121 

-4.8 

6.6 

-6.9 

2 

J 





6.5 

3 

131 

-4.2 

4.8 

-0,b 

1 

21 

5 00 

5.6 

109 

J 

11.3 

-33 

109 

-3.0 

7.4 

“7./ 

2 

J 





6.6 

6 

133 

-4.4 

4.8 

-0.2 

1 

22 

493 

6.0 

116 

J 

11.4 

-36 

113 

-3.6 

7.1 

-8.0 

2 

J 





6.7 

7 

135 

-4.6 

4.7 

-0.0 

1 

23 

4 79 

5.8 

128 

J 

11.5 

-33 

115 

-4.0 

7.5 

-7.6 

1 

J 





8.2 

14 

118 

-3.6 

6.9 

0.7 

3 

24 

474 

5.3 

115 

J 

11.5 

-31 

120 

-4.8 

7.2 

-7.2 

2 

J 





9.1 

18 

111 

-3.1 

8.4 

1.4 

1 


J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 


J 






10 / 20/77 - 10 / 27/77 


HR VEL OEM 1EHP/ PL5 AV B GSE GSE 0XGSM BYGSfl BZG5M SG Iflf 




noo 

SC 

MACH 

LAI 

LON 





SC 






OCT 

. lj > W7 




293 

1 





fc.9 

15 

107 

-2.5 

8.4 

0.7 

1 

4 

l 





7.9 

•3 

109 

“2.5 

7.1 

-2.0 

1 

J 

3 





2.4 

*3 

110 

-2.8 

7.5 

-2.5 

2 

J 

4 





R.5 

11 

112 

-3.1 

7,8 

-0.9 

1 

J 

5 





8.4 

-5 

113 

-3.2 

6,8 

-3,5 

1 

4 

6 





8.1 

-6 

124 

-4.4 

5.6 

-3.5 

2 

4 

7 





6.9 

-1 

131 

-4.5 

4.5 

-2.5 

1 

4 

t 





6.6 

-1 

131 

-4.2 

4.1 

-2.5 

2 

4 

9 





6.3 

“9 

139 

-4.3 

2.7 

-2.7 

2 

4 

ic 





6.2 

8 

122 

-2.9 

4.3 

-1.8 

3 

J 

ii 





6.4 

-6 

144 

-4.8 

2.6 

-2.4 

2 

J 

12 





6.3 

-24 

184 

-3,3 

-1.0 

-1.1 

5 

J 

13 













14 













15 





5.4 

-71 

182 

-0,7 

-0.9 

-1.7 

5 

J 

16 





5.7 

-2 7 

180 

-4,4 

-0.9 

-2.0 

3 

J 

17 

5U 

i.i 

254 

4 

5.1 

-7 

164 

-4,8 

1.1 

-1.1 

1 

4 

n 

525 

1.5 

400 

J 









19 





5.6 

24 

156 

-4.5 

2.5 

1.6 

2 

J 

20 

535 

1.1 

219 

i 

5.4 

9 

176 

-5.2 

0,5 

0.7 

1 

J 

21 

5 51 

r.e 

158 

J 

5.3 

5 

159 

-4.7 

1 .£ 

0,1 

2 

4 

22 

5 16 

1.0 

140 

J 

5.9 

-12 

149 

-3.7 

2.0 

-1.3 

4 

4 

23 

574 

1.2 

242 

J 

6.1 

-13 

80 

0.9 

5.0 

-2.6 

2 

4 

24 

530 

t.2 

291 

J 

5.4 

40 

154 

-3.1 

2.C 

2.6 

3 

J 


VEL 

DEN ? CMP / 

PL S 

AV B OS E 

GSE 


BYG5M 

BZGSH 

SG 

IMP 


1000 

SC 

MAGN LAT 

LON 





SC 




OCT, 21 

/ 1977 




294 

499 

0.7 205 

J 

5.2 “12 

127 

-2.8 

3.5 

-1.7 

2 

J 




5,5 3 

161 

-5,1 

1.8 

-0,1 

1 

J 

557 

1.1 437 

J 

5,8 8 

177 

-5.4 

0.5 

0,7 

2 

J 




5,6 12 

169 

-5.2 

1.3 

0,8 

1 

J 

472 

1.0 253 

J 

5.9 7 

168 

“5.6 

1,4 

0.2 

1 

J 

470 

1.0 274 

J 

6.3 11 

172 

-6.0 

1.3 

3.7 

1 

4 

447 

0,6 79 

4 

6.6 -11 

159 

-6,2 

1.4 

-2.3 

1 

4 




6.9 -6 

156 

-6,2 

2.0 

-2.0 

1 

4 




6.1 -4 

170 

-5.7 

0.6 

-0.9 

2 

J 




6.4 -7 

161 

-5,9 

1.3 

-1.7 

1 

J 




6.4 -9 

150 

-5.5 

2.1 

-2.5 

1 

J 




6.4 -9 

148 

-5.4 

2.4 

-2.6 

0 

4 




6.5 -19 

152 

-5.3 

1.5 

-3.2 

1 

4 




6,5 -23 

154 

-5.3 

1.2 

-3.4 

1 

J 




6,4 -33 

139 

-3.9 

1.8 

-4,5 

2 

4 




6.7 -23 

122 

-3.1 

3.3 

-4,1 

2 

4 




6.4 -14 

120 

-3.1 

4.6 

-3.1 

C 

4 


407 

1*4 

100 

J 

6,3 -15 

113 

-2,3 

5.2 

-2.5 1 

4 

421 

1 .4 

94 

J 

6.3 -20 

103 

-1.3 

5.3 

-3.0 1 

4 

414 

1.4 

122 

J 

6.5 -18 

104 

-1.4 

5.3 

-2. a 2 

4 


OCT. 22/ 1977 


295 


OCT * 23/ 1977 


296 


1 

445 

1 .6 

137 

J 

0.6 -7 

131 

-1.2 

5.8 

-1.9 

2 

J 

405 

4,5 

66 

J 

6.1 

6 

137 

-3.9 

3.6 

-0.1 

3 

J 

2 

435 

1 .6 

133 

J 

6,7 -36 

108 

-1.6 

4.0 

-4.8 

1 

4 

3BC 

4,3 

37 

J 

6.2 

-14 

163 

-5.4 

1.3 

-1.7 

2 

J 

3 












373 

4.1 

34 

4 

6.0 

-1 

170 

-5.6 

0.9 

-0.4 

2 

4 

4 












383 

4.6 

56 

J 

6.3 

-30 

170 

-4.9 

-0.1 

-3.0' 

2 

J 

5 












394 

4.6 

63 

J 

6.6 

15 

147 

-4.8 

3.4 

0.3 

3 

J 

6 

443 

1 .8 

55 

J 

7.3 -38 

145 

-4.5 

1.1 

-5.2 

1 

4 

390 

4.7 

55 

J 

6.7 

19 

142 

-4, B 

4.3 

0.4 

2 

J 

7 

457 

3.4 

54 

4 

6.5 -50 

110 

-1.3 

1.1 

-5.7 

2 

J 

182 

4.8 

56 

J 

6.8 

20 

145 

-4,9 

4,1 

0.4 

2 

4 

8 

359 

o.c 

2 

H 








369 

4.5 

29 

4 

6.8 

-22 

187 

-6.2 

-1 .9 

-1.6 

1 

J 

9 












389 

5.1 

40 

4 

7.5 

20 

162 

-5.4 

2.6 

0.9 

4 

J 

10 

384 

O.C 

j 

H 








386 

0.0 

0 

H 









11 

410 

0.0 

0 

H 








373 

0.0 

0 

H 









12 

327 

0.0 

0 

H 








365 

0.0 

0 

H 









'13 

352 

c.c 

n 

H 








355 

n.o 

0 

H 









14 

396 

o.c 

3 

H 








339 

0.0 

C 

H 









15 

424 

0.0 

0 

H 








343 

4.0 

38 

J 

6.2 

15 

170 

-5.8 

1.6 

1 .0 

1 

4 

16 

398 

0.0 

3 

M 








344 

4.0 

37 

J 

6.1 

16 

167 

-5.7 

1.9 

1.0 

C 

J 

17 

437 

0.0 

0 

H 








346 

0.0 

0 

H 









18 

420 

0.0 

Q 

li 








328 

0.0 

0 

M 









19 

419 

c.c 

T 

H 








343 

0.0 

0 

H 









2C 

421 

0.0 

C 

H 








354 

4.8 

24 

4 

6.2 

-3 

116 

-2.9 

5.3 

-1.5 

1 

J 

21 

411 

0.0 

0 

H 








354 

4.7 

30 

J 

6.C 

5 

122 

-3.1 

5.0 

-0,4 

1 

J 

22 

414 

c.c 

0 

H 








339 

5.0 

32 

J 

5,7 

18 

154 

-4.7 

2.5 

1.3 

1 

J 

23 

4 09 

4.0 

55 

J 

5.9 13 

125 

-3.0 

4.4 

0.5 

2 

J 

342 

6.0 

30 

J 

5.7 

2 

136 

-4.0 

3.8 

-0.4 

1 

J 

24 

395 

4.2 

59 

J 

5.8 -12 

145 

-4.2 

2.7 

-1.5 

3 

J 

341 

6.3 

34 

J 

5.5 

9 

122 

-2.6 

4.6 

:.i 

1 

4 


OCT. 24/ 1977 


297 


OCT. 25/ 1977 


298 


1 

339 

6.5 

22 

J 

5.2 

-1 

128 

-3.1 

3.9 

-0.8 

1 

J 

344 

13.7 

20 

J 

2.3 

-74 

354 

C.6 

-0.4 

-2.C 

1 

J 

2 

341 

6.4 

31 

J 

4.5 

-20 

131 

-2.B 

2.8 

-2.2 

1 

J 

347 

16.5 

18 

J 

2.6 

8 

298 

1.1 

-2.0 

O.f 

1 

J 

3 

329 

6.3 

25 

J 

4.2 

C 

155 

-3.6 

1.6 

-3.4 

1 

J 

349 

18.2 

16 

4 

1.9 

19 

268 

-0.0 

-1,3 

0.8 

1 

J 

4 

325 

6.2 

27 

J 

4.3 

15 

164 

-3.9 

1.4 

0.7 

1 

4 

350 

18.3 

15 

J 

2.2 

-20 

270 

0.0 

-2.2 

-0.1 

0 

4 

5 

331 

6.0 

28 

J 

4.3 

-17 

159 

-3.7 

0.9 

-1 .6 

1 

J 

349 

16.9 

15 

4 

3.7 

-8 

266 

-0.2 

-3.5 

0.8 

1 

J 

6 

339 

7.6 

30 

J 

4.3 

3 

113 

-1.0 

2.2 

-0.8 

4 

J 

346 

17.6 

17 

J 

4.0 

-7 

274 

0.3 

-3.6 

1.1. 

1 

J 

7 

336 

6.8 

18 

J 

4.7 

5 

117 

-2.1 

3.8 

-1.5 

1 

J 

338 

17.1 

14 

4 

4.7 

-12 

283 

1.0 

-4.4 

1.1 

1 

J 

8 

330 

0.2 

15 

J 

4.9 

3 

121 

-2.5 

3.7 

-1 .8 

1 

J 

336 

17^6 

12 

J 

4.2 

-7 

272 

0.1 

-3.6 

1.5 

2 

J 

9 

329 

6.2 

29 

J 

4.6 

12 

142 

-3.4 

2.7 

-0.6 

1 

J 

331 

16.6 

12 

J 

4.1 

11 

277 

0.5 

-3.0 

2.7 

0 

J 

10 

348 

5.1 

40 

J 

4.0 

10 

141 

-2.7 

2.2 

-0.6 

2 

4 

325 

15.8 

15 

J 

3.7 

27 

273 

0.2 

-1.8 

3.0 

1 

J 

11 

354 

6.1 

42 

J 

3.2 

-28 

101 

-0.5 

1.5 

-2.7 

1 

J 

320 

13.5 

15 

J 

4.2 

26 

288 

1.1 

-2.0 

3.4 

1 

J 

12 

357 

5.8 

38 

J 

2.6 

-17 

79 

0.4 

1 .4 

-1 .6 

2 

4 

317 

13.8 

14 

J 

4.3 

24 

280 

0.7 

-2.3 

3.3 

1 

J 

13 

361 

6.6 

39 

J 

2.1 

-14 

57 

1.0 

1.0 

-1.1 

1 

J 

306 

13.1 

13 

J 

4.4 

20 

294 

1.6 

-2.4 

3.0 

1 

J 

14 

341 

5.8 

22 

J 









310 

12.2 

17 

0 

4.9 

52 

321 

2.2 

0.1 

3.9 

2 

J 

15 

335 

5.6 

21 

J 

4.0 

-8 

108 

-1.2 

3.1 

-2.1 

1 

J 

312 

15.0 

17 

J 

4.9 

32 

281 

0.7 

-2.3 

3.7 

2 

4 

16 

339 

6.5 

19 

J 

3.8 

2 

100 

-0.6 

3.4 

-1 .3 

1 

4 

312 

15.1 

16 

J 

4.6 

0 

269 

-0.1 

-4.1 

1.7 

1 

J 

17 

343 

7.9 

22 

J 

3.7 

-2 0 

69 

1.2 

2.5 

-2.2 

1 

4 

319 

16.3 

21 

J 

4.5 

-39 

251 

-1.1 

-3.9 

-1.5 

2 

J 

18 

338 

7.4 

22 

J 









316 

19.3 

17 

J 

4.7 

-36 

250 

-0.9 

-2.9 

-1.1 

3 

4 

19 

337 

5.e 

27 

4 

2.9 

-15 

87 

0.1 

1.6 

-0.9 

2 

4 

314 

18.8 

26 

4 

6.0 

-33 

224 

-2.9 

-3.4 

-1.9 

4 

J 

20 

354 

0.0 

0 

H 

3.7 

32 

135 

-2.0 

2.4 

1 .3 

2 

4 

322 

14.1 

16 

J 

6.9 

-36 

200 

-5.1 

-2.6 

-3.5 

2 

J 

21 

351 

0.0 

0 

H 

4.0 

18 

134 

-2.6 

2.9 

0.7 

i 

4 













22 

341 

5.9 

33 

4 

4.0 

4 

110 

-1.3 

3.7 

-0.3 

1 

4 

329 

0.0 

0 

H 









23 

351 

7.4 

20 

4 

3.7 

-18 

79 

Q.6 

2.9 

„1 .5 

2 

4 

331 

0.0 

0 

H 









24 

341 

11.7 

22 

4 

2.6 

-14 

64 

0.8 

1.6 

-0.7 

2 

4 














OCT. 26/ 1977 


299 


OCT. 27/ 1977 


300 


1 


2 

339 

3 

333 

4 

335 

5 

332 

6 


7 


8 


9 


10 

329 

11 

330 

12 

326 

13 


14 


15 


16 

316 

17 

316 

18 

315 

19 

323 

20 

320 

21 


22 


23 


24 

357 


O.Q 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 OH 


0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 


0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

O.Q 0 H 


0.0 


364 0.0 0 H 

360 0.0 0 H 

372 0.0 0 H 

359 0.0 0 H 

348 0.0 0 H 

348 0.0 0 H 

344 0.0 0 H 

349 0.0 0 H 

365 0.0 0 H 


356 0.0 0 H 

350 0.0 0 H 

371 0.0 0 H 

383 0.0 0 H 


355 0.0 OH 

388 O.Q 0 H 

341 0.0 0 H 

331 0.0 0 H 


0 H 



11 / 05/77 • 11 / 12/77 


HR 

VII 

DEN ' 

TEAP/ 

PL5 

av n 

GSE 

6SE 

BXGSH 

OfGS« 

DIGS* 

5G 

INf 

VEL 

DEN TEMP/ 

PL5 

AV B 

GSE 

gse 

UXGSM 

BYGSH 

DIGS* 

5G 

IMF 



1000 

SC 

NA6N 

UT 

LON 





5 C 


1000 

5 C 

HAGN 

UT 

LON 





SC 






NOV. ! 

1977 




309 





NOV 

. 6, 1977 




310 

1 

368 

11.8 

16 

4 

7.9 

-29 

146 

-5.6 

3.3 

-4,2 

2 

J 

33ff 

9,1 

13 

J 

6.9 

13 

90 

0.0 

6.6 

0,7 

2 

4 

2 

368 

11,5 

17 

4 

8.2 

-32 

146 

-5.7 

3.1 

-4.9 

1 

4 

336 

9,2 

16 

4 

6.7 

-7 

81 

0.9 

5,5 

-1,6 

3 

4 

3 

372 

13.9 

17 

4 

8.1 

-24 

122 

*3.8 

5.3 

-4.4 

2 

4 

327 

9.6 

14 

4 

6.8 

15 

101 

-1.2 

6.2 

0.4 

2 

4 

4 

368 

13.4 

14 

4 

8.2 

-15 

119 

-3.8 

6.1 

-3.8 

1 

J 

329 

9.7 

12 

4 

7.1 

19 

97 

-0.8 

6,6 

0.5 

2 

4 

5 

363 

11.6 

12 

4 

8.1 

-4 

128 

*5.0 

5.9 

-2.5 

1 

4 

332 

10.8 

12 

J 

6.8 

31 

86 

0.4 

6,5 

1.5 

1 

4 

6 

361 

9.9 

11 

4 

7.7 

11 

126 

-4.4 

6.2 

-0.9 

0 

J 

329 

10.3 

17 

4 

6.5 

17 

93 

-0.3 

5.9 

-3.4 

3 

4 

7 

361 

9.7 

12 

4 

7.7 

10 

126 

-4.5 

6.1 

-1.3 

0 

4 

326 

10.6 

20 

J 

6,6 

-3 

96 

-0.6 

5.4 

-2,8 

2 

J 

8 





7.8 

13 

125 

-4.4 

6.2 

-1 .6 

1 

4 

332 

10,9 

14 

J 

7.1 

24 

79 

1,1 

6.2 

-0,2 

3 

J 

9 

352 

6,8 

15 

4 

7.7 

8 

129 

-4.8 

5.7 

-1.9 

1 

J 

322 

10.8 

17 

J 

7.5 

36 

9? 

-0.7 

6.8 

1.0 

3 

J 

ID 

334 

0.0 

0 

H 









326 

11,5 

19 

4 

6.9 

-18 

90 

0,0 

4.1 

-4.4 

3 

4 

11 

345 

6.5 

21 

J 

7.2 

10 

162 

-4,5 

1.7 

0.0 

5 

J 

327 

10.5 

19 

J 

6.8 

-13 

68 

1.9 

3.6 

-3.4 

4 

J 

12 

342 

8.0 

23 

4 

7.0 

8 

134 

-4.1 

4.1 

-1.3 

4 

J 

327 

10.2 

15 

J 

7.6 

11 

68 

2.7 

6.6 

‘2,0 

2 

J 

13 

330 

7.6 

13 

4 

7.0 

17 

148 

-5.6 

4.0 

0.2 

2 

4 

319 

10.2 

15 

J 

7.4 

3 

7V 

1,3 

6.3 

-2.fi 

2 

J 

14 

345 

8.0 

15 

4 

7.0 

14 

136 

-4,8 

4.9 

-0.5 

1 

4 

311 

10.2 

14 

J 

7,5 

7 

82 

1.0 

7.1 

-2.3 

1 

J 

15 

347 

0.0 

0 

H 

6.8 

4 

117 

-3.0 

5.6 

-1.9 

2 

4 

309 

10.3 

17 

J 

7.5 

5 

62 

1.0 

7.1 

-2.3 

1 

4 

16 

345 

8.0 

19 

4 

6.7 

2 

97 

-0.8 

6.3 

-2.1 

1 

4 

304 

9,5 

14 

J 

7,5 

11 

82 

1.0 

7.2 

-1,1 

1 

4 

17 

333 

8.5 

14 

4 

6.8 

34 

124 

-2,8 

5.0 

2.0 

3 

4 

306 

7.9 

12 

J 

7.5 

16 

73 

2.0 

6,7 

-0.0 

2 

4 

18 

336 

8.6 

16 

4 

6.4 

31 

118 

-2.1 

4.4 

1 .6 

4 

4 

310 

8.3 

14 

J 

7.5 

12 

63 

3.2 

6.5 

-0.1 

2 

4 

19 

330 

8.6 

12 

4 

6.0 

-5 

107 

-i.7 

5.4 

-1 .6 

1 

J 

304 

9.2 

12 

J 

7.3 

12 

76 

1.7 

6,9 

0,1 

1 

4 

20 

325 

8.1 

14 

4 

6.2 

2 

121 

-3,1 

5.1 

-0.6 

1 

J 

334 

8.8 

12 

J 

7.1 

4 

EC 

1.2 

6.7 

-3.6 

2 

4 

21 

334 

8.9 

13 

4 

6.1 

16 

99 

-0.9 

5.9 

0.9 

1 

J 

302 

9.5 

13 

J 

7,0 

11 

81 

1.0 

6.6 

0,5 

2 

4 

22 

336 

10.0 

13 

4 

6,1 

1 

90 

0.0 

5.9 

-0.5 

1 

J 

331 

8.8 

15 

J 









23 

332 

9.1 

17 

J 

6.0 

-10 

101 

-1.0 

5.1 

-1 .4 

3 

J 

305 

0,0 

0 

H 









24 

335 

8.9 

16 

4 

6.5 

4 

86 

0.4 

6.3 

-0.2 

1 

J 

308 

3.0 

C 

H 










NOV. 7/ 19 77 


311 


NOV. 8/ 1977 


312 


1 313 0.0 0 H 

2 313 O.C 0 H 

3 311 0.0 0 K 

4 312 0.0 0 H 

5 

6 

7 

8 


300 0.0 0 H 

3no o.o e m 

302 O.o 0 H 

301 0.0 0 H 

3"C 0.0 0 H 

299 0.0 0 H 

297 0.0 0 H 


10 

3 36 

0.0 

0 

H 

11 

304 

0.0 

0 

H 

12 

307 

0.0 

0 

H 

13 

335 

0.0 

0 

H 

14 

334 

0.0 

0 

H 

15 

303 

0.0 

0 

H 

16 

302 

0.0 

0 

H 

17 

303 

0.0 

0 

H 

18 

333 

0,0 

0 

H 

19 

301 

0.0 

0 

H 

20 

304 

0.0 

0 

H 

21 

304 

0,0 

0 

H 

22 

331 

0.0 

0 

N 

23 

301 

0.0 

0 

H 

24 

298 

c.o 

0 

H 


298 0.0 C H 

296 0.0 0 H 

299 0.0 0 H 


294 0.0 0 H 

294 0.0 T H 

292 0.0 0 H 

282 0.0 0 H 

275 0.0 0 H 

275 0.0 0 H 

275 0.0 0 H 


NOV. 9 / 1977 


313 


NOV. 10, 1977 


314 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 
IB 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


278 0.0 0 H 

274 0.0 0 H 

274 0.0 0 H 

274 0.0 0 H 

275 0.0 0 H 

273 0,0 0 H 

272 0.0 0 H 

272 0.0 0 H 

271 0.0 0 H 

272 0.0 0 H 

271 0.0 0 H 

269 0.0 0 K 

270 0.0 0 H 

270 0.0 0 H 

268 0.0 D H 

268 0.0 0 H 


5. 

,5 

0 

124 

5, 

.9 

20 

137 

8, 

.1 

-22 

121 

12. 

.4 

-1C 

115 

18, 

.9 

33 

105 

18, 

.7 

76 

33 J 

18, 

.5 

23 

291 

18, 

.2 

29 

306 

11, 

,1 

-5 

274 

13. 

,2 

50 

323 

12, 

.1 

-6 

245 

B, 

.6 

-13 

340 

9, 

.7 

44 

4 


-2.5 3.3 

-3.6 3.8 

-3.2 3.8 

-5.0 9.2 

-3.8 16.7 

3.3 2.3 

5.9 -13.4 

8.7 -1C. 3 

0.5 -7.5 

6.0 -3.6 

-3.9 -8.3 

0.9 -0.3 

5.7 0.8 


-1.8 3 J 

0.0 2 J 

~4.4 5 J 

-5.9 4 J 

4.5 7 J 

15.3 11 J 
10.2 5 J 

10.2 7 J 

0.3 9 J 

9.4 6 J 

-0.3 8 J 

-0.2 V J 

5.5 6 J 


NOV. 11* 1977 


315 


NOV. 12* 1977 


316 


1 





11.1 

35 

337 

8.2 

-2.9 

6.6 

2 

J 

39C 

13.3 

54 

J 

IP. 4 

-4 

287 

2.4 

-7.8 

3.1 

6 

J 

2 





8.3 

1? 

322 

5.9 

-4.3 

2.9 

3 

J 

395 

11.6 

48 

J 

8.6 

-42 
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127 

-1.7 

1.6 

-2.5 

17 

424 

4.2 

139 

J 

4.2 

24 

173 

*3.6 

O.fi 

1 .5 

1 

J 

381 

4.9 

46 

J 

3.2 

-25 

120 

-1.5 

2.1 

-1.9 

18 

453 

0.0 

0 

H 

4.6 

33 

197 

-3.4 

-0,6 

2.5 

2 

J 

388 

5.4 

37 

J 

3.9 

-10 

80 

0.6 

3.0 

-1.1 

19 

443 

3.9 

81 

J 

4,3 

41 

185 

-2.4 

0.1 

2.1 

3 

J 

395 

5.9 

40 

J 

4.4 

-29 

64 

1.5 

2.9 

-2.3 

20 

426 

4.0 

88 

J 

4.1 

18 

189 

-3.7 

-0.5 

1.3 

1 

J 

392 

6.3 

38 

J 

4.5 

-9 

89 

0.1 

4.0 

-1.0 

21 

427 

4.4 

87 

J 

4.3 

-15 

195 

-3.0 

-O.fi 

-0.8 

3 

J 

389 

6.5 

39 

J 

4.9 

-21 

67 

1 .6 

3.7 

-1 .8 

22 

460 

4.4 

63 

J 

4.4 

-39 

74 

0.9 

3.0 

-2.7 

2 

J 

386 

6.0 

54 

J 

4.3 

13 

103 

-0.7 

3.0 

0.6 

23 

444 

4.4 

92 

J 

3.7 

-29 

164 

-1.3 

0.4 

-O.B 

3 

J 

374 

6.0 

45 

J 

4.3 

12 

150 

-3.0 

1.8 

0.7 

24 

444 

4.5 

77 

J 

4.2 

10 

101 

-0,7 

3.6 

0.5 

2 

J 

399 

0.0 

0 

H 








2 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

2 
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3 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
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324 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


395 O.tf 0 H 

409 0.0 0 H 

412 0.0 0 H 

399 0.0 0 H 

403 0.0 0 H 

395 0.0 0 H 

401 0.0 0 H 

406 0.0 0 H 

378 0.0 0 H 

380 0.0 0 H 

391 0.0 0 H 

380 0.0 Q H 

383 0.0 0 H 

378 0.0 0 H 

370 0.0 0 H 

3 NO 0.0 OH 

375 0.0 0 H 

376 0.0 0 H 

370 0.0 0 H 

371 0.0 0 H 

366 0.0 0 H 

366 0.0 0 H 


353 0.0 0 H 

342 0.0 0 H 

335 0.0 0 H 

341 D.O 0 H 

337 0.0 0 H 

336 0.0 0 H 

367 0.0 0 M 

369 0.0 0 H 

346 0.0 OH 

341 0.0 0 H 

347 0.0 OH 

334 0.0 0 H 

332 0.0 0 H 

341 0.0 0 H 

336 0.0 0 H 

347 0.0 0 H 

340 0.0 0 H 

366 0.0 0 H 

359 0.0 0 H 

368 0.0 0 H 

365 0.0 0 H 

341 0.0 0 H 


a is 
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3 

4 

5 

6 
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9 

10 

11 

12 

13 

n 

15 

16 
17 
IB 
19 
2G 
21 
22 

23 

24 


346 

343 

343 

344 
341 
336 
352 
336 
334 
334 
334 
332 
332 
332 
332 
331 
329 
327 


0,0 

c.o 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.c 

0.0 

o.c 

0.0 

0.0 

0.0 

o.c 


0 H 
0 H 
0 H 
C H 
0 H 
0 li 
0 H 
0 H 
0 H 
0 H 
0 H 
0 H 
0 K 
0 H 
0 H 
0 H 
0 H 
0 H 


321 

323 


0,0 

0.0 


0 

0 


H 

H 


imd' sc* bag" ut ion Brcs " a “ s " “ 'J F 

NOV. 22, 1922 


323 0,0 

328 0.0 
327 0.0 

326 O.C 
317 0.0 

320 0,0 


0 H 
0 >1 
0 H 
C H 
0 H 
0 H 


330 0.0 0 H 

332 0.0 0 h 

321 0.0 o H 

319 0.0 0 h 

313 0.0 0 H 


318 13.0 36 J 

317 14.0 36 J 


3.9 3B 359 
4.3 24 329 


2.8 -C.1 

3.0 -1.8 


2.2 

1.5 


2 

2 


J 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

1C 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


312 13.9 
315 14,3 
309 13.6 
311 13.3 

313 12.6 
311 10.8 
308 13.0 
308 13.0 
305 13.5 
302 14.3 
299 16.2 

299 16,3 
298 15.6 

300 18.0 

301 14.3 
3 36 15.1 

302 14,3 
301 16.1 
298 14.4 
294 13.3 
294 14.5 
296 14.7 
288 17.9 
290 18.8 


38 

32 
29 
26 
37 

33 
24 
24 
20 
16 

15 
12 
12 
ID 
14 

16 
14 

13 
17 
17 
17 
16 
16 

14 


4 

4 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

J 

4 

J 

J 

J 

J 

4 

4 
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4.7 

12 336 
10 296 

3.1 

1.8 

“1,4 

“3.6 

0.8 

2 

J 

283 

18.0 

14 

J 

4.9 

14 306 

2.5 

-3.3 
“3 . 1 


2 

J 

284 

18.4 

14 

J 

4.8 

27 292 

1.4 

I * * 

2 

J 

284 

15.2 

21 

J 

4.9 

26 341 

3.6 

"0 , 8 

C • 4 

J 1 

2 

J 

284 

13,0 

22 

4 

4.7 

13 336 

3.8 

“i .s 

C . 1 
1 / 

3 

4 

285 

13.0 

21 

4 

4.6 

54 315 

1 .9 

-0.6 

1 .4 
L n 

2 

J 

283 

13.4 

22 

J 

4,9 

46 312 

2.1 

“1,0 

H .0 

3.9 

1 

4 

286 

12.0 

20 

J 

4.4 

31 303 

1.9 

“1.6 

1 

4 

287 

13.8 

19 

4 

3.0 

3 293 

1.0 

“2 , 1 

3,0 

2 

1 

4 

287 

13.1 

23 

J 

2.7 

16 322 

1.8 

“1.0 

1.1 

J 

285 

13.0 

21 

4 

2.8 

-20 299 

1,2 
1 .2 

•2.3 
-2 , 1 

1 > C 

n n 

1 

1 

4 

292 

16.3 

14 

4 

3.2 

“1 5 302 

u . u 

n n 

4 

295 

15.8 

11 

4 

3.7 

62 323 

1.2 

0.1 

O.c 

2 

J 

297 

13.3 

13 

J 

4.7 

8 267 

-0.2 

-4.*0 

-4.4 

“1.4 

2.9 

1.9 

2 

4 

294 

13.7 

14 

4 

6.1 

25 255 

“1.4 

“1 7 

2 

4 

292 

14.5 

15 

4 

5.6 

64 267 

-0.1 

J • I 
e » 

2 

4 

295 

12.1 

15 

4 

4.4 

4.2 

68 267 
48 298 

-0.1 

1.3 

“1.0 
“2 . 1 

4.0 

3.3 

i i 

1 

2 

4 

J 

298 

295 

10.4 

8.9 

15 

15 

4 

4.4 

44 303 

1.6 

“2.4 

1 

4 

292 

8.8 

17 

4 

3.9 

47 304 

1.5 

“2 . 1 

3.i 
3 a 

1 

4 

288 

8.2 

20 

J 

3.9 

51 299 

1.2 

“2.1 

c .V 

1 

4 

287 

8.4 

24 

J 

2.5 -39 346 

1.4 

*0.3 

3 . L 
m 1 1 

1 

4 

291 

8.2 

22 

J 

2.6 • 

*39 73 

0.4 

1.3 

1.1 

-1.1 

2 

2 

4 

J 

296 
296 ‘ 

9.9 

10.3 

16 

20 

4 
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2.’ 17 JIG 

1.8 

“1.7 

0.6 

5.7 «3 joo 

2.8 ? u 

0.8 

2.5 

-1.3 

0.7 

l.o 

0.3 

3-‘ 13 342 

3.0 

-0.8 

0.9 

4.1 16 348 

3.7 

“0.5 

1.2 

5.1 1 357 

4.0 

“0.2 

3.1 

5.1 -3 332 

3.5 

-1 .8 

0.4 

‘.1 -23 317 

2.7 

-2.9 

-0.6 

5.3 -31 34V 

3.4 

-1.4 

-0.9 

“1.7 

4.0 -44 4 

2.8 

“2.6 

3.5 19 301 

3.5 37 785 

1.5 

0,6 

“1.8 
-1 .5 

1 .9 
2 . 7 

4.5 -1 1 775 

0.4 

-4.4 

0.8 

‘.5 -1 784 

1.1 

-4.0 

1.4 
1 • 2 

4.3 0 778 

0.6 

“3.9 

5.9 -14 760 

-0.8 

-4.4 

“0.0 

5.2 -3 772 

0.1 

-2.8 

0.4 

3.5 

5.1 44 357 

3.7 

0.3 


4.8 

4.7 

4.4 

3.8 

3.4 


36 342 
32 342 
34 341 
34 279 
31 34 B 


3.5 

3.6 

3.7 
3.3 
0.4 
2.6 


-0.3 

- 1.0 

- 1.2 

- 1.1 

- 2.6 

* 0.6 


3.1 

2.8 

2.5 
2.3 
1.7 

1.6 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 
16 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


NOV. 25# 1977 


294 10.4 
296 10.2 
293 10.8 
298 11.3 

293 11.5 

294 12.0 
293 11.2 
293 11.3 
291 11.0 
290 10.7 
284 11.0 
281 11.2 
320 35.8 
344 55.7 
354 75.2 


20 

17 
20 

18 
20 

17 

18 
18 

17 

18 
16 
16 
49 
67 
47 


341 74.0 54 J 

349 52.1 56 j 

351 29.4 55 4 


3.4 20 

306 

1.3 -1.7 0.3 

0.0 -4.0 -0.2 

4.0 -5 

270 

3.8 -5 

273 

0.2 -3.7 -(1.0 

0.4 -3.2 1.4 

3.8 15 

276 

3.6 -2 

295 

1.3 -2.7 o.4 

4.0 25 

291 

1.0 -2.2 i,9 

4.9 13 

264 

1.1 -3.8 2.3 

4.1 -42 

299 

1,3 -3.1 ”1.5 

3.6 -69 

280 

0.2 -1.9 -2*0 

2.9 -2 

303 

1.4 -2.0 0.8 

3.1 25 

315 

1*8 i-1 .2 1.8 

2.6 -17 

335 

2.2 -1.2 — 0 I 3 

5.7 -30 

343 

4.4 -2.2 -2.0 

8.5 -10 

282 

1.2 *5.6 0.9 

7.5 45 

175 

-3.7 1.6 3.6 

0.5 2.0 1.4 

3.1 48 

73 

5.2 20 

5U 

I* 8 2.2 0.6 

12.4 -15 

52 

3.7 4.5 -2.2 

16.4 -61 

313 

5.6 -7.0 -1 3 17 


NO V. 26# 1977 


330 


347 16.7 
336 14,9 
331 16.0 
329 18.1 


31 
21 
25 

32 


295 

9.0 

44 

301 

9.0 

47 

303 

19.2 

49 

302 

21.7 

38 

307 

18.0 

40 

305 

7.0 

30 


17.6 

1 

7C 

17.8 

15 

77 

17.3 

23 

83 

16.0 

31 

66 

14.4 

29 

86 

14.5 

35 

99 

13.6 

32 

92 

12.7 

29 

93 

12,3 

24 

98 

11.3 

16 

128 

10.4 

4 

96 

10.2 

5 

89 

5.9 

7 

89 

4.7 

54 

76 

5.6 

21 

82 

8.7 

7 

88 


6.0 
3.8 
1 .9 
1.0 
0.4 
- 1.8 
-0.4 
- 0.6 
- 1.6 
-5.7 
- 1.1 
0.2 
0.1 
0.5 
0.6 
0.3 


16.5 
16.7 
16.3 

14.6 

13.2 

13.3 
13.2 

12.4 

12.1 

7.8 

9.8 

9.6 
5.0 

2.6 

4.9 
8.5 


0.3 

4.0 
5.5 

6.3 

4.3 

5.0 

3.4 
1.9 
0.5 

-0.4 

-3.4 

-3.0 

- 1.2 

1.9 

0.4 

- 1.0 


1 

3 
1 
2 

4 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
4 
4 
3 
1 


J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 


383 

32,2 

44 

381 

32.4 

47 

383 

48.3 

65 

386 

48.9 

59 


16.9 

56 

52 

16.8 

51 

74 

18.9 

45 

80 

14.7 

40 

93 

13.0 

-61 

101 


5.8 8.5 

2.8 10.4 

2.3 13.2 

“0.5 10.0 

“0.9 4.8 


13.3 2 J 

12.4 3 J 

13.3 2 j 

8.9 6 J 

-8.4 9 J' 
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331 


1 

38? 

42.0 

54 

2 

388 

23.5 

34 

3 

415 

21.1 

179 

4 

5 

422 

18.4 

237 

6 

7 

485 

10.3 

270 

8 

9 

523 

7.9 

181 

10 

521 

6.3 

142 

11 

539 

6.7 

.175 

12 

533 

6.9 

175 

13 

536 

5.8 

120 

14 

511 

5.2 

95 

15 

504 

5.2 

88 

16 

488 

5.4 

95 

17 

478 

5.0 

134 

18 

4 73 

6.0 

102 

19 

470 

6.7 

95 

20 

463 

6.1 

63 

21 

439 

5.5 

62 

22 

462 

6.5 

61 

23 

451 

6.8 

60 

24 

459 

6.7 

66 


14.6 

19.8 

34 315 
48 314 

5.0 -5.1 

9.1 -9.1 

6.5 -3.5 

4.8 

14.8 

10.9 

13 

J 

462 

7.8 

70 

J 

14.5 

54 327 

3 

6 

J 

J 

458 

459 

9.1 

9.2 

72 

66 

J 

J 







462 

9.0 

54 

J 

13.4 

“34 298 

4.3 -9.4 

, . 



397 

0.0 

0 

H 

11.8 

13 320 

8.7 -6.2 

, -0 

7 

1 

J 

403 

0.0 

0 

H 

8.8 

28 355 

7.7 ols 

4.7 

J 

428 

9.0 

90 

J 

8.3 

6.1 

35 12 

10 308 

6.5 3 Jo 

1.9 —2.0 

4.1 

3.8 

0 

2 

J 

J 

428 

429 

8.8 

8.9 

81 

147 

J 

J 

4.4 

□ 244 

-1,5 -2 8 

1 .4 

5 

J 

419 

8.3 

79 

J 

4.1 

16 247 

-1.4 -l .7 

1 .2 

3 

J 

419 

8.5 

80 

J 

5.3 

2 226 

“3.3 —3.1 

2.2 

2 

J 

401 

0.0 

0 

H 

4.7 

7 275 

0.4 -3.8 

1.3 

4 D 

2 

4 

401 

11.3 

66 

J 

5.3 

13 278 

0.6 -3.9 

i .8 
2.2 

2 

4 . 

404 

io.3 

64 

J 

5.3 

1 319 

3.3 -2.8 

n 7 

3 

J 

407 

8.0 

41 

J 

5.4 

3 332 

4.6 -2.4 

u . t 
n 7 

3 

J 

401 

8.7 

49 

J 

5.3 

8 313 

3.3 -3.4 

u. f 
1.1 

1 

J 

401 

8.7 

55 

J 

5.4 

15 315 

3.3 -3.2 

1.5 

2 

J 

405 

8.0 

44 

J 

5.4 

7 304 

2.8 -4.1 

fl 7 

2 

J 

399 

8.4 

50 

J 

5.6 

12 330 

4.6 -2.6 

u » I 

2 

J 

383 

7.9 

51 

J 

5.4 

24 294 

1.8 -4.1 

1 o 

2 

J 

383 

8.6 

52 

J 

5.0 

23 294 

1.7 -3 J 9 

1 «V 

t .7 
0.7 

2 

J 

388 

8.7 

49 

J 

4.1 

12 329 

3.0 -1.8 

2 

2 

4 

4 

383 

390 

8.5 

6.9 

46 

34 

J 

J 
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332 


4.3 

21 

306 

2.0 

-2.7 

1.2 

5.3 

30 

352 

4.3 

-0.6 

2.5 

5.2 

9 

314 

3.3 

-3.4 

1.0 

5.6 

-8 

296 

2.4 

-5.0 

-0.2 

4.8 

-8 

326 

3.9 

-2.7 

0.1 

4.9 

“14 

314 

3.2 

-3.5 

0.0 

5.1 

-5 

320 

3.4 

-2.8 

0.7 

5.6 

7 

328 

4.2 

-2.2 

1.6 

5.9 

-13 

320 

3.4 

-3.1 

0.1 

6.1 

13 

330 

5.0 

-2.2 

2.2 

5.9 

21 

322 

3.9 

-2.3 

2.8 

6.0 

13 

341 

5.4 

-1 .4 

1 6 

5.9 

12 

338 

5.3 

-1 .8 

1.6 

5.9 

33 

313 

3.3 

-3.0 

3.7 

5.9 

24 

322 

4.2 

-3.0 

2.8 

5.7 

30 

329 

4.1 

-2.3 

2.9 

5.6 

21 

360 

5.0 

0.0 

1 .9 

5.5 

24 

7 

4.5 

0.5 

2.0 

4.5 • 

-15 

62 

1 .9 

3.6 

“1 .0 

4.3 

-3 

62 

1.8 

3.4 

-0.1 

4.3 - 

*14 

88 

0.1 

4.1 

-0.9 


2 J 
2 J 
2 J 
1 J 


0 J 

1 J 

2 J 
2 J 
4 J 

1 J 

2 J 
1 J 
1 J 
1 J 
1 J 
1 J 

1 J 

2 J 
2 J 
2 J 
1 J 
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334 


1 

382 

6*5 

31 

3 

3.9 -12 

81 

0.6 

3.6 

-0.7 

1 

4 

337 

13.4 

39 

J 

8.3 

-2 

336 

7,4 

-3.3 

-0.4 

2 

4 

2 

37? 

6.4 

31 

4 

3,6 -13 

71 

1.1 

3,2 

-0,8 

1 

4 

372 

20.8 

60 

4 

8.0 

-4 

278 

0,8 

-5,5 

-0.4 

6 

4 

3 

367 

6.6 

36 

4 

3.9 2 

66 

1.4 

3,2 

-0.1 

2 

J 

378 

26.4 

71 

4 

7.9 

8 

301 

3,0 

-5.0 

1.1 

5 

4 

4 

382 

0.0 

0 

H 








384. 

29.2 

69 

J 

9,1 

27 

309 

4,8 

-5.5 
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45 

2.5 

2.2 

1,9 

6 

J 

298 

38.7 

18 

4 

9.4 18 

264 

-0.9 

-9.1 

no 

2 

J 

9 












303 

43.1 

16 

4 

10.5 33 

25? 

-1.9 

-9.1 

4.1 

3 

J 

10 












308 

22,8 

42 

4 

11.0 73 

178 

-2.B 

-1.2 

9.2 

5 

J 

It 












313 

12.5 

48 

4 

11.8 34 

125 

-3.2 

3.5 

8,1 

? 

J 

12 

305 

23.8 

11 

J 

7.1 62 

169 

-3,3 

-0.2 

6.3 

0 

J 

318 

11.3 

52 

J 

11.5 40 

119 

-4.2 

6.4 

8,2 

3 

J 

13 

302 

25,2 

14 

J 

6.4 62 

170 

-3,0 

-0.3 

5.7 

1 

J 

309 

9.6 

44 

J 

11.7 25 

112 

-3.9 

8.7 

6.3 

3 

i 

U 

3 03 

25.8 

16 

J 

5.6 57 

248 

*0*4 

-1.4 

1 .5 

5 

4 

313 

10. B 

40 

4 

12.0 10 

116 

“5.1 

10,0 

no 

2 

J 

15 

298 

32.3 

17 

J 

4.5 2 

218 

-3.4 

-2.6 

-0.4 

1 

4 

307 

9.2 

41 

4 

12.3 -1b 

105 

-2,9 

11.2 

-o»? 

4 

J 

16 

297 

32,4 

16 

J 

4.6 -21 

225 

-3.0 

-2.4 

-2.3 

1 

J 

311 

10.3 

37 

J 

11,7 -16 

102 

-2.2 

10.8 

-0,2 

4 

J 

17 

300 

28.3 

16 

J 

5.6 -33 

226 

-3.2 

-2.2 

-3.9 

1 

J 

321 

13.0 

36 

4 

10.9 -41 

68 

2.7 

E.2 

-3.B 

6 

J 

18 

3 00 

23.5 

16 

J 

6,6 -29 

241 

-2.8 

-3.6 

-4.8 

1 

4 

329 

14.4 

40 

J 

13,3 -33 

63 

3.6 

8,4 

-2.2 

4 

J 

19 

296 

19.4 

12 

J 

7.8 -17 

256 

-1.8 

-5.5 

-4.9 

2 

4 

342 

14.3 

47 

4 

9.6 -31 

56 

4,3 

7.7 

-1.6 

3 

J 

20 

298 

23.3 

13 

J 

7,5 -17 

256 

-1.7 

-5.2 

-5,0 

1 

4 

345 

14.6 

55 

4 

9.8 -44 

52 

3.8 

7,0 

-3.1 

5 

4 

21 

299 

23.8 

12 

J 

7.6 -10 

252 

-2.3 

-5,6 

-4.6 

1 

4 

335 

13.1 

5V 

4 

8.1 -1 4 

108 

-2,3 

7.1 

1.8 

3 

4 

22 

300 

27.4 

1 ? 

4 

6.8 1 

255 

-1.5 

-5.0 

-2.8 

3 

J 

328 

11.3 

65 

4 

8.0 28 

138 

-5,0 

2.1 

5,3 

2 

4 

23 

295 

26.8 

21 

J 

6.6 61 

280 

0.5 

-5.4 

3.2 

2 

4 

324 

11.2 

66 

4 

7.1 25 

138 

-4.4 

1.9 

4,4 

3 

4 

24 

284 

24,2 

21 

J 

7,1 51 

318 

3.1 

-5.0 

3.0 

3 

J 

343 

11.3 

81 

4 

6.0 -26 

72 

1.4 

4.7 

0.3 

3 

J 






FEB 

. H# 1978 


45 

1 

362 

11.9 

69 J 

7.2 

-32 351 5.8 

1.1 -3.6 2 

J 

2 

360 

12.9 

50 J 

7.5 

-14 345 6.6 

-0.7 -2.3 3 

J 


3 

4 

5 


6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 391 0.0 0 H 

14 409 0.0 0 K 

15 414 0,0 0 H 

16 415 0.0 0 H 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


FEB. 15, 1978 *6 


633 0.0 0 H 

627 0.0 0 K 


680 0.0 0 H 

680 0.0 0 H 


572 0.0 0 H 

552 0.0 0 H 

563 0.0 0 H 

534 0.0 0 H 

537 0.0 0 H 

537 0.0 0 H 


FEB. 16# 1978 


47 


FEB. 17# 1978 


48 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 


46B 0.0 0 M 

406 0.0 C H 

399 0.0 0 H 

433 0.0 0 H 


9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 454 0.0 0 H 

24 


437 0,0 0 H 


437 0.0 0 H 

393 0.0 0 H 

434 0.0 0 H 


484 0.0 0 H 

466 C.O 0 H 

425 0.0 0 H 

466 0.0 0 H 

480 0.0 0 H 

4?8 0.0 0 H 


f £6 . 18# 1978 


49 


FED. 19# 1978 


50 


1 

2 479 

3 4 71 

4 47? 

5 484 

6 451 

7 417 

8 424 

9 429 

10 435 

11 461 

12 393 

13 434 

14 

15 454 

16 445 

17 438 

18 429 

19 437 

20 

21 435 

22 


0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 OH 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

O.C 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

O.C 0 H 

O.Q 0 H 

O.C 0 H 


433 0.0 0 H 

424 0.0 0 H 

411 0.0 0 H 

401 0.0 0 H 

398 0.0 0 H 

395 0.0 0 H 

376 O.C 0 H 

369 0.0 0 H 

368 0.0 0 H 

376 0.0 C H 


02 / 20/78 • 02 / 27/71 


HR 

VE L 

DEN TEMP/ 

PLS 

AV B C5E 

G5E 

DUGSH 

BVGSM 

BZGSH 

5G 

inr 

VEL 

DEN 

IEHP/ 

PLS 

AV B 

GSE 

GSE 

0AGSH 

BVCSH 

BZGSH 

5G 

I nr 



1000 

sc 

hacn lat 

LON 





sc 


1000 

SC 

HAGN 

LAT 

LON 





sc 





FEB. 20/ 1978 




51 





HO 

, 21 

/ 1978 




52 

1 

2 

3 















5.5 

3 

274 

0.3 

-4.5 

-2.1 

2 

4 

4 











361 

16.4 

20 

J 

5.4 

-5 

277 

0.6 

-4.2 

-2,5 

2 

J 

5 











396 

9.8 

24 

4 

6.6 

39 

288 

1.5 

-5.8 

1.9 

2 

4 

6 











353 

10.7 

26 

4 

5.8 

31 

282 

0.9 

-4.7 

1.C 

3 

J 

7 











354 

9.0 

20 

4 

6.5 

50 

310 

2.4 

-4.0 

3.5 

3 

4 

8 











349 

10.5 

2D 

J 

7,1 

48 

312 

3,1 

-4.5 

4,2 

1 

4 

9 











349 

11.2 

24 

J 

6,4 

59 

334 

3.0 

-2,5 

5.1 

1 

4 

1C 















5.7 

52 

336 

3.0 

-2.0 

3,9 

2 

J 

11 















7.4 

-25 

350 

6.3 

-0.6 

-3.1 

3 

J 

12 











348 

11,4 

32 

J 

7,6 

19 

327 

4.7 

-3.3 

1.4 

5 

4 

13 











350 

19.9 

24 

J 

5.1 

-16 

322 

3,2 

-2.2 

-1.6 

3 

J 

14 











335 

29.4 

15 

J 

2.7 

-20 

276 

0,1 

-1.0 

-0.6 

3 

4 

15 

340 

7.3 54 

4 

5.1 12 

318 

3.1 

"2.9 

0,2 

2 

J 

538 

23.2 

14 

J 

6.7 

-74 

35G 

1.8 

1.3 

-6.3 

0 

4 

16 

332 

7.2 37 

J 

4.9 -6 

333 

4.0 

"1 .8 

-1.0 

2 

J 

339 

29.0 

18 

J 

4.8 

-71 

350 

1.5 

1.1 

-4.3 

1 

4 

17 

348 

7.6 39 

J 

5.6 *26 

298 

2.3 

-3.3 

-3,7 

1 

J 













18 

348 

7.8 40 

4 

5.6 "37 

303 

2.4 

-2.2 

-4.6 

1 

J 













19 

325 

7.7 37 

J 

5.2 -12 

337 

4.5 

-1 .3 

-1 .8 

1 

J 













20 

325 

7.6 36 

4 

5.2 -2 

341 

4.8 

-1 .4 

-0.9 

1 

J 













21 























22 











364 

10.* 

15 

4 

10.6 

-61 

77 

1.1 

9.1 

-5.2 

1 

J 

23 











355 

9.5 

22 

4 

10.2 

-58 

93 

-0.3 

9.1 

-4.3 

1 

J 

24 











368 

12.7 

19 

4 

9.3 

-51 

6V 

2.2 

8.9 

-3.3 

1 

J 







FED 

i. 22/ 1978 




53 





FEU 

. 23 

1/ 1978 




54 

1 

359 

10.4 

20 

4 

10.1 

-44 

75 

1.9 

9,6 

-2.2 

1 

J 

460 

9.8 

88 

J 

7.4 

8 

177 

-7,0 

-0,2 

1.0 

2 

J 

2 

359 

10,0 

20 

4 

13,2 

-52 

81 

1.0 

9,3 

-3.8 

1 

J 

466 

10.1 

111 

J 

7.7 

19 

183 

-7,2 

-1.6 

1.9. 

1 

J 

3 













466 

9.8 

93 

4 

8.0 

24 

172 

-7.1 

-0.6 

3.3 

2 

J 

4 

351 

10.8 

24 

4 

11.1 

-4 4 

93 

-0.4 

10.5 

-3.5 

2 

J 

468 

8.6 

91 

J 

8.8 

38 

186 

-6.E 

-3.0 

4.5 

1 

4 

5 

353 

13.4 

21 

4 

12.9 

-43 

107 

-2.9 

11.9 

-4.1 

1 

J 

475 

8.9 

144 

4 

7,8 

33 

179 

-6.5 

-1.5 

3.9 

1 

4 

6 

355 

17.7 

24 

4 

13.1 

-37 

106 

-2.8 

11 ,9 

-4.1 

2 

J 

504 

8.4 

134 

J 

5.6 

-3 

148 

-4,1 

2.5 

0.6 

3 

4 

7 

361 

20.1 

24 

J 

12.2 

-8 

125 

-6.7 

9.6 

1 .1 

3 

J 

514 

8.2 

160 

4 

6.9 

46 

189 

-4,6 

-2.1 

4.4 

2 

4 

8 

359 

20.8 

26 

J 

11.7 

14 

145 

-9.1 

5.6 

4.2 

2 

4 

503 

7.6 

118 

J 

7.4 

36 

165 

-5.4 

0,4 

4.3 

2 

4 

9 

357 

18.2 

36 

J 

12.5 

6 

126 

-7.2 

9.4 

3.2 

3 

4 

497 

7,8 

113 

J 

7.0 

12 

161 

-5.7 

1.7 

1.7 

3 

4 

10 

356 

19.5 

42 

J 

12.5 

16 

129 

-7,4 

8.4 

5.0 

2 

J 

503 

8.5 

119 

J 

7.5 

17 

165 

-6.2 

1.3 

2.2 

3 

4 

11 

359 

22.6 

41 

4 

11.9 

17 

138 

-8.0 

6.5 

4,4 

4 

4 

489 

7.6 

84 

J 

7.4 

7 

159 

-6.6 

2.3 

1.3 

2 

4 

12 

356 

21.5 

48 

4 

13.8 

-4 

133 

-9.1 

9.8 

0.8 

3 

4 

480 

8.1 

120 

J 

8.1 

10 

155 

-7.1 

3.0 

1.9 

1 

J 

13 

363 

24,1 

37 

4 

13,8 

-8 

121 

-6.9 

11.6 

0.3 

3 

4 

474 

7.2 

108 

J 

7.2 

3 

155 

-6.3 

2.8 

0.9 

1 

J 

14 

361 

23.8 

3ft 

4 

13.6 

-6 

123 

-6.9 

10.7 

1.0 

5 

4 

468 

9.3 

144 

J 

8.2 

-8 

164 

-7.6 

2.4 

-0.6 

2 

J 

15 

356 

21.1 

41 

4 

14.5 

-37 

127 

-6.6 

13.6 

-5.8 

4 

4 

462 

8,5 

136 

4 

8.2 

22 

168 

-7.2 

0.7 

3.3 

2 

J 

16 

365 

25.4 

22 

4 

14.3 

-4 6 

105 

-2.5 

12.0 

-6.9 

2 

4 

479 

8.8 

163 

4 

9,3 

25 

147 

-7,0 

3.2 

5.1 

1 

4 

17 

363 

17.0 

25 

J 

14.3 

-40 

131 

-2.0 

12.7 

-4.7 

4 

4 

465 

8,1 

135 

4 

8,3 

16 

'.31 

-5.0 

4.6 

4,0 

2 

4 

18 

336 

15.3 

80 

4 

10.7 

-5 

124 

-4.3 

6.1 

1.9 

8 

4 

457 

7,2 

78 

J 

8.8 

19 

148 

-6.9 

2.8 

4.3 

2 

4 

19 

438 

14.9 

154 

J 

8,1 

-52 

34 

3.9 

5.0 

-4,3 

3 

4 

448 

5.9 

76 

J 

8.1 

8 

156 

-7.1 

2.3 

2.4 

2 

4 

20 

431 

12.6 

145 

J 

10.0 

6 

130 

-4.5 

4.4 

3.2 

7 

4 

448 

5.7 

119 

J 

8.3 

-1 

136 

-5.7 

4.9 

2.5 

3 

J 

21 

451 

12.5 

13C 

J 

K. 5 

-48 

111 

-1.8 

6.7 

-2.3 

8 

4 

470 

6.5 

178 

J 

7.6 

-7 

121 

-3.5 

5.5 

2.3 

3 

J 

22 

460 

14.5 

154 

J 

9,0 

36 

150 

-4.4 

0.2 

4.5 

6 

4 

469 

7.7 

222 

J 

6.7 

8 

116 

-2.4 

3.8 

3.3 

4 

J 

23 

465 

12.6 

119 

4 

6.6 

-2 

245 

-2.3 

-4.1 

-2.9 

4 

4 

479 

7.4 

205 

J 

6.4 

-31 

85 

0.4 

5.9 

0.2 

2 

J 

24 

455 

10.7 

86 

4 

7.2 

-12 

184 

-6.5 

0.4 

-1.4 

3 

4 

489 

6.5 

227 

J 

4.7 

-28 

84 

0.3 

3.6 

3.3 

3 

J 







FEB 

. 24 

/ 1978 




55 





FEB 

. 25 

/ 1978 




56 

1 

465 

6.2 

184 

J 

4.8 

3 

154 

-3.8 

1.4 

1.2 

2 

J 

347 

11.3 

20 

4 

2.7 

-2 

263 

-0.3 

-2.0 

-1.3 

1 

J 

2 ■ 

470 

6.0 

163 

J 

5.0 

16 

213 

-3.8 

-2.8 

-0.1 

2 

J 

342 

12.1 

15 

4 

2.8 

70 

304 

0.3 

-1.2 

1.1 

2 

J 

3 

477 

5.1 

170 

J 

3.6 

-14 

95 

-0.3 

3.2 

0.8 

2 

J 













4 

AB5 

4.4 

113 

J 

5.0 

26 

58 

2.1 

2.2 

3.3 

2 

J 

342 

14.3 

17 

4 

4.0 

19 

258 

-O.B 

-3.8 

-0.4 

1 

J 

5 

484 

4.0 

76 

J 

5.7 

18 

49 

3.6 

3.1 

3.2 

1 

J 

344 

13.5 

21 

4 

5.1 

-12 

257 

-1.1 

-3.8 

-2 . f 

2 

J 

6 

469 

4.2 

75 

J 

4.6 

9 

49 

2.9 

2.9 

1 .B 

1 

4 













7 

463 

3.6 

64 

J 

4.4 

21 

54 

2.4 

2,7 

2.5 

1 

4 

335 

14.7 

18 

4 

3.9 

-19 

290 

1.2 

-2.9 

-2.2 

1 

J 

8 

451 

3.9 

66 

J 

3.9 

-19 

71 

1.0 

3.0 

-0.3 

2 

4 

334 

15.1 

21 

4 

3.6 

-35 

324 

2.3 

-1.1 

-2.3 

1 

J 

9 

479 

3.6 

60 

J 

3.7 

3 

44 

2,6 

2.4 

0.7 

1 

J 

330 

16.7 

21 

4 

3.0 

-46 

28 

1.6 

1.2 

-1 .7 

1 

J 

1C 

438 

6.2 

57 

J 

4.9 

-4 

102 

-1 .0 

4.5 

0.5 

2 

J 

327 

14.9 

19 

4 

3.5 

-24 

74 

0,7 

2.7 

-0.7 

2 

J 

11 

439 

7.5 

62 

J 

3.8 

-58 

102 

-0.3 

1.8 

-2.1 

3 

J 

325 

16.0 

16 

4 

4.5 

-29 

60 

1.9 

3.6 

-1.5 

1 

4 

12 













331 

15.1 

11 

J 

4.8 

-21 

80 

0,8 

4.6 

-0 

1 

J 

13 

428 

7.0 

69 

J 

4.1 

-29 

122 

-1.8 

3.1 

-1.3 

2 

J 

339 

12.7 

15 

J 

4.5 

-13 

92 

-0.1 

4.4 

- 0 

1 

4 

14 

426 

6.8 

52 

J 

4.4 

-18 

115 

-1.7 

3.9 

-0.5 

1 

J 

342 

12.4 

17 

J 

4.5 

8 

89 

0.1 

4.1 

1.6 

1 

J 

15 

417 

9.0 

27 

J 

4.7 

-22 

123 

-2.3 

3.9 

-0.7 

1 

J 

344 

12.5 

18 

J 

4.2 

13 

6V 

1 .4 

3.4 

1.9 

1 

J 

16 

397 

9.4 

19 

J 

4.6 

-13 

123 

-2.4 

3.8 

0.1 

1 

J 

344 

12.9 

22 

4 

4.S 

7 

65 

1.9 

3.6 

1 .8 

1 

4 

17 

385 

10.5 

22 

J 

4.6 

-6 

104 

-1.1 

4.2 

1.1 

1 

J 

336 

13.3 

19 

4 

4.5 

1 

82 

0.6 

4.0 

1.6 

1 

4 

18 

375 

12.6 

16 

J 

4.2 

3 

106 

-1.1 

3.5 

1.8 

1 

4 

336 

14. B 

20 

J 

3.9 

14 

79 

0.7 

2.9 

2.2 

1 

J 

19 

369 

11.9 

15 

4 

3.9 

17 

95 

-0.3 

2.8 

2.6 

1 

J 

345 

16.4 

30 

J 

3.5 

11 

89 

0.0 

2.1 

1.6 

2 

J 

20 

360 

10.7 

18 

J 

3.8 

22 

86 

0.2 

2.3 

2.9 

1 

J 

397 

30.3 

145 

J 

10.3 

61 

313 

2.7 

-5.9 

4.8 

9 

4 

21 

357 

12.0 

16 

J 

2.8 

34 

327 

1.9 

-1 .8 

0.7 

1 

J 

405 

43.0 

179 

J 

12.8 

-18 

333 

9.7 

-2.4 

-5.6 

6 

J 

22 

355 

12.9 

16 

J 

2.5 

39 

332 

1.6 

-1 .5 

0.6 

1 

J 

410 

44.2 

100 

J 

15.7 

-61 

35 

5.8 

10.4 

-8.6 

6 

4 

23 

347 

12.5 

21 

J 

2.7 

24 

23 

2.2 

0.2 

1.4 

0 

J 

411 

60.8 

40 

4 

14.9 

32 

157 

-11.2 

-0.2 

8.9 

5 

J 

24 

346 

11.9 

21 

J 

2.7 

46 

329 

1.2 

-1.4 

0.8 

2 

J 

406 

56.9 

40 

J 

15.1 

57 

200 

-7.7 

-9.2 

9.0 

2 

J 


FEB. 26/ 1978 


57 


FEB. 27/ 1978 


58 


1 

436 

23.6 

216 

J 

20.6 

-46 

344 

11.4 

3.8 

-12.1 

12 

J 

2 

520 

11.1 

262 

J 

21.7 

-27 

107 

-3.1 

11.4 

0.6 

18 

4 

3 

500 

11.0 

253 

J 

17.3 

3 

332 

9.0 

-4.4 

-1 .8 

14 

J 

4 

531 

13.1 

196 

J 

17.3 

2 

295 

7.1 

-13.8 

-6.1 

4 

J 

5 

579 

8.7 

232 

J 

18.0 

17 

290 

5.8 

-16.8 

-1.5 

3 

4 

6 

635 

6.9 

199 

J 

15.0 

30 

288 

3.9 

-13.7 

2.8 

4 

4 

7 

635 

7.4 

311 

J 

13.9 

32 

293 

4.0 

-11.0 

3.4 

7 

J 

8 

628 

8.4 

431 

J 

11.5 

27 

304 

5.3 

-8.9 

2.8 

4 

J 

9 

633 

8.6 

375 

J 

11.0 

17 

302 

4.7 

-7.9 

1.1 

6 

J 

10 

629 

7.6 

329 

J 

11.6 

34 

341 

7.8 

-3.7 

5.0 

6 

J 

11 

641 

7.7 

301 

J 

11.7 

30 

306 

5.1 

-7.9 

3.7 

6 

J 

12 

651 

8.7 

332 

J 

11.7 

19 

284 

1.9 

-7.8 

1.2 

8 

4 

13 

641 

8.6 

343 

J 

10.7 

-63 

326 

2.0 

-0.4 

-4.8 

9 

4 


14 

15 

16 

17 

18 673 0.0 0 H 

19 714 0.0 0 H 

20 618 0.0 0 H 

21 
22 

23 607 0.0 0 H 

24 


537 0.0 OH 


624 0.0 0 H 

600 0.0 0 H 

602 0.0 0 H 

588 0.0 0 H 


02 / 21/78 • 03 / 07/78 


HR 


vet. PEN TEMP/ PLS AV 8 CSC G$E CXGSM OtGSH OJCSH SC 1HF 
1000 SC HAGN UT LON SC 


VCt. DEN TEMP/ PL 5 AV 8 GSE CSC PXG5M BYGSH BZGSH SG IMF 
1000 SC HAGN LAT LON SC 


f EB. 28# 1978 


>9 


HAR. 1# 1978 


65 


1 





60? 

0.0 

0 

M 

2 

650 

0.0 

0 

H 

59 J 

0.0 

0 

M 

3 

611 

o.c 

0 

M 

621 

0.0 

0 

H 

4 

632 

0.0 

0 

H 

617 

0.0 

0 

H 

5 





611 

0.0 

0 

H 

6 

627 

0.0 

0 

H 





7 

633 

0.0 

0 

H 

613 

0.0 

0 

H 

a 

563 

0.0 

0 

H 

617 

0.0 

0 

M 

9 

596 

0.0 

0 

H 

633 

0.0 

0 

H 

1C 





622 

0.0 

0 

H 

11 





619 

o.c 

0 

H 

12 

6Q1 

0.0 

0 

H 

627 

0.0 

0 

H 

13 









14 

615 

0.0 

0 

H 





15 

61* 

0.0 

0 

H 

664 

0.0 

0 

H 

16 

601 

0.0 

0 

H 

665 

0.0 

0 

H 

17 





624 

0.0 

0 

H 

18 









19 

573 

0.0 

0 

H 





20 

568 

0.0 

0 

It 

601 

0.0 

0 

H 

21 

566 

0.0 

J 

H 

581 

0.0 

0 

il 

22 

571 

0.0 

0 

H 

587 

0.0 

0 

H 

23 

571 

o.c 

0 

H 

585 

0.0 

0 

H 

24 

569 

0.0 

0 

K 





HAR. I, 1978 


61 


HAR. 3# 1978 


62 


1 





615 

0.0 

0 

H 

2 





614 

0.0 

3 

H 

3 





616 

3.0 

0 

H 

4 





413 

0.0 

c 

H 

5 

6 

546 

0.0 

0 

H 





7 

8 

564 

0.0 

0 

H 

566 

0,0 

0 

H 

9 

551 

0.0 

0 

H 

562 

0.0 

0 

M 

1C 

555 

0.0 

0 

H 

505 

0.0 

0 

H 

11 

569 

C.O 

3 

H 

525 

0,0 

0 

H 

12 

572 

0.0 

Q 

H 

484 

0,0 

0 

H 

13 

594 

0.0 

0 

H 

537 

0.0 

0 

H 

14 

576 

O.C 

0 

H 

536 

0.0 

0 

H 

15 

580 

0.0 

0 

rt 

529 

0.0 

0 

H 

16 

562 

0.0 

3 

H 

526 

0.0 

0 

H 

17 

581 

0,0 

0 

H 





18 

607 

0.0 

0 

H 

517 

0.0 

0 

H 

19 

638 

0.0 

0 

H 

526 

3.0 

Q 

H 

20 





538 

0,0 

0 

H 

21 

619 

0.0 

0 

H 

520 

0.0 

0 

H 

22 

613 

0.3 

0 

H 

513 

3.0 

0 

H 

23 

617 

0.0 

0 

H 

510 

0.0 

0 

H 

24 

622 

0.0 

0 

H 

494 

0.0 

0 

H 


HAR. A# 1978 


63 


HAR. 5# 1978 


64 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 
16 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


488 '0.0 0 H 

474 0.0 3 H 

474 0.0 0 H 

474 0.0 C H 

471 0.0 OH 

459 0.0 3 H 

458 0.0 0 H 


5.0 53 88 0.1 

5.2 54 82 0.4 


3.4 4.9 1 J 

0.2 5.1 0 J 


383 

7.5 


J 

6.3 

50 

1 13 

-1.6 

0.5 

6.0 

1 

i 

386 

7.9 

s - 

J 

6.3 

50 

158 

-3.5 

-1.2 

4.6 

2 

j 





6.8 

30 

195 

-5.7 

-3.0 

2,2 

1 

J 

380 

9.4 

26 

J 

6.9 

18 

192 

-6.4 

-2.2 

1„3 

1 

J 

373 

11.3 

21 

J 

7.5 

6 

192 

-7.2 

-1 .7 

0.1 

0 

J 

368 

11.9 

17 

J 

7,D 

7 

196 

-7.3 

-2.3 

0.1 

0 

J 

364 

11.3 

14 

J 

8,1 

0 

190 

-8.0 

-1 .3 

-0.4 

0 

J 

363 

12.5 

12 

J 

8.5 

-4 

191 

-8.1 

-1.4 

-1.0 

2 

J 

363 

13.5 

12 

J 

6,6 

-10 

183 

-8.3 

-0.1 

-1.5 

2 

J 

365 

15.0 

13 

J 

6.3 

-21 

175 

-7.5 

1.2 

-2.7 

2 

J 

370 

18.4 

14 

J 

8.1 

-32 

163 

-6.4 

2.7 

-3,7 

1 

J 

373 

18.9 

16 

J 

7.7 

-36 

130 

-3.7 

5.2 

-3.3 

2 

J 

373 

22.4 

16 

J 

7.3 

-31 

107 

-1.7 

6.3 

-2.3 

2 

J 





7.1 

-30 

102 

-1.2 

6.2 

-1.9 

3 

J 





7.2 

-39 

139 

-3.4 

4.0 

-2.5 

4 

J 





8.0 

-40 

141 

-4.5 

5.2 

-3.2 

3 

J 

363 

11.9 

13 

J 

7.8 

-34 

124 

-3.5 

6.4 

-1.7 

3 

J 

360 

11.6 

19 

J 

8.5 

-26 

108 

-2.2 

7.8 

0.1 

2 

J 

365 

12.4 

19 

J 

8.2 

-12 

94 

-0.5 

7.6 

2.5 

2 

J 

368 

7.3 

19 

1 

8.5 

11 

76 

2.0 

4.0 

5.7 

0 

J 

372 

14.5 

26 

i 

6.5 

18 

65 

2.6 

3.6 

4.6 

1 

J 

367 

13.6 

20 

J 

6.9 

15 

73 

1.9 

4.1 

4,8 

2 

J 

357 

11 .0 

25 

J 

7.1 

-1 

96 

-0.7 

5.8 

3.8 

1 

J 







HAR 

. 6 

i# 1978 




65 





HAR. 

U 1978 




66 

1 





7.2 

0 

139 

-5.4 

3.9 

2.6 

0 

J 

348 

11.3 

74 

J 

6.1 -32 

142 

-3.8 

4.1 

-0.9 

2 

J 

2 





5.6 

49 

9 

3.5 

-1.7 

3.8 

1 

J 

332 

20.9 

26 

J 

6.6 -24 

126 

-3.2 

5.0 

0.3 

3 

J 

3 





5.4 

46 

43 

2.6 

0.3 

4.5 

1 

J 

329 

24.9 

.24 

J 








4 

361 

9.1 

21 

J 

5.4 

43 

41 

2.9 

0.6 

4.3 

1 

J 












5 

355 

9.4 

35 

J 

5.5 

47 

B 

3.6 

-1.1 

3.7 

2 

J 

326 

23.3 

22 

J 








6 

350 

9.3 

42 

J 

5.7 

37 

31 

3.8 

1.0 

4.0 

1 

J 

322 

22.9 

21 

J 








7 

359 

8.4 

42 

J 

5.8 

32 

351 

4.5 

-1.6 

2.5 

2 

J 

335 

16.3 

35 

J 








8 

365 

6.8 

32 

J 

6.2 

23 

336 

5.0 

-2.7 

1 .6 

2 

J 

347 

9.3 

74 

J 

8.3 23 

149 

-6.3 

2.8 

4.0 

1 

J 

9 

368 

8.0 

41 

J 

6.1 

19 

336 

5.1 

-2.6 

1.4 

1 

J 

360 

8.9 

62 

J 

7.8 19 

141 

-5.2 

3.6 

3.2 

3 


10 

367 

7.9* 

47 

J 

5.6 

-3 

354 

3.9 

-0.4 

-0.3 

4 

J 

376 

7.9 

59 

J 

8.2 -3 3 

118 

-2.8 

6.0 

-2.7 

4 

J 

11 

365 

9.9 

39 

J 

6.3 

-27 

334 

4.4 

-1 .6 

-2.9 

3 

J 

379 

6.8 

51 

J 

8.1 -17 

111 

-2.7 

7.4 

-0.9 

1 

J 

12 

372 

14.8 

33 

J 

4.8 

-39 

306 

1.7 

-1.9 

-2.8 

3 

J 

376 

7.7 

36 

J 

7.9 “26 

109 

-2.3 

7.2 

-2.0 

2 

J 

13 

370 

18.8 

23 

J 

4.8 

-32 

296 

0.9 

-1.5 

-1 .6 

4 

J 

377 

8.6 

34 

J 

7.8 -31 

111 

-2.4 

6.9 

-2.5 

1 

J 

14 

365 

10.0 

22 

3 

8.3 

-27 

122 

-3.8 

6.8 

-2.1 

1 

J 

371 

12.3 

42 

J 

6.? -33 

114 

-1.8 

4.7 

-1.8 

3 

J 

15 

366 

9.5 

27 

J 

8.5 

-33 

120 

-3.5 

7.1 

-2.7 

2 

J 

380 

13.4 

2 V 

J 

6.4 -53 

89 

0.1 

5.0 

-3.7 

2 

J 

16 

367 

10.6 

42 

J 

8.0 

-30 

120 

-3.1 

6.3 

-1 .7 

3 

J 












17 

364 

8.8 

39 

J 

B . 2 

-17 

121 

-3.8 

6.7 

0.3 

3 

J 

364 

12.6 

22 

J 

6.9 -21 

101 

-1.2 

6.5 

0.1 

2 

J 

18 





8.5 

3 

124 

-4.6 

6.1 

3.3 

2 

J 

348 

11.1 

23 

J 

6.6 20 

120 

-3.1 

3.9 

4.3 

1 

J 

19 













349 

12.4 

31 

J 

5.0 -32 

121 

-1.9 

3.9 

-0.6 

2 

J 

20 













348 

12.2 

50 

J 

6.0 0 

141 

-4.6 

3.2 

1.9 

1 

J 

21 

357 

12.0 

94 

J 

7.9 

32 

138 

-4.9 

1.5 

5.8 

2 

J 

349 

11.7 

44 

J 

6.3 5 

138 

-4.4 

3.1 

2.6 

2 

J 

22 

362 

13.1 

92 

J 

7.5 

11 

119 

-3.3 

4.3 

4.4 

3 

J 

358 

10.7 

28 

J 

5.7 -45 

115 

-1.4 

4.4 

-1.1 

3 

J 

23 

354* 

11.6 

84 

J 

7.4 

-21 

109 

-2.2 

6.7 

1.4 

2 

J 

348 

9.9 

40 

J 

5.8 -8 

127 

-3.2 

4.0 

1.8 

2 

J 

24 





7.0 

1 

113 

-2.5 

4.9 

3.5 

2 

J 

356 

5.9 

41 

J 

7.9 53 

155 

-4.3 

-1.9 

6.3 

2 

J 
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VEl PEN T£MP7 PLS AV 0 QH GSE BXG5M 8VGSK BtGSM 56 IMF 
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1 

373 

11.3 

26 

4 

7.1 

60 

t48 

-2,6 

-1.7 

5.8 

2 

J 

466 

6.7 

305 

i 

14.5 

-14 

131 

-9.0 

10,5 

2,9 

3 

4 

2 

390 

11.1 

19 

J 

7,2 

77 

183 

-1,6 

-3.7 

5,8 

1 

J 

473 

6,3 

306 

J 

14*5 

-29 

131 

-8.3 

11.8 

-0,9 

2 

4 

3 

385 

13.2 

20 

4 

6.6 

62 

168 

-3.0 

-2.3 

5,3 

1 

4 

491 

5.1 

305 

J 

14*7 

-19 

133 

-9,3 

11.0 

0,9 

3 

4 

4 

390 

12.7 

25 

J 

6.8 

58 

148 

-3.0 

-0.9 

5,9 

1 

J 












5 

392 

11.5 

it 

4 

7.6 

68 

163 

*? .5 

-2.0 

6,3 

2 

J 













6 

393 

13.2 

23 

4 

6.2 

58 

173 

-4.1 

-1 ,9 

6.4 

3 

J 

486 

5,7 

249 

J 

13.4 

-7 

146 

•10,6 

7.2 

1.1 

4 

J 

7 

399 

8.9 

1? 

4 

9.6 

65 

183 

-4,1 

-2.9 

8.4 

1 

J 

516 

3.9 

87 

J 

12.3 

-6 

133 

-8.3 

8,8 

1.5 

1 

4 

8 

394 

9.7 

24 

4 

9.1 

55 

174 

-5,1 

-1,4 

7.3 

1 

) 

514 

4.3 

133 

J 

12,7 

17 

150 

-9,9 

4.6 

4.9 

4 

4 

9 













516 

3.3 

95 

J 

11,3 

-17 

133 

-7.2 

8.2 

-1,3 

2 

4 

10 













545 

3.3 

in 

J 

11,0 

-18 

tie 

-4.6 

9.2 

-1.3 

3 

4 

11 













529 

3,6 

68 

J 

10.8 

2 

141 

-8,2 

6.5 

1,7 

2 

4 

12 

385 

15.1 

56 

J 

7.6 

44 

174 

-5,2 

-0.5 

i».1 

2 

J 

535 

3.6 

64 

J 

11-0 

-4 

159 

-9*0 

3*5 

0.0 

5 

4 

13 

392 

15.7 

63 

J 

7.4 

21 

207 

-5,3 

-3,1 

1.6 

4 

4 

533 

3.8 

67 

J 

10.5 

-1 

172 

-9.6 

1 .4 

0*1 

4 

4 

14 

405 

21,0 

49 

4 

11.0 

St 

195 

-S.1 

-3,7 

5.8 

2 

4 

530 

3.6 

66 

4 

10.2 

21 

173 

-8.9 

0.2 

3.6 

3 

J 

15 

405 

25.6 

75 

J 

15.6 

28 

180 

-12,2 

-1.8 

6,2 

10 

4 

529 

3.5 

71 

J 

9.8 

? 

177 

-9.0 

0,4 

3.4 

3 

J 

16 

425 

43,1 

15? 

J 

16.7 

-8 

138 

-11.4 

10.4 

1.3 

7 

4 

532 

3.B 

68 

J 

10.0 

5 

177 

-9.2 

0.2 

0,9 

4 

4 

17 

433 

42,0 

135 

4 

13.5 

15 

m 

-5,0 

6*6 

5.0 

10 

J 

518 

3.7 

71 

i 

9.0 

1 

172 

-8.6 

1,1 

0,6 

2 

4 

18 

412 

35.1 

97 

J 

13.9 

-43 

119 

-3.8 

9.3 

-3,7 

9 

J 

519 

4.0 

59 

4 

9.B 

-2 

154 

-8.6 

4.0 

1.5 

2 

i 

19 

405 

32.1 

79 

J 

13.7 

-73 

48 

2.6 

8.6 

-10.0 

3 

J 

527 

4.1 

64 

J 

9.4 

-9 

155 

-8.2 

4.1 

3.5 

2 

4 

20 

427 

27.8 

92 

4 

14.6 

-64 

511 

4.1 

2.4 

-13.4 

3 

J 

529 

4.2 

75 

4 

9.0 

-22 

169 

-6*0 

3,0 

-2.1 

1 

J 

21 

420 19.7 

110 

J 

15.5 

-22 

128 

-5.3 

7.6 

0.7 

12 

J 

511 

3,5 

61 

4 

8.6 

-20 

158 

-7.2 

4.0 

-3.B 

2 

J 

22 

478 

12.2 

218 

4 

15.5 

51 

97 

-1,0 

1,2 

13.1 

8 

J 

500 

3.3 

45 

4 

8.6 

4 

148 

-6.9 

3.3 

2.9 

3 

4 

23 

459 

8.8 

205 

4 

16.6 

50 

119 

-6.7 

5.4 

13.4 

5 

J 

490 

3.5 

58 

J 

7,9 

6 

129 

-4,5 

4.2 

3.8 

3 

J 

24 

459 

6.7 

312 

J 

14.9 

10 

125 

-8.0 

8.0 

8.4 

5 

J 

492 

3.3 

60 

J 

7,4 

0 

148 

-6,0 

3.1 

2.1 

2 

J 


NAB. 10/ 197B 
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-9.7 

-2.0 

5 

J 








24 

369 

17.6 

38 

J 

12.9 

53 

270 

0.0 

-12.0 

4.0 

2 

J 









r 


03/24/7S • 03/31/71 

HR m £>EN TEMP/ PUS AV U USE GSE BXCSH QYGSH lilGSM SC IMF VEL HH 1 EM P/ ,U5 AV H G$S USE OXCSM BY&SM 0*6SM SC l*f 

1JOO 5C MAGN LAT LON SC 1030 SC MAUN L AT LON SC 

MAR. 24/ 1V78 ii MAR . 25/ 1978 *4 

1 


2 


3 





342 

0.0 

0 

It 

4 





343 

0.0 

n 

tr 

5 





363 

3.0 

0 

H 

6 

7 





359 

0.0 

0 

t< 

8 

349 

c.o 

0 

H 

364 

O.C 

0 

H 

9 

337 

0.0 

0 

H 





to 

344 

0.0 

0 

H 

358 

0.0 

0 

H 

11 

340 

o.e 

0 

H 

347 

0.0 

0 

ti 

12 

336 

o.s 

D 

H 

346 

0,3 

0 

M 

13 





342 

0.0 

3 

H 

14 





Si 1 

O.Q 

0 

H 

15 





325 

0.0 

0 

H 

16 





323 

3.0 

0 

It 

17 





323 

0.0 

0 

H 

16 

363 

0.0 

0 

H 

311 

0.0 

0 

ti 

19 

353 

0,0 

0 

it 

321 

o.c 


H 

20 

346 

o.c 

0 

II 

325 

0.0 

0 

H 

21 





338 

0.0 

0 

H 

22 









23 

343 

0.0 

0 

H 

359 

0*0 

0 

H 

24 

353 

0,0 

0 

H 

371 

0.0 

0 

H 


MAR. 26/ 19/£ 


85 


MAR. 27/ 1976 


86 



648 0.0 0 H 


0.0 C H 


650 0.0 C H 

675 0.0 0 H 

7 n o.o a m 

668 0.0 0 H 

622 0.0 0 M 

639 0.0 0 H 

625 0.0 0 h 

628 0.0 0 H 

630 0.0 0 H 

646 3,0 0 H 

615 0.0 3 H 

625 0.0 0 H 

619 0.0 0 It 

643 0.0 t? H 

650 3.0 0 H 


MAR. 28/ 1978 


87 


MAR. 29/ 1V7B 


28 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 


e 

648 

O.C 

0 

K 

9 

10 

621 

0.0 

0 

H 

11 

637 

O.C 

0 

H 

12 

618 

0.0 

0 

H 

13 

622 

0.0 

0 

H 

14 

616 

0.0 

0 

it 

15 

61? 

0.0 

0 

H 

16 

585 

0.0 

0 

H 

17 

616 

0.0 

D 

H 

IE 

661 

0.0 

0 

H 

19 

639 

0.0 

0 

H 

2C 

639 

0.0 

a 

H 

21 

643 

O.Q 

0 

H 

22 

630 

0.0 

0 

H 

23 

630 

O.D 

0 

II 

24 

650 

o.c 

0 

H 


631 0.0 0 H 

575 0.0 0 H 

641 0.0 0 H 

699 0.0 0 It 

661 3.0 0 H 


623 G.P 0 ti 

621 O.Q 0 H 

689 0.0 OH 

646 0.0 0 H 


MAR. 30/ 1978 89 MAR. 31/ 1978 90 


1 













463 

3.3 

55 

J 

5.6 

6 

15 

5.1 

0.8 

1,2 

2 

J 

2 













481 

3.3 

73 

J 

5.2 

12 

348 

4,6 

-1.4 

0.3 

2 

J 

3 













464 

3.6 

55 

J 

6.0 

15 

355 

5.5 

-1 .1 

1.0 

2 

J 

4 

















6.0 

13 

327 

4,7 

-3.3 

-0.2 

2 

J 

5 













475 

3.9 

67 

J 

6.6 

34 

339 

4.7 

-3.0 

2.6 

2 

J 

6 













465 

3.9 

55 

J 

6.8 

27 

351 

5.8 

-1.9 

2.5 

2 

J 

7 













458 

3.4 

38 

J 

6.3 

21 

9 

5.7 

0.2 

2.4 

1 

J 

8 













459 

3.1 

42 

J 

6.0 

24 

22 

4*8 

1.3 

2.8 

2 

J 

9 













464 

3.0 

43 

J 

5.9 

40 

33 

3.6 

1.4 

4.0 

2 

4 

10 













455 

3.5 

41 

J 

5.6 

14 

324 

4.2 

-3.2 

0.6 

2 

4 

11 













464 

3.3 

47 

J 

6.3 

6 

294 

2,3 

-5.3 

-0.5 

2 

J 

12 

480 

4.5 

58 

J 

6.8 

-22 

315 

3.7 

-3.2 

-2.9 

3 

J 

470 

4.0 

50 

J 

6.2 

-2 

293 

2.3 

-5.3 

-1 .3 

2 

J 

13 

473 

5.1 

78 

J 

6.1 

Q 

338 

4.7 

-1.9 

-0.4 

3 

J 

492 

3.9 

65 

J 

5.3 

-15 

276 

0.5 

-4.3 

-2.3 

2 

J 

14 

462 

3.6 

59 

J 

5.0 

-5 

339 

4,0 

-1,4 

-0.7 

2 

j 

471 

3.4 

81 

J 

4.7 

3 

331 

3,7 

-2.0 

-0.3 

2 

J 

15 

469 

S.O 

56 

J 

6.6 

16 

359 

5.9 

-0.6 

1 .6 

2 

J 

507 

4.1 

113 

J 

3.9 

-35 

286 

0.5 

-1 .3 

-1.7 

3 

4 

16 

469 

4 .8 

62 

J 

6.1 

11 

353 

5.6 

-1.0 

0.8 

2 

J 

498 

4.2 

100 

J 

3.5 

-40 

327 

1.7 

-0.5 

-2.0 

H 

J 

17 

' 504 

4.0 

63 

J 

6.9 

27 

333 

4.8 

-3.3 

1.6 

3 

J 

490 

4.7 

113 

J 

4.6 

-22 

336 

3.4 

-0.8 

-2.0 

2 

J 

18 

518 

3.8 

93 

J 

6.9 

41 

309 

3.1 

-5.3 

2.2 

2 

J 

477 

4.0 

103 

J 

4.3 

19 

327 

3.1 

-2.4 

0.3 

2 

j 

19 

503 

3.1 

70 

J 

6.1 

12 

16 

5.4 

0.8 

1.8 

2 

J 













20 

498 

3.6 

60 

3 

5.8 

4 

15 

5.5 

1.1 

1.1 

1 

J 













21 

502 

4.4 

57 

J 

5.8 

•'■2 

16 

5.5 

1,4 

0.7 

0 

J 

496 

5.0 

54 

J 

6.0 

28 

324 

4.2 

-4.1 

0.7 

1 

J 

22 

501 

3.9 

53 

J 

5.1 

-2 5 

62 

2.0 

4.3 

0.5 

2 

J 

476 

5.1 

68 

J 

6.1 

19 

322 

4.1 

-3.7 

-0.3 

2 

J 

23 

463 

3.4 

42 

i 

5.0 

22 

5 

4.5 

-0.7 

1.7 

1 

J 













24 

466 

3.2 

62 

J 

5.2 

22 

25 

4.3 

0.6 

2.7 

1 

J 















04/01/71 • 04/10/78 




VEL OEN TEMP/ PLS AV B BSE GSE BXQ5H BVGSM BZG$H SG IHf 


tOOQ SC WAGh LAT LON 


SC 


VEL DEN TEMP/ PLS AV 0 GSE GSE PXGS* BYG5M B/GSH SG JPT 
1 000 sc MAGN LAT LON SC 


APR. 1, 1973 


91 


APR. 2# 1978 


92 


1 

2 

455 

5.6 

45 

J 

6.1 

3 

315 

4.0 

-3.5 

-1.9 

2 

J 

41 P 

6.7 

52 

J 

5.3 

38 

279 

0.6 

-4.6 

0.4 

2 

J 

3 

493 

5.5 

53 

J 

5,2 

-35 

199 

-4.0 

0.2 

-3.2 

1 

J 

430 

6,0 

82 

J 

4.0 

-70 

316 

0.8 

0,8 

-3.0 

2 

J 

4 

488 

5.3 

65 

J 

5.1 

-49 

228 

-1.9 

-0.4 

-3.B 

3 

J 

426 

5.6 

73 

J 

3.8 

70 

13 

1.2 

-1.2 

3.1 

1 

J 

5 

481 

5,7 

66 

,1 

5.7 

-33 

257 

-0.9 

-2.6 

-4.1 

3 

J 

416 

5.5 

65 

J 

3.5 

23 

340 

2.6 

-1.3 

0.7 

2 

J 

6 

478 

6.9 

66 

J 

4,9 

-17 

286 

1.1 

-3.2 

-2.5 

3 

J 

414 

5.1 

51 

J 

3.5 

20 

329 

2.7 

-1.9 

0.5 

1 

J 

7 

466 

4.6 

63 

J 

4,7 

-6 

324 

3,4 

-2,2 

-1.2 

2 

J 

407 

5.0 

50 

J 

3.5 

6 

4 

3.0 

0.1 

0.4 

2 

J 

8 

464 

5.5 

73 

J 

4,1 

- 1 5 

321 

2.8 

-1.9 

-1.5 

2 

J 

413 

5.8 

54 

J 

3.7 

39 

36 

2.1 

1.0 

2.5 

2 

J 

9 

462 

5.1 

63 

J 

4,0 

-18 

322 

2.6 

-1.7 

-1.5 

2 

J 













10 

462 

5.2 

49 

J 

3.3 

-3 

343 

2.9 

-0,8 

-0.3 

1 

J 

396 

6.2 

84 

J 

3.9 

-19 

342 

2.9 

-0.7 

-1.2 

2 

J 

11 

466 

5.7 

65 

J 

3.4 

19 

346 

2.8 

-0.9 

0.6 

2 

J 

404 

6.1 

62 

J 

3,8 

-24 

317 

1.1 

-0.8 

-0.8 

3 

J 

12 

466 

5,8 

60 

J 

4.1 

22 

354 

3.7 

-0.7 

1.4 

1 

J 

409 

6.4 

55 

J 

3.6 

-51 

213 

-1.5 

*■0.5 

-2.4 

2 

J 

13 

467 

5.5 

81 

J 

4.8 

18 

340 

4.0 

-1.7 

1.0 

2 

J 

400 

6.3 

63 

J 

3.0 

36 

307 

0.9 

-1.4 

0.8 

3 

J 

K 

457 

5.6 

39 

J 

5.2 

13 

330 

4.2 

-2.6 

0.5 

1 

J 

401 

6.5 

62 

J 

4,7 

44 

15 

3.1 

0.0 

3.2 

1 

J 

15 

468 

5.1 

72 

J 

5.5 

17 

330 

4.5 

-2.9 

0.8 

1 

J 

388 

7.4 

88 

J 

4.9 

25 

359 

4.3 

-0.6 

1.9 

2 

J 

16 

468 

5.4 

126 

3 

5.9 

14 

322 

4.5 

-3.8 

0.2 

1 

J 

386 

7.4 

93 

J 

4.2 

-12 

358 

3.5 

0.1 

-0.7 

2 

J 

17 

466 

4.8 

81 

J 

5.8 

9 

325 

4.6 

-3.3 

-0.4 

1 

J 

391 

7.4 

71 

J 

3.9 

-39 

352 

2.8 

0.5 

-2.2 

1 

J 

18 

450 

4.5 

45 

J 

5.9 

8 

333 

5.1 

-2,7 

-0,4 

1 

J 

372 

6.5 

33 

J 

5.1 

-13 

329 

4.1 

-1.8 

-2.0 

1 

J 

19 

447 

4.0 

62 

J 

5.5 

15 

327 

4,4 

-3.2 

-0.1 

1 

J 

379 

7.7 

42 

J 

4.7 

-5 

320 

3.0 

-2.0 

-1.5 

3 

J 

20 

454 

4.6 

65 

J 

5.0 

15 

318 

3.4 

-3.3 

-0.5 

1 

J 

379 

8.5 

27 

J 

5.4 

-5 

297 

2.2 

-3.4 

-2.5 

2 

J 

21 

443 

4.2 

71 

J 

5.9 

6 

321 

4.5 

-3.4 

-1.5 

1 

J 

378 

8 .9 

25 

J 

5.B 

13 

298 

2.3 

-4.3 

-1.4 

3 

J 

22 

439 

5.8 

62 

J 

4.9 

-32 

318 

O.B 

-0.2 

-1 .0 

5 

J 

407 

14,8 

38 

J 

9.7 

-30 

319 

5.9 

-1 .8 

-6.7 

3 

J 

23 

435 

5.4 

55 

J 

4.9 

-31 

144 

-3.3 

3.3 

-0.7 

? 

J 

423 

10.2 

77 

J 

11.9 

19 

130 

-6.9 

4.7 

7.7 

4 

J 

24 

436 

5.5 

55 

J 

6.7 

-51 

168 

-4.1 

3.6 

-3.8 

1 

J 

453 

12.2 

103 

J 

11.1 

3 

119 

-4.9 

7.0 

5.4 

5 

J 


APR. 3/ 1978 


93 


APR, A, 1978 


94 


1 

461 

11.3 

75 

J 

12.2 38 

168 

-9.4 

-2.4 

7.4 

1 

J 

536 

4,0 

45 

J 

12.1 

-15 

295 

4.9 

-7.2 

-8.4 

1 

J 

2 

469 

13.8 

173 

J 

9.7 47 

193 

-5.2 

-4.0 

4.2 

6 

J 

450 

3.9 

32 

J 

12.2 

-27 

269 

-0.2 

-6.0 

-9.7 

4 

J 

3 












463 

4.3 

so 

J 

12.2 

-17 

275 

1.0 

-7.9 

-8.3 

4 

J 

4 












450 

4.3 

24 

J 

12.0 

-13 

277 

1.4 

“9.1 

-7.5 

2 

J 

5 

489 

8.8 

194 

J 

12.0 -60 

35 

4.8 

7.2 

-8.0 

2 

J 

466 

5.0 

40 

J 

15.6 

-7 

284 

3.7 

-12.8 

-7.6 

3 

J 

6 

488 

9.5 

186 

J 

H,1 -52 

68 

2.3 

7.9 

-5.3 

5 

J 

476 

4.9 

38 

a 

15. B 

-2 

293 

6.1 

-13.3 

-5.5 

2 

J 

7 

485 

14.4 

107 

J 

9.9 -33 

104 

-1.8 

8.2 

-2.4 

5 

J 

478 

7.5 

38 

j 

16.7 

10 

298 

7.6 

-14.5 

-1.6 

3 

J 

6 

48B 

15.1 

109 

J 

9.2 27 

94 

-0.5 

6.0 

4.6 

5 

J 

473 

17.6 

71 

j 

12.3 

40 

302 

4.3 

-8.3 

4.7 

7 

J 

9 

486 

11.8 

97 

J 

11,0 -31 

93 

-0.5 

9.9 

-3.2 

4 

J 

450 

23.4 

73 

j 

12.5 

66 

212 

-3.1 

-3.8 

7.6 

9 

J 

10 

502 

15.1 

79 

J 

8.0 -VS 

78 

1.4 

6,7 

-0.4 

4 

J 

446 

20.8 

71 

j 

14.8 

43 

106 

-2.6 

7.2 

13.6 

7 

J 

11 

514 

12.4 

73 

J 

7.4 -24 

50 

4.0 

5.2 

.8 

3 

J 

439 

21 .7 

129 

j 

12.3 

26 

124 

-4.6 

5.9 

5.2 

8 

J 

12 

522 

9.3 

54 

J 

5.4 -40 

49 

2.7 

3.7 

-2,7 

1 

J 

437 

17.6 

148 

j 

11.0 

23 

132 

-6.2 

6.0 

5.2 

5 

J 

13 

507 

9.9 

49 

J 

5.8 -42 

32 

3.5 

3.0 

-3.2 

1 

J 

464 

17.4 

185 

j 

9.0 

63 

88 

0.1 

2.C 

7.7 

4 

J 

14 

487 

11.3 

55 

J 

6.2 -4 

129 

-2.2 

2.7 

0.4 

5 

J 

430 

14.6 

183 

j 

8.7 

55 

142 

-3.2 

1.0 

6.2 

5 

J 

15 

475 

11.7 

53 

J 

6.2 -2 

131 

-4.0 

4.5 

1.1 

1 

J 

447 

12.0 

217 

j 

7.9 

65 

136 

-2.0 

0,2 

6.3 

4 

J 

16 

469 

13.7 

36 

J 

6.1 -40 

114 

-1.7 

4.9 

-2.1 

2 

J 

484 

10.1 

168 

j 

10.0 

54 

135 

-1.6 

0.5 

3.5 

9 

J 

17 

4 70 

13.8 

45 

J 

6.2 -40 

117 

-1.6 

4.1 

-1.6 

4 

J 

528 

9.7 

151 

j 

10.3 

-41 

297 

3.4 

-3.8 

-8.6 

3 

J 

18 

469 

13.4 

38 

J 

7.7 -72 

65 

1.0 

4.9 

-5.6 

1 

J 

527 

9.5 

170 

j 

9.6 

-35 

298 

3.2 

-3.4 

-6.9 

5 

J 

19 

465 

18.8 

30 

J 

8.4 -80 

293 

0.5 

2.6 

-7.5 

3 

J 

534 

10,1 

121 

j 

P.0 

-79 

279 

0.2 

2.3 

-7.3 

2 

J 

20 

463 

9*9 

33 

J 

9,6 -71 

87 

0.2 

7.2 

-6.1 

2 

J 

546 

10.6 

90 

j 

6.3 

-56 

314 

2.3 

0.4 

-5.4 

2 

J 

21 

474 

4.6 

41 

j 

11.1 -25 

294 

3.7 

-4.7 

-6.1 

5 

J 

519 

11.4 

82 

j 

6.0 

-62 

245 

-1.1 

r.? 

-5.5 

2 

J 

22 

488 

3.9 

34 

J 

11,8 -24 

295 

4.4 

-5.3 

-9.1 

3 

J 

518 

11.9 

92 

j 

6.5 

-47 

276 

0.4 

-1 .0 

-6.1 

2 

J 

23 

515 

4.7 

43 

J 

11.5 -9 

309 

7.0 

-6.2 

-6.3 

2 

J 













24 

486 

2.9 

30 

J 








506 

B.S 

47 

J 










APR. 5/ 197* 


95 


APR. 8. 1978 


98 


1 497 7.6 43 J 

2 
3 


4 


5 

9.1 

42 

224 

-4.3 

-5.9 

3.3 

5 

J 

6 

10.3 

45 

218 

-5.5 

-6.4 

5.0 

3 

J 

8 

8.9 

-18 

165 

-7.8 

2.7 

-2.0 

2 

J 

9 

9.4 

34 

195 

-6.9 

-2.9 

4.3 

4 

J 

10 

10.1 

43 

201 

-6.8 

-3.9 

6.1 

2 

J 

11 

12 

13 

1C. 5 

14 

129 

-6.2 

7.0 

4.0 

2 

J 


14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


417 0.0 0 H 

431 0.0 0 H 

422 0.0 0 H 

401 0.0 0 K 

404 0.0 C H 

408 0.3 0 H 

395 0.0 0 H 

382 0.0 0 H 

407 0.0 0 H 

384 0.0 0 H 

413 0.0 0 H 

382 0.0 0 h 

412 0.0 0 H 

410 0.0 0 M 


APR. 9. 1978 


99 


APR. 1 3. 1978 


1 


30 


1 

417 

0.0 

0 

H 

412 

0.0 

0 

H 

2 

424 

0.0 
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H 
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0 

H 

3 
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0 

H 
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0.0 
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H 

4 
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0 

H 
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0 

H 

6 
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0 

H 
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0 
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7 
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0 

H 
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380 

0.0 

0 
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H 
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H 
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H 
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7 

301 

2.9 

-4.6 

-0.2 

2 

J 

573 

12.1 

324 

J 

9.7 

33 

104 

-1 .8 

6.3 

6.2 

4 

J 

11 

5 08 

7.4 

95 

J 

5.9 

11 
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12 
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J 

5.5 

10 

331 

4.0 

-2.4 

0.4 
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J 
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38 

J 
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2 

J 

13 
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J 
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17 
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4 

J 
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51 

J 
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14 
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J 
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16 
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17 
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APR. 16, 1978 


1 06 


1 

512 

5.2 

51 

J 

8.3 

-28 

324 

5.9 

-1 .6 

-5.5 

1 

J 

SC4 

3.8 

55 

J 

6.0 

-3 

3 22 

4.6 

-2.9 

-2.1 

1 

i 

2 

506 

5.3 

44 

J 

8.6 

-6 

315 

5.8 

-4.6 

-3.6 

3 

J 

495 

3.6 

59 

J 

5.9 

6 

335 

5.1 

-2.4 

-0.7 

2 

J 

3 

507 

4.9 

44 

J 

8.5 

6 

314 

5.7 

-5.6 

-2.0 

2 

J 

493 

3.7 

78 

J 

5.9 

2 

337 

5.2 

-2.1 

-0.8 

1 

J 

4 

523 

4.2 

70 

J 

8.4 

12 

310 

4.8 

-5.8 

-1.0 

3 

J 

488 

3,7 

83 

J 

6.0 

-8 

328 

4.5 

-2.3 

-1.9 

2 

J 

5 
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19 
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23 
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J 

6 
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11 
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J 

7 
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7 
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J 
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J 
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J 
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14.8 

4 

124 

-8.2 

11.8 

3.0 

2. 

J 

J 

419 

9.9 

79 

J 

14.6 

9 

123 

-7.7 

11.4 

4.2 

3 

J 

J 

414 

11.2 

81 

J 

14.4 

18 

125 

-7.8 

10.2 

6.4 

1 

J 

J 

411 

11.3 

68 

J 

14.4 

20 

125 

-7.7 

9.7 

7.1 

2 

J 

J 

426 

11.6 

58 

J 

14.6 

5 

1 2$ 

-8.2 

11.1 

4.1 

2 

J 

J 

414 

0.0 

0 

H 









J 

422 

0.0 

0 

H 









J 

457 

0.0 

0 

H 










497 

0.0 

0 

H 









J 

437 

0.0 

0 

H 









J 

578 

0.0 

0 

H 









J 

498 

0.0 

0 

H 









J 

498 

0.0 

0 

K 











04/19/78 • 04/26/78 


HR 


4 

5 

6 
7 
b 
9 

1C 

11 

12 

13 

K 

15 

16 
17 
If 
19 
2C 
21 
22 

23 

24 


VEL 


OEN TEMP/ pLS 

100J SC 


AV B GSE GSE 
MAGN LAT LON 


8XGSM GVGSM 02GSM SG IMf 
SC 


APR. 19* 197« 


109 


525 C.O 
481 O.C 
473 0.0 

511 O.C 
546 0.0 


0 H 
3 H 
C H 
0 H 
0 H 


622 O.C 0 H 


650 C.C 
645 C.C 
636 0.0 


0 

0 


H 

H 

N 


621 O.C 0 H 

676 0.0 0 H 


632 0.0 

622 0.0 
6 Ml O.C 
662 0.0 
?24 0.0 

739 0.0 

6e5 O.C 
661 C.G 


0 H 
0 H 
C H 
0 M 

0 H 
0 H 

C H 
0 H 


UL ° EN »* m lat SJ “ xcs " ««" ««« « JJf 


APR. 20. 1976 


110 


678 O.C 
72. O.C 
705 0.0 

762 0.0 

815 0.0 

768 0.0 


C H 
G H 
0 M 
0 N 
0 H 
0 H 


732 0.0 0 ii 

721 0.0 C H 

680 0.0 C H 

701 0.0 0 H 

713 0.0 0 h 

664 0.0 * H 

614 0.0 q H 

613 0.0 0 H 


595 0.0 C H 


APR. 21, 197b 


1 

2 

3 637 

4 

5 

6 

7 

8 


9 


10 

588 

11 

553 

12 

5 79 

13 


14 

575 

15 

565 

16 

595 

17 

592 

18 


19 


2C 


21 

528 

22 

595 

23 

535 

24 



0.0 0 h 


2.0 C H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 


0.0 D H 

O.C OH 
0.0 Q h 


APR. 22, 1978 


514 0.0 0 H 

523 0.0 C H 

519 O.C 0 H 

525 0.0 0 H 

535 0.0 0 H 

536 0.0 G H 

533 0.0 0 h 

536 0.0 0 I! 

957 0.0 0 H 

988 0.0 0 » 

985 0.0 0 |( 

986 0.0 0 H 

974 0.0 0 h 


961 0.0 

963 0.0 

954 0.0 

457 0.0 

462 0.0 

961 0.0 

456 0.0 

451 0.0 


0 H 
0 H 
0 H 
0 H 
0 H 
0 H 
0 H 
0 H 


APR. 23, 1978 


1 

439 

0.0 

2 

459 

O.C 

3 

456 

0.0 

4 

5 

4 63 

0.0 

6 

470 

0.0 

7 

474 

0.0 


9 

10 


11 

4 73 

0.0 

12 

465 

0.0 

13 

459 

0.0 

14 

4 76 

0.0 

15 

484 

0.0 

16 

482 

0.0 

17 

18 
19 

52 2 

0.0 

20 

504 

0.0 

21 

515 

0.0 

22 

516 

0.0 

23 

547 

0.0 

24 

557 

0.0 


3 H 
3 H 
0 H 
0 H 

0 H 
0 H 


0 H 
0 H 
0 H 
0 H 
0 H 
0 H 


0 H 
0 H 
0 H 
0 H 
0 H 
0 H 


113 


APR. 24, 1978 


556 0.0 0 H 

502 0.0 0 h 


608 0.0 0 H 

593 0.0 0 H 

575 0.0 0 h 


114 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


APR. 25, 1978 


115 


APR. 26, 1978 


116 


493 

3.6 

70 

J 

4 99 

4.0 

92 

J 

496 

4.2 

84 

J 

5 00 

3.9 

72 

J 

520 

4.0 

1,10 

J 

519 

4.2 

106 

J 

542 

4.1 

98 

J 

487 

4.0 

99 

J 

481 

3.9 

88 

J 

489 

5.5 

*1 00 

J 

486 

5.5 

91 

J 

500 

5.3 

105 

J 

518 

4.7 

102 

J 

519 

4.4 

119 

J 

503 

4.2 

74 

J 

516 

4.3 

135 

J 

523 

4.2 

187 

J 

528 

4.1 

171 

J 

545 

3.8 

136 

J 

543 

3.6 

112 

J 


6.1 

-43 

320 

2.8 

-1 .6 

-3.8 

6.7 

14 

309 

3.0 

-3.8 

0.5 

6.7 

-18 

266 

-0.4 

-5.0 

-2.5 

6 . B 

-11 

328 

4.9 

-2.9 

-1 .5 

6. 1 

0 

353 

5.8 

-0.7 

-o.i 

5 . 6 

-30 

318 

3.2 

-2.4 

-2.9 

8.6 

6 

322 

6.2 

-4.9 

-0,1 

9.0 

16 

333 

7.3 

-4.1 

1.4 

8.1 

12 

320 

5.4 

-4.8 

0.2 

7.8 

11 

320 

4.9 

-4.3 

-0.2 

7.5 

9 

317 

4.9 

-4.6 

-0.8 

7.4 

17 

341 

6.4 

-2.9 

0.9 

6.6 

22 

340 

5.4 

-2.8 

1.1 

6.9 

23 

6 

6.0 

-0.7 

2.6 

6.7 

18 

346 

5.6 

-2.2 

0.9 

7.0 

19 

333 

4.9 

-3.1 

0.3 

6.8 

26 

349 

5.6 

-2.4 

1.9 


3 J 

4 J 
4 J 
2 J 

2 J 

3 J 
3 J 
3 J 

3 J 

4 J 
3 J 
2 J 
2 J 

2 J 

3 J 

4 J 
2 J 


550 

547 

543 

541 

517 

530 
550 

531 
547 
539 


3.3 140 J 

3.5 165 J 

3.6 186 J 
3.5 158 J 
3.5 121 J 
3.9 167 J 
4.0 154 J 

4.3 186 J 

5.4 177 J 
5.2 146 j 


558 

6.3 

126 

537 

6 . 6 

157 

537 

6.3 

135 

519 

6.1 

99 

517 

6.4 

92 

494 

6.4 

81 


6.7 

14 

326 

4.7 

-3.5 

”0.3 

6.6 

12 

348 

5.0 

-1 .4 

0.5 

6.5 

-14 

320 

4.4 

-2.7 

-2.9 

6.7 

-5 

322 

4.5 

-3.0 

-1.8 

6.5 

13 

349 

6.0 

-1.6 

0.9 

6.7 

-16 

319 

4.5 

-3.3 

“2.8 

6.2 

-4 4 

322 

3.2 

-1 .5 

-4.4 

5.3 

-20 

347 

3.8 

-0.6 

-1.6 

4.6 

57 

31 

1 .8 

0.5 

3.4 

5.2 

-14 

31 

2.4 

1 .5 

-0.5 

6.2 

18 

56 

3.2 

4.5 

2.5 

5.7 

24 

294 

1 .7 

-4.0 


5.5 

35 

359 

3.9 

-0.7 

p • i 

2.7 

5.2 

54 

287 

0.9 

-4.1 

2.7 

3.9 

-43 

259 

-0.3 

-0.8 

-2.0 

3.8 

-27 

339 

1 .6 

-0.1 

-1.0 


9.1 -35 310 
9.5 -20 322 

4.1 -12 304 

9.5 -6 327 


1.7 
2.9 

1.8 
3.4 


- 0.8 

-1.3 

-1.9 

-1.7 


- 2.6 

-2.3 

-1.9 

-1.5 


3 J 

4 J 
3 J 
3 J 

1 J 

2 J 

3 J 
3 J 

3 J 

4 J 
1 J 


3 J 
3 J 


1 J 
3 J 
3 J 
3 J 

2 J 

3 J 
2 J 


J 


04 / 27/78 - 05 / 10/78 


HR 

VEL 

DEN 

TEMP/ 

PIS 

AV Q GSE 

G5E AAG5H 

BYGSN 

BIGSN 

SO 

IHf 

VCL 

DEN 1 

rw/ 

PLS 

AV P 

CSE 

CSE 

0XGSH 

BYGSM 

nzosM 

SC 

IMF 




1000 

SP 

MACN LAT 

LON 





5C 


1000 

SC 

MAGN 

LAT 

LON 





SC 






ARB. 27. 1976 




117 





APR 

;» 28» 1978 




118 

1 

537 

6 . C 

72 

J 

4.1 39 

263 

-0.3 

-3.3 

0.6 

2 

J 

420 

9.7 

77 

4 

6.6 

-1 

292 

2.4 

-5.2 

-3.0 

1 

J 

2 

497 

6.1 

77 

J 

4.2 -9 

272 

0.1 

-2.3 

-t »7 

3 

J 

422 

9.4 

65 

J 

6.8 

-12 

293 

2.3 

-4.2 

-3.5 

3 

J 

J 

466 

6*1 

84 

4 

4.6 1? 

328 

3.3 

-2.4 

0.2 

2 

J 

434 

8.2 

78 

J 

7,2 

-6 

280 

1.2 

-5.7 

-3.4 

2 

J 

4 

4 78 

6.5 

54 

J 

4. a 15 

322 

3.3 

-2.8 

0,1 

Z 

J 

408 

6.8 

56 

i 

7.6 

4 

314 

4.8 

-4,8 

-1.4 

3 

J 

5 

483 

7.1 

77 

J 

5.2 43 

290 

1.0 

-3.6 

1.7 

3 

J 





7.8 

12 

334 

6.6 

-3.6 

0,4 

2 

J 

6 

449 

6.9 

60 

J 

6.4 .26 

330 

4.5 

-3.2 

1 .7 

3 

J 

413 

3.9 

40 

4 

7.8 

2D 

350 

7.1 

-1.9 

2.2 

1 

J 

r 

4S5 

6.9 

71 

4 

5.6 -1$ 

35B 

4.4 

0.0 

-0.8 

3 

J 

4 77 

3.8 

113 

J 

7.5 

2 

297 

2.9 

-5.6 

-1.1 

4 

i 

8 

458 

6.7 

98 

J 

4.9 28 

329 

3.0 

-2.2 

1,5 

3 

4 

480 

3.3 

111 

4 

7.2 

4 

299 

3.3 

-6.0 

-0.7 

2 

4 

9 

449 

7.8 

123 

4 

5.1 26 

349 

4.2 

-1,2 

1.9 

2 

J 

48? 

3.5 

110 

J 

7.4 

2 

2B9 

2.3 

-6.6 

- 3,8 

1 

4 

10 

445 

7.6 

127 

J 

5.1 -4 

323 

3.9 

-2.9 

-0.7 

1 

i 

t6ft 

3.3 

93 

J 

7.2 

12 

319 

5.1 

-4.6 

0.8 

2 

4 

11 

448 

8.0 

9B 

J 

5.0 -37 

46 

2.5 

2.9 

-2.4 

2 

j 

482 

3.1 

88 

J 

7.1 

4 

295 

2,6 

-5.6 

-0.3 

3 

4 

12 

459 

8.5 

100 

4 

4.4 -54 

290 

0.5 

-1.1 

-2.1 

4 

i 

470 

2.7 

84 

J 

7.1 

16 

306 

3.8 

-5.5 

1 .2 

2 

J 

13 

465 

8.4 

97 

J 

4.6 -17 

234 

-2.2 

-2.9 

-1.6 

2 

J 













14 

457 

8.6 

80 

4 

5.0 -6 

245 

-1.9 

-3.9 

-1.2 

2 

j 













15 

458 

8,8 

81 

J 

4.7 -44 

218 

-2.6 

-1,3 

-3.6 

1 

j 













16 

454 

8.6 

88 

J 

4.6 -28 

226 

-2.0 

-1 .6 

-2.1 

3 

j 

458 

2.4 

68 

J 

6.8 

20 

311 

3,8 

-4,8 

0.9 

3 

J 

1? 

463 

8.9 

77 

J 

5.2 -39 

210 

-3.4 

-0.8 

-3.6 

t 

j 

463 

2.4 

74 

4 

6.6 

IQ 

302 

3.2 

-5.3 

-0.6 

2 

J 

18 

417 

7.6 

45 

4 

5.4 a 

345 

5.2 

-1.6 

0.2 

1 

j 

478 

2.4 

65 

J 

6.7 

28 

289 

1,9 

-6.4 

0.9 

0 

J 

19 

410 

7.8 

45 

J 

4.9 12 

358 

4,7 

-0.6 

0.8 

1 

j 













20 

412 

8.4 

61 

J 

5.8 8 

338 

4.9 

-2.1 

-0.3 

2 

J 













21 

435 

9.3 

76 

4 

5.7 -34 

277 

0.5 

-2.3 

-4.6 

2 

4 













22 












423 

2.5 

56 

J 

6.3 

5 

318 

4,5 

- 3.2 

-1.6 

2 

J 

23 

439 

7.9 

77 

J 

6.3 -29 

264 

-0.5 

-2.7 

-4.7 

3 

j 

437 

2.6 

52 

4 

6.1 

1 

304 

3.4 

-4,4 

-2.5 

1 

J 

24 












414 

2.5 

51 

J 

5.7 

6 

32 2 

4.4 

- 3.3 

-1.2 

1 

J 







APR 

. 29/ 1978 




119 





APR 

, 30, 1978 




120 

1 













373 

5.1 

27 

J 

5.7 

9 

285 

1,3 

-4.5 

-1.6 

3 

4 

2 













375 

6.0 

26 

J 

6*8 

-17 

274 

0.4 

-4.7 

-4.5 

2 

J 

3 













377 

5.6 

25 

J 

6*6 

-21 

264 

-0,t> 

-4.5 

-4.6 

1 

J 

4 

431 

‘1.8 

61 

J 

5,4 

1 

324 

4,4 

-3.0 

-1.1 

0 

J 

377 

5,6 

25 

J 

6,5 

-23 

261 

-0.9 

-4,5 

-4.5 

1 

4 

5 

427 

2.3 

S3 

J 

5.4 

2 

328 

4.6 

-2.8 

-Q.B 

0 

4 













6 

414 

2,7 

54 

J 

5.5 

4 

339 

5.C 

-2.0 

-0.2 

1 

4 













7 

414 

3.C 

47 

4 

5.7 

7 

5H 

3.B 

-4.0 

-0.2 

1 

4 













8 

415 

3.2 

49 

4 

5.5 

-9 

290 

1.7 

-4.3 

-1 .6 

2 

4 













9 

403 

3.4 

57 

4 

5.6 

-2 

315 

3.9 

-3.8 

-0,8 

1 

4 













10 

11 

12 

396 

3.6 

69 

4 

5.7 

5 

329 

4.9 

-3.0 

0,1 

1 

J 

















5.4 

-4 

315 

3.7 

-3,6 

-0,8 

1 

J 













13 

392 

3.5 

41 

4 

5.4 

4 

301 

2.6 

-4.3 

-0.2 

2 

J 

514 

23.3 

169 

J 

23,5 

18 

301 

9.3 

-16.0 

3.7 

14 

4 

14 

402 

3.5 

29 

J 

5,5 

-1 

289 

1 .8 

-5.0 

-0.9 

1 

4 

529 

25.3 

272 

i 

17.5 

11 

2 66 

3.9 

-14.0 

0.5 

10 

J 

15 

379 

4.1 

32 

j 

5.5 

20 

344 

4.9 

-1.8 

1.5 

1 

J 

533 

24.7 

271 

4 

15.6 

2 

274 

0.8 

-10,6 

-1,8 

12 

4 

16 

377 

4.3 

36 

J 

4.5 

7 

315 

2.2 

-2.2 

-0,2 

3 

J 

526 

28,7 

207 

4 

16.1 

-4 5 

273 

0.6 

-?.£ 

-13.5 

4 

3 

1? 

381 

4.2 

33 

4 

5.6 

-a 

299 

2.6 

-4.2 

-2.2 

2 

J 

518 

24.1 

305 

4 

15.6 

-2 

118 

-2.3 

4.3 

1 .2 

IS 

4 

18 

386 

4.3 

40 

J 

5.4 

-9 

291 

1.9 

-4.2 

-2.6 

1 

4 

531 

13.7 

509 

J 

17.5 

39 

99 

-1.9 

7.7 

13. £ 

7 

4 

19 

389 

4.5 

36 

J 

5.1 

-19 

293 

1.8 

-3.2 

-3.2 

2 

J 

536 

12.9 

430 

4 

16-4 

44 

121 

-5.6 

4.2 

13.4 

& 

4 

2C 

378 

4.4 

36 

J 

5,0 

-14 

301 

2.4 

-3.1 

-2.9 

1 

J 

516 

10.3 

401 

J 

16.6 

19 

121 

-7,7 

9.1 

10.4 

5 

J 

21 

380 

4.6 

34 

J 

5.0 

-7 

299 

2,4 

-3.4 

-2.6 

1 

J 

515 

12.2 

349 

4 

14.4 

-24 

138 

-9.Q 

9,7 

-O.B 

5 

3 

22 

380 

4.8 

31 

J 

5.0 

-8 

29Q 

1,7 

-3.7 

-2.9 

1 

4 

502 

13.7 

235 

J 

13.2 

-55 

143 

-5.9 

9.1 

-7.0 

3 

4 

23 

378 

5.1 

34 

J 

5,0 

-3 

290 

1,7 

-3.8 

-2,5 

1 

J 

507 

14.6 

245 

J 

11*3 

-26 

150 

-7.6 

6.0 

-1.5 

6 

4 

24 

373 

4.9 

23 

J 

5.2 

37 

287 

1.2 

-5.0 

0.7 

0 

J 

531 

13.4 

312 

J 

8.C 

68 

96 

-0.4 

-1.0 

7.6 

2 

4 







MAY 1 

, 1978 




121 





RA< « 

1/ 1978 




128 

1 

523 

12,7 

222 

J 

10.6 

82 

264 

-0.1 

-5.6 

7.6 

5 

J 













2 

511 

11 ,5 

241 

J 

9.2 

69 

15 

2.1 

-2.0 

5.3 

7 

J 













3 

514 

10,8 

293 

J 

8,3 

-38 

85 

0.5 

7.4 

-1 .8 

3 

J 













4 

517 

8.7 

247 

4 

9.8 

-52 

111 

-2.1 

7.7 

-4.9 

3 

J 













5 

524 

7.3 

202 

J 

9,9 

-50 

114 

-2.5 

7.5 

-5.1 

4 

J 

417 

3.5 

46 

J 

8.4 

22 

150 

-6.3 

2.7 

3.9 

2 

J 

6 

528 

9.0 

181 

J 

8.7 

-37 

106 

-1.8 

7,5 

-3.1 

3 

J 

432 

4.4 

102 

J 

9.1 

30 

1 50 

-5.6 

2.3 

4.5 

4 

i 

7 

537 

10.3 

133 

J 

8.9 

-14 

102 

-1.6 

8.7 

-0.2 

1 

J 

473 

4.4 

99 

J 

8,6 

24 

96 

-0.7 

5.6 

3.9 

5 

4 

8 

546 

8.5 

110 

J 

8.3 
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330 

0.0 

0 

H 


11 







329 

Q.O 

0 

H 


12 












13 

359 

0.0 

0 

H 








14 

358 

0.0 

0 

M 








15 

357 

0.0 

0 

H 








16 

368 

0.0 

0 

H 








17 

363 

0.0 

0 

H 








18 

382 

0.0 

0 

H 








19 

378 

0.0 

0 

H 








20 

400 

0.0 

0 

H 








21 

387 

0.0 

0 

K 








22 

374 

0.0 

0 

H 



303 

0.0 

0 

H 


23 

372 

0.0 

0 

H 



302 

0.0 

0 

H 


24 

358 

0.0 

0 

rt 



304 

0.0 

0 

H 



VII. PIN 1EW»V Pit AV 0 OSE CSE DXGSM BVC.SN 01OSH 50 IHf 

1000 SC »AG« l* T L0N 


bay iv* ms 


nv 


05 / 19/78 • 05 / 26/78 


V£l DEM TEMP/ PU & AV S OSE GSE B*G5M OYG5M 07GSM SC l*f 
1000 SC HACK UT LON * C 


MAY 23# 19715 


HC 


1 

2 

3 

A 

5 

ft 

? 

a 

9 

if 

n 

12 

13 

14 

15 
U 
17 
1b 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


302 0.0 

331 0.0 

324 C,0 

339 0.0 

342 0.0 

339 0.0 


540 15.6 
333 15.8 
328 14.3 
328 16.1 
342 17.4 
332 17.4 


26 

J 

8.4 -4? 

264 

-0.6 

-3*3 

-7.5 

26 

J 

7,8 -43 

243 

-1.9 

-1 .a 

-5.8 

4 5 

J 

7.3 -12 

109 

-2.2 

6.4 

1.2 

49 

J 

6.7 3 

96 

-0.6 

5.4 

2.8 

52 

J 

7.1 13 

yj 

4.2 

4.1 

3.2 

49 

J 

6.7 20 

n 

1.8 

4*3 

4.3 


MAY 21# 1978 


141 


MAY 22# 1978 


142 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

V 
8 

V 
10 
11 
12 
13 
H 

15 

16 
17 
16 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


319 17.2 
312 17.1 
328 19.7 
338 26.3 
350 22.6 
364 23.8 
376 28.6 
369 17.1 
369 14 .8 
381 16.7 
369 16.1 
400 17.0 


416 24.8 6» J 

432 26.0 78 J 

389 25.1 54 J 


55 

59 

32 

43 

65 

5C 

70 

89 

94 

77 

92 


391 21.3 
401 15.1 
6 38 U.O 
436 16.6 
388 14.3 
379 15.1 
391 13.2 


42 

43 

56 

49 

45 

44 
69 


J 

6.3 

28 

109 

J 

6.9 

38 

184 

J 

9.1 

20 

219 

J 

13.0 

3 

227 

J 

12.4 

26 

140 

J 

13, C 

41 

115 

3 

9.6 

56 

141 

j 

12.0 

47 

102 

J 

10.9 

30 

101 

J 

9.0 

43 

79 

J 

6.0 

34 

109 

J 

8.2 

38 

85 


11 58 
18 51 
3? 94 
33 115 
33 93 
-45 59 

14.5 -62 301 
14.4 -61 280 
13.9 -7 276 
14.1 -4 286 

13.6 -16 299 


9.5 

11.1 

10.7 

12.9 

13.4 

13 


-1. 4 

2.6 

3.6 

4 

4 

-5.0 

-1.7 

3.5 

3 

J 

-6.4 

-5.9 

1.2 

3 

J 

-8.7 

-9.0 

-2.5 

3 

J 

-3.6 

2.4 

2.9 

12 

J 

-3.6 

6.3 

8.5 

7 

J 

-3.0 

1.8 

6.0 

7 

J 

-1.6 

7.0 

8.9 

4 

J 

-1 .7 

a, 5 

5.4 

4 

J 

1.0 

5.3 

5,2 

5 

J 

-1.1 

3*2 

2.3 

5 

J 

0.5 

5.3 

4.2 

5 

J 

4.8 

7.6 

2.1 

2 

J 

4.9 

5.6 

3.1 

7 

J 

-0.5 

6.9 

7.0 

4 

J 

-4.2 

7.5 

a. 2 

5 

J 

-0,5 

8.0 

8.1 

7 

J 

3.8 

d.2 

-4.9 

9 

J 

3.3 

-S.fi 

-13.1 

5 

J 

1.2 

-1.4 

-13.7 

4 

J 

1 .4 

-11.7 

-7.0 

2 

J 

3.8 

-11.6 

-6.3 

2 

J 

6.0 

-8.5 

-7.6 

4 

J 


423 13.0 V3B 
400 10.1 146 


372 

348 

353 

J7C 

366 


7.6 

6.6 
6.2 
6.7 
5.3 


441 13.8 
447 16.4 
445 15.2 
432 10.9 
435 9.1 
430 8.0 


44 

35 

33 

23 

27 

154 

59 

75 

56 

26 

26 


411 

414 

604 

400 

389 


6.3 

6.4 

6.3 

5.8 

5.1 


26 

26 

IB 

17 

16 


382 7.1 23 J 

380 6.0 23 J 


9.3 

1 

337 

7.2 


-1,0 

8,7 

31 

329 

4.6 

-5.7 

2,1 

10.2 

-2 

295 

4.2 

“8*4 

-3.1 

to.c 

4 

297 

4.5 

-8.7 

-1.6 

9.8 

7 

295 

4.0 

-8.7 

-0.7 

10,2 

3 

299 

4,7 

-fi.5 

-3.9 

1D.1 

10 

292 

3,6 

-9,1 

0.7 

5,2 

-4 

344 

4.5 

-1 ,3 

-0.4 

5.4 

5 

106 

-1.1 

3,8 

3.4 

3.7 

10 

91 

"0.0 

2.9 

3*5 

6,7 

-9 

321 

4.7 

-1.6 

-rf* 9 

8.2 

-12 

32? 

6.7 

-4 >3 

-1 *8 

8.7 

-31 

334 

6.5 

-3..C 

-4,5 


8.8 -39 

320 

5.2 

-2.8 

8.8 -34 

318 

5.2 

-3.0 

8*6 -26 

319 

5.8 

-3,4 

8.9 -17 

320 

6.4 

-4.0 

6.8 -20 

33u 

7.0 

-2.5 


- 6.4 

- 6.0 

-5.3 

-4.4 

-4.3 


MAY 23# 1978 


143 


MAY 24# 1978 





20 


519 

12.0 

406 

J 

1 

391 

6.0 

J 




2 

390 

6.5 

19 

J 

496 

10.6 

155 

J 

3 

381 

6.6 

23 

J 

532 

9.6 

246 

J 

4 

561 

6.1 

24 

J 

525 

8.5 

200 

J 

5 

377 

5.6 

22 

J 

532 

7.6 

2C3 

J 

6 

380 

5,5 

24 

J 

530 

7.9 

2U5 

J 

7 

368 

5.6 

1? 

J 

534 

7.2 

178 

J 

6 

371 

5.6 

2D 

J 

547 

6.8 

196 

J 

9 

358 

4.V 

14 

J 

540 

0.0 

0 

H 

10 

357 

4.B 

15 

J 

557 

6.3 

172 

J 

11 

367 

5.5 

16 

J 

575 

6.0 

168 

J 

12 

389 

5.9 

21 

J 

561 

o.q 

0 

H 

13 

338 

6.4 

23 

J 

575 

5.1 

170 

J 

14 

391 

5.9 

24 

J 

555 

4.3 

85 

J 

15 

395 

6.3 

31 

J 

546 

4.3 

98 

J 

16 

435 

7.6 

27 

J 

547 

4.2 

91 

J 

17 

437 

12.3 

73 

J 

542 

4.3 

1C6 

J 

IB 

4 48 

15.3 

144 

J 

536 

4 .2 

110 

J 

19 

436 

18.9 

14 B 

J 

534 

4.2 

109 

j 

20 

432 

20.5 

125 

J 

544 

4.2 

66 

J 

21 

467 

22.2 

152 

J 

536 

4.2 

101 

J 

22 

476 

23.6 

192 

J 

523 

4.4 

79 

J 

23 

515 

10.4 

379 

J 

534 

4.6 

87 

J 

24 

526 

10.2 

382 

J 





MAY 25# 1978 


MAT 26# 1978 


146 


1 

510 

2 

520 

3 

509 

4 

530 

5 

543 

6 

S2» 

7 

502 

6 

512 

9 

507 

10 

521 

11 


12 

5 0? 

13 

5 30 

14 

497 

15 

493 

16 

484 

17 

477 

18 

494 

19 

460 

20 

475 

21 

474 

22 

469 

23 

483 

24 

474 


4.6 58 J 

4.5 76 J 

3.9 51 J 

4.6 93 J 

4.V 99 J 

4.5 84 J 

3.9 72 J 

Q.G 0 H 

0.0 0 H 

0,0 0 H 

0.0 o H 

0.0 0 H 

4 .6 65 J 

4.7 88 4 

4.9 114 J 

4.8 127 J 

O.C o H 
4.7 51 J 

5.0 59 J 

5.5 69 J 

5.4 68 J 


464 

5.5 

60 

3 

462 

5.6 

52 

J 

453 

5.5 

52 

J 

455 

5.5 

54 

J 

455 

5.5 

SO 

J 

4S0 

5,2 

5 5 

J 

446 

5.2 

62 

J 

451 

0.0 

0 

H 

449 

0.0 

0 

H 

453 

0.0 

0 

H 

456 

o.o 

0 

H 

454 

5.6 

41 

J 

452 

6 .0 

41 

J 

439 

5.5 

51 

J 

456 

0.0 

0 

H 

435 

7.2 

80 

J 

431 

5.1 

46 

J 

436 

5.8 

70 

J 

424 

5.1 

40 

J 

419 

4,7 

34 

J 

419 

4.5 

36 

J 

405 

4.2 

42 

J 

398 

3.7 

34 

4 

404 

3,9 

36 

J 


65 J 
54 J 


05 / 27/78 - 08 / 06/78 

ur VEU PEN 1EMP/ PLS AV 0 GSE Gilt 0KG5H BYGSM OEGSM SG IMF 
1000 SC HAGN LAT LON sc 

MAY 27* 1 V78 1*7 


VCL DEN TEMP/ PLS AV D GSE GSE UXGSM UYG5M H I G S M SG IMF 
10C0 SC MAGN LAT LOW SC 


MAY 28* 1978 


UB 


1 406 A. 2 39 J 

2 390 3.9 73 J 

3 395 A. 2 63 J 

4 3B6 4 .4 38 J 

5 380 4.3 30 J 

6 381 4.6 26 J 

7 383 4.9 2V J 

8 382 4.9 31 J 

9 366 5.1 31 J 


10 

391 

0.0 

0 

11 




12 

393 

0.0 

0 

13 

393 

0.0 

0 

14 

391 

0.0 

0 

15 

388 

0.0 

0 

16 

367 

0.0 

0 

17 

360 

0.0 

0 

18 




19 




20 




21 




22 

344 

0.0 

0 

23 

365 

0.0 

0 

24 

342 

0.0 

0 


34!? 0.0 0 H 

339 0.0 0 H 

339 0.0 0 H 

361 0.0 0 M 

364 0.0 0 H 

351 0.0 0 H 

344 0.0 0 H 

33e 0-0 0 H 


339 0.0 0 H 

338 0.0 OH 

336 0.0 0 H 

337 0.0 0 H 


329 0.0 0 H 

330 0.0 0 H 

327 0.0 0 H 


MAY 29* 1978 


149 


JUN. 2* 1978 


153 


1 


2 

308 

0.0 

3 

299 

0.0 

4 

307 k 

0.0 

5 

6 

309 

0.0 

7 

8 
9 

10 

11 

313 

0.0 

12 

307 

0.0 

13 

313 

0.0 

14 

320 

0.0 

15 

320 

0„0 

16 

316 

0.0 

17 

316 

0.0 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

322 

0.0 


0 H 
0 H 
0 H 
0 H 

0 H 


0 H 
0 H 
0 H 
0 H 
0 H 
0 H 
0 H 


663 41.0 270 J 
679 23.3 62 J 

676 13.1 54 J 

681 14.5 85 J 

661 11.7 66 J 


JUN. 3* 1978 


154 


JUN. 4* 1978 


155 


1 

2 


3 


4 

661 

21 .8 

63 

J 

5 

658 

16.2 

81 

J 

6 

658 

12.0 

82 

J 

7 

683 

11.2 

52 

J 

8 

681 

13.4 

50 

J 

9 

667 

10.9 

67 

J 

10 

11 

12 

13 

654 

8.6 

54 

J 

656 

7.2 

53 

J 

14 

64B 

4.9 

62 

J 

15 

646 

5.2 

74 

J 

16 

621 

7.2 

56 

J 

17 

617 

7.3 

47 

J 

18 

611 

7.2 

40 

J 

19 

614 

6.2 

42 

J 

20 

602 

6.9 

36 

J 

21 

6 02 

4.6 

40 

J 

2? 

593 

5.0 

37 

J 

2i 

578 

6.8 

54 

J 

24 

575 

8.1 

61 

J 


JUN. 5* 1978 


1 

600 

7.4 

90 

J 

2 

579 

7.2 

66 

J 

3 

572 

7.3 

60 

J 

4 

546 

7.0 

59 

J 

5 

526 

6.7 

63 

J 

6 

519 

7.1 

61 

J 

7 

507 

6.0 

41 

J 

8 

503 

6.6 

40 

J 

9 

510 

6.8 

38 

J 

10 

504 

7.2 

34 

J 

11 

501 

9.1 

37 

J 

12 

499 

7.2 

33 

J 

13 

499 

7-0 

37 

J 

14 

499 

8.8 

36 

J 

15 

503 

9.1 

35 

J 

16 

498 

10.8 

34 

J 

17 

533 

12.0 

40 

J 

18 

501 

10.8 

51 

J 

19 

504 

14.3 

47 

J 

20 

493 

15.1 

45 

J 

21 

497 

14.5 

44 

J 

22 

491 

13.4 

45 

J 

23 

488 

12.9 

47 

J 

24 

477 

13.5 

44 

J 


560 

6.8 

41 

J 

558 

10.2 

37 

J 

554 

10.0 

33 

J 

544 

2.1 

39 

J 

564 

2.2 

52 

J 

569 

1.6 

58 

J 

546 

2,7 

80 

J 

532 

2.5 

87 

J 

519 

2.2 

42 

J 

527 

2.1 

46 

J 

514 

2.3 

50 

J 

528 

2.2 

52 

J 

610 

4.6 

304 

J 

657 

6.6 

611 

J 

638 

8.7 

408 

J 

637 

8.4 

412 

J 

630 

7.3 

174 

J 

630 

7.0 

182 

J 

604 

6.4 

198 

J 

599 

7.2 

162 

J 

596 

7.4 

161 

J 

600 

6.2 

149 

J 

575 

7.6 

107 

J 


JUN. 6/ 1978 


464 

11.0 

33 

J 

465 

9.4 

36 

J 

4 54 

8.6 

32 

J 

429 

7.0 

55 

J 

445 

6.5 

56 

J 

467 

7.0 

46 

J 

489 

3.5 

40 

J 

468 

4.0 

46 

J 

470 

4.2 

50 

J 

452 

0.0 

0 

H 

455 

0.0 

0 

H 

451 

5.0 

50 

J 

454 

3.3 

38 

4 

447 

3.3 

36 

J 

399 

0.0 

0 

K 

405 

3.1 

31 

J 

424 

3.4 

32 

J 

417 

3.3 

30 

J 

424 

2.9 

31 

J 

422 

3.3 

33 

J 

423 

4.8 

36 

J 

413 

4.6 

34 

J 

415 

4.3 

32 

J 


HR 


VEl DEN TENP7 PIS AV B GSE GSE BAGS* BYGSH BIGSN SG INF 
1000 SC HAGN LAT LON SC 


06 / 07/71 ■ 06 / 15/71 

VEL DEN TENP7 PLS AV 8 GSE GSE BXGSN BVGSN B2GSH SG INF 
1000 SC KAGN LAT LON SC 


JUN. 7, 1978 


158 


JUN. B, 1978 


1 59 


1 

419 

4.4 

30 

J 

2 

422 

4.3 

29 

J 

3 

382 

4.4 

37 

J 

4 

382 

4.7 

33 

J 

5 

387 

4.3 

35 

J 

6 

392 

4.7 

32 

J 

7 

386 

4.6 

38 

J 

8 

384 

5.1 

31 

J 

9 

398 

5.1 

26 

j 

10 

4 00 

4.9 

24 

J 

11 

355 

0.0 

0 

H 

12 

375 

0.0 

0 

H 

13 

355 

0.0 

0 

H 

14 

365 

0.0 

0 

H 

15 

377 

0.0 

0 

H 

16 

414 

5.9 

24 

J 

17 

404 

6.0 

27 

J 

18 

413 

7.2 

27 

J 

19 

4 Id 

8.4 

44 

J 

20 

393 

7.3 

41 

J 

21 

411 

7.4 

32 

J 

22 

437 

7.9 

31 

J 

23 

392 

7.6 

46 

J 

24 

396 

10.5 

106 

J 


420 

9.3 

89 

J 

433 

9.0 

110 

J 

430 

8.4 

84 

J 

438 

8.4 

93 

J 

451 

8.1 

92 

J 

435 

d.O 

88 

J 

426 

7.3 

77 

J 

418 

5.8 

58 

J 

421 

0.0 

C 

H 

416 

0.0 

0 

H 

398 

0.0 

0 

H 


393 0.0 0 H 

397 0.0 0 H 

391 0.0 0 H 

371 0.0 0 H 

395 0.0 0 H 

399 0.0 0 H 

391 0.0 C H 

372 0.0 C H 

381 0.0 0 H 


JUN. 90 1978 


160 


JUN. 10, 1978 


161 


1 381 

2 391 

3 

4 

5 

6 385 

7 

8 393 

V 383 

10 

11 

12 

13 379 

14 384 

15 390 

16 383 

17 370 

18 372 

19 

20 
21 
22 

23 364 

24 369 


0.0 0 H 

0.0 0 H 


0.0 C H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 


O.C 0 H 

J.'J 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

C.O 0 H 

0.0 0 H 


0.0 0 H 

o.o y h 


367 0.0 0 H 

364 0.0 0 H 

366 0.0 0 K 

366 0.0 0 H 

365 0.0 0 H 

368 0.0 0 H 

349 0.0 0 H 

501 0.0 0 H 

472 0.0 0 H 


621 0.0 0 H 

615 0.0 0 H 

607 0.0 0 H 

567 0.0 0 H 

565 D.Q OH 

559 0.0 0 H 

507 0.0 0 H 


JUN. 11, 1978 


162 


JUN. 12, 1978 


163 • 


1 

5 04 

0.0 

0 

H 

2 

3 

543 

0.0 

0 

H 

4 

5 

6 

522 

2.0 

0 

H 

7 

541 

0.0 

0 

H 

8 

523 

0.0 

0 

H 

9 

492 

0.0 

0 

H 

10 

437 

0.0 

0 

H 

11 

437 

0.0 

0 

H 

12 

437 

8.0 

0 

H 

13 

437 

0.0 

0 

H 

14 

15 

16 

437 

0.0 

0 

H 

17 

438 

0.0 

3 

H 

18 

454 

0.0 

0 

H 

19 

440 

0.0 

0 

H 

20 


21 

22 

23 

24 


466 0.0 0 H 

465 0.0 0 H 

480 0.0 0 H 

470 0.0 0 H 

517 0.0 0 H 

475 0.0 0 H 

450 0.0 0 H 

485 0.0 0 H 

471 0.0 0 H 

500 0.0 0 H 

500 0.0 0 H 

512 0.0 0 H 

469 0.0 0 H 


510 0.0 0 H 

519 0.0 0 H 

487 0.0 0 H 

497 0.0 0 H 

537 0.0 0 H 


JUN. 14, 197B 


165 


JUN. 15, 1978 


166 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
6 


9 

395 

3.9 

76 

J 

10 

378 

4.2 

38 

J 

11 

382 

3.6 

49 

J 

12 

370 

3.7 

49 

J 

13 

368 

4.8 

42 

J 

14 

374 

5.2 

33 

J 

15 

374 

5.5 

36 

J 

16 

378 

6.2 

44 

J 

17 

386 

6.6 

56 

J 

18 

389 

6.7 

49 

J 

19 

369 

6.6 

50 

J 

20 

375 

6.4 

50 

J 

21 

387 

6.9 

52 

J 

22 

382 

6.9 

38 

J 

23 

374 

7.6 

41 

J 

24 

377 

8.0 

45 

J 


371 

7.4 

44 

J 

380 

7.7 

47 

J 

357 

7.9 

59 

J 

357 

8.0 

63 

J 

368 

8.7 

50 

J 

358 

8.1 

48 

J 

354 

8.4 

53 

J 

361 

9.0 

50 

J 

355 

9.3 

47 

J 

364 

10.1 

47 

J 

356 

10.3 

49 

J 

351 

9.9 

42 

J 

365 

10.5 

39 

J 

368 

10.7 

43 

J 

359 

10.3 

40 

J 

355 

10.3 

38 

J 

340 

10.2 

35 

J 

343 

10.2 

32 

J 

341 

9.2 

33 

J 

336 

8.6 

30 

J 

340 

9.4 

42 

J 

343 

10.3 

38 

J 




08 / 18/71 * 06 / 23/71 

HR VEL DEN TEHP/ PC 5 AV D GSE GSE DUGSM B7U5H OIG5H SG JHf 
1000 SC NAGN UT ION SC 


VEL OEN UUP/ PIS AV B GSE GS£ B*05H BYCSH BIGSK 5G IHP 
1000 SC NAGN LAT LON SC 


4UN, 16- 1978 


167 


JUN. 17- 1978 


166 


1 332 15*7 18 4 

2 J 36 13.5 14 J 

3 

4 

5 

6 
? 

8 


9 


10 

339 

13,5 

65 

J 

11 

345 

12.4 

46 

J 

12 

348 

12,4 

43 

J 

13 

344 

12.0 

38 

J 

14 

352 

11.9 

50 

J 

15 

362 

12.1 

58 

J 

16 

354 

12,6 

46 

J 

17 

360 

13.5 

46 

J 

U 

359 

13.2 

46 

J 

19 

369 

13.0 

47 

J 

2C 

347 

13.5 

46 

J 

21 

344 

13,5 

50 

J 

22 

362 

12,3 

64 

J 

23 

365 

10,7 

62 

J 

24 

354 

11.6 

8 0 

J 


378 11, Q 84 4 

375 10.9 83 J 


392 

9*3 

71 

J 

J78 

9.6 

109 

4 

376 

9.3 

84 

J 

381 

9.2 

73 

J 


390 

8,8 

66 

J 

381 

8.8 

74 

J 

386 

8.6 

68 

J 

397 

9.2 

79 

J 

393 

8.7 

70 

4 

396 

9.0 

65 

J 

397 

V.2 

6h 

J 

395 

9.0 

73 

J 

389 

8.8 

59 

4 

39? 

8.7 

56 

J 

388 

8.5 

65 

J 

403 

6,8 

79 

J 


JUN, 18- 1978 


169 


JUN, 19- 1978 


170 


1 

400 

9.2 

83 

J 

2 

392 

8.8 

80 

4 

3 

393 

9.1 

81 

J 

4 

390 

9,0 

72 

4 

5 

396 

9.6 

76 

J 

6 

391 

9,1 

68 

J 

7 

4J2 

8 .9 

66 

J 

6 

438 

8.9 

73 

J 

9 

371 

0.0 

0 

M 

10 

362 

0.0 

0 

H 

11 

363 

0.0 

0 

H 

12 

361 

0.0 

Q 

H 

13 

362 

0.0 

3 

H 

14 

366 

0.0 

C 

H 

15 

383 

9.9 

51 

J 

16 

388 

IQ . 1 

55 

4 

17 

395 

11.0 

50 

J 

18 

403 

12.5 

56 

J 

19 

376 

0.0 

0 

II 

20 

335 

0.0 

0 

H 

21 

376 

o.a 

0 

H 

22 

369 

0.0 

0 

II 

23 

3 85 

0.0 

0 

H 

24 

333 

0.0 

0 

H 


382 16,4 69 J 

37? 0,0 0 H 

382 17.9 76 4 

380 20.9 46 J 

378 21.9 46 4 

390 24.5 52 J 

387 23.3 53 J 

383 23.8 52 J 

379 26.9 45 J 

379 0.0 0 H 

380 0.0 0 H 


368 0.0 0 H 

375 0.0 0 H 

379 18.1 65 J 

392 17.0 ID? J 

443 0.0 0 II 

461 0.0 0 K 

660 0.0 0 H 

459 0.0 0 H 

497 0.0 0 H 

508 0.0 0 H 


JUN. 20/ 1978 171 


1 

51 1 

4.7 

226 

J 

2 

517 

5.6 

201 

J 

3 

497 

4.0 

162 

J 

4 

493 

3.8 

143 

J 

5 

480 

3.0 

39 

J 

6 

478 

3.9 

100 

J 

7 

463 

3.6 

68 

4 

8 

447 

3,7 

84 

J 

9 

420 

4.4 

89 

J 

10 

394 

5.0 

98 

J 

11 

392 

5.8 

105 

J 

12 

394 

6.3 

90 

J 

13 

387 

0.0 

□ 

H 

14 

385 

o.c 

0 

H 

15 

16 
17 

380 

D.O 

0 

H 

ia 

364 

0.0 

0 

H 

19 

413 

0.0 

0 

H 

20 

430 

6.8 

70 

J 

21 

400 

7,2 

79 

J 

22 

387 

7.0 

62 

J 

23 

385 

8.1 

62 

J 

24 

423 

6.5 

96 

4 


JUN. 21- 1978 172 


440 

0.0 

0 

H 

450 

6.2 

69 

J 

453 

8.3 

82 

4 

474 

8.0 

85 

J 

462 

8.1 

89 

J 

458 

8.8 

107 

J 

423 

10.5 

104 

4 

421 

10.6 

143 

J 

477 

10.3 

135 

4 

486 

10,7 

144 

J 

474 

10.3 

122 

J 

464 

9.4 

112 

J 

511 

0.0 

0 

H 

492 

0.0 

0 

H 

584 

0.0 

0 

H 


621 3.0 0 H 


1 666 

2 624 

3 633 

4 595 

5 641 

6 581 

7 594 

8 

9 573 

1C 630 

11 604 

12 600 

13 565 

14 567 

15 561 

16 566 

17 562 

18 557 

19 

20 552 

21 533 


P.C 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

O.Q 0 H 

D.O 0 H 

0.0 0 H 

0.0 Q H 
0.0 0 H 

O.Q Q H 
0.0 0 H 

0.0 0 H 

o.a o h 
o.o o H 
0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 0 H 

0.0 Q H 

0.0 0 H 

‘G.O 0 H 


513 0.0 Q H 

507 0.0 0 H 

510 0.0 0 H 

495 0.0 0 H 

496 0.0 0 H 


491 0.0 0 M 

509 0.0 0 H 

505 0.0 0 H 

487 0.0 0 K 

506 0.0 0- H 

510 0-0 0 H 

513 0.0 0 H 


510 0.0 0 H 

5Q4 0.0 0 H 

467 0.0 0 H 

501 0.0 0 H 


JUN. 22- 1978 


173 


JUN. 23- 1978 


174 


M/24/78 - 07/02/71 


HR 

VEL 

6EN 

renp/ 

PL5 

AV b GSE GSE BXGSft BICSN OZGSN 

SC INF 

VEL 

OEN i 

r ehp / 

ns 

AV D GSE GSE BXGSH BVGSN B2GSN 

5G INF 



1000 

sc 

NAGN LAI LON 

SC 


1000 

sc 

NAGN LAT LON 

sc 






JUN, 24/ 1978 

175 





JUN, 25/ 1978 

176 

1 

486 

0.0 

0 

M 









2 

511 

0.0 

0 

H 









3 

508 

0.0 

0 

H 



505 

0.0 

0 

H 



4 







501 

0.0 

0 

II 



5 

464 

0.0 

0 

H 



499 

0.0 

0 

H 



6 

496 

0.0 

0 

H 



499 

0.0 

0 

H 



7 

514 

0.0 

0 

H 



516 

Q.O 

0 

H 



8 

517 

0.0 

0 

H 









9 

487 

0.0 

0 

H 









10 

480 

0.0 

0 

H 



511 

0,0 

0 

H 




11 525 0.0 0 H 

12 540 0.0 0 H 

13 512 0.0 0 H 

H 511 0.0 0 H 

15 536 0,0 0 H 

16 557 0.0 0 H 

17 53C 0.0 0 H 

18 522 0.0 0 H 

19 537 0.0 0 H 

20 515 0.0 0 H 

21 573 0.0 0 H 

22 565 U.O 0 K 

23 513 0.0 0 H 

24 527 0.0 0 H 


JON. 26/ 1978 177 JUN. 27/ 1978 178 


1 





430 

7.8 

18 

J 

2 





428 

8.2 

21 

J 

3 





429 

8.1 

24 

J 

4 





430 

8,0 

22 

J 

if 





413 

8.6 

26 

J 

6 





413 

8.2 

27 

J 

7 





419 

7.8 

30 

J 

6 





411 

7.3 

23 

J 

9 





402 

6.5 

19 

J 

10 





390 

5.2 

20 

J 

11 





395 

5.6 

20 

J 

12 









13 





419 

5,4 

24 

J 

14 





400 

5.5 

19 

J 

15 





389 

5.2 

32 

J 

16 





393 

6.1 

31 

J 

17 





392 

5.9 

36 

J 

18 

442 

9.7 

17 

J 

392 

5.6 

38 

J 

19 

445 

9,4 

17 

J 

380 

6.0 

66 

J 

20 

446 

10.2 

19 

J 





21 

446 

7.3 

20 

J 

414 

5.9 

28 

J 

22 

449 

8.4 

24 

J 

390 

5.8 

36 

J 

23 

445 

9.2 

19 

J 

368 

5.9 

20 

J 

24 

445 

8.7 

16 

J 

387 

6.0 

36 

J 


JUN. 28/ 1978 179 


1 397 6.3 40 J 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 . 

23 

24 


JUN. 30/ 1978 181 


386 0.0 0 H 

355 0.0 0 H 

397 0.0 0 U 

408 0.0 OH 

399 0.0 0 K 

405 0.0 0 H 


JUL. 1/ 1978 


182 


JUL, 2/ 1978 


183 


1 

408 

O.C 

0 

H 

4 03 

3.3 

41 

2 





4 33 

3.4 

41 

3 





402 

3.5 

46 

4 

393 

0.0 

0 

)( 

415 

3.8 

46 

5 

404 

O.C 

0 

H 

425 

4.4 

57 

6 

379 

0.0 

0 

H 

431 

4.5 

60 

7 

411 

0.0 

0 

H 

432 

5.1 

76 

8 

427 

0.0 

0 

H 

440 

5.6 

59 

9 

423 

O.C 

0 

H 

4 06 

5.0 

46 

10 





431 

7.5 

63 

11 





437 

10.2 

71 

12 





421 

9.7 

57 

13 





413 

8.5 

52 

14 

473 

0.0 

0 

H 




15 

466 

0.0 

0 

H 

457 

0.0 

0 

16 

469 

0.0 

0 

H 

430 

0.0 

0 

17 

467 

0.0 

0 

H 

422 

7.8 

81 

18 

443 

3.1 

47 

J 




19 

446 

3.2 

51 

J 

414 

8.0 

75 

20 

438 

0.0 

0 

H 

399 

7.4 

59 

21 

458 

0.0 

0 

H 

399 

7.2 

49 

22 

417 

0.0 

0 

H 

393 

7.1 

52 

23 

443 

0.0 

0 

H 

391 

7.6 

49 

24 

414 

3.3 

46 

J 

391 

8.5 

50 


J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

H 

H 

J 

J 

J 

J 

J 


J 


07/03/71 ■ 07/10/70 


HO 


VEL 


DEN TCAP/ 
1000 


PIS AV 8 CSC CSC BXGSfl fi OJGSP SO iHf 
SC MAGN LA? LON SC 


VEL DEN TEHP/ PL$ AV 8 GSE G5E DXGS* BtGSN BIGS* 50 l*r 
1000 SC *AGN CAT LON SC 


JUL. 3/ 1978 


U4 


JUL • 4, 1978 


m 


1 

388 

fc.6 

53 

J 

423 

34.4 

51 

J 

2 

383 

B.E 

39 

J 

411 

35.7 

52 

J 

3 





420 

30.9 

63 

J 

4 

383 

0.0 

0 

H 

441 

34.0 

78 

J 

5 

370 

0.0 

0 

H 

435 

34.0 

83 

J 

6 

363 

iJ»C 

0 

H 

424 

0.0 

0 

H 

7 

357 

7.7 

28 

J 

412 

0,0 

0 

H 

E 

356 

7.7 

29 

J 

411 

0.0 

0 

H 

9 

36C 

8.4 

32 

J 

419 

0.0 

0 

H 

10 

36 7 

11.1 

18 

J 

456 

0.0 

0 

H 

11 

368 

1b. 0 

19 

J 

466 

0.0 

0 

M 

12 

369 

19.2 

22 

4 

443 

0.0 

0 

H 

13 

566 

20.2 

24 

J 

443 

0.0 

0 

H 

K 

363 

18.4 

24 

J 

445 

0.0 

0 

H 

15 

366 

0.0 

V 

H 

431 

0.0 

0 

B 

16 

362 

17.0 

19 

J 

446 

0.0 

0 

H 

17 

361 

19.6 

19 

J 

431 

0,0 

0 

M 

18 

365 

0,0 

0 

K 





19 

362 

17,0 

24 

J 





20 

355 

17.7 

23 

J 





21 

361 

c.o 

0 

H 

478 

0.0 

0 

H 

22 

361 

0.0 

0 

H 

484 

o.c 

0 

H 

23 

353 

19.3 

21 

4 





24 

402 

32.9 

39 

4 

470 

0.0 

0 

H 


JUL. 5# 1978 186 JUL. 6/ 19?8 187 


1 

462 

0.0 

0 

N 

461 

0.0 

0 

It 

2 





462 

0.0 

0 

M 

3 





449 

0.0 

0 

H 

4 

492 

0.0 

Q 

H 

471 

0,0 

0 

H 

5 

499 

0.0 

0 

H 

459 

0.0 

0 

H 

? 

4 73 

0.0 

0 

H 

447 

0.0 

0 

H 

8 

484 

0,0 

0 

n 

448 

O.Q 

0 

H 

9 

474 

0.0 

0 

H 





1C 





443 

0,0 

0 

H 

11 

487 

o.c 

0 

H 





12 

466 

0.0 

0 

H 





13 

4 73 

3.0 

0 

H 

429 

0.0 

0 

H 

14 

469 

o.c 

w 

H 

421 

0.0 

0 

H 

15 

466 

0.0 

0 

H 

423 

0.0 

0 

H 

16 

453 

u.o 

0 

H 

428 

0.0 

0 

H 

17 









1« 









19 

446 

0.0 

0 

H 

429 

0.0 

0 

H 

20 

451 

0,0 

0 

H 





21 

526 

0,0 

0 

H 

421 

0.0 

5 

H 

22 

449 

o.o 

0 

H 

418 

0.0 

0 

H 

23 

450 

0.0 

0 

H 

416 

0.0 

0 

H 

24 

449 

0.0 

0 

H 

4 41 

0.0 

p 

H 


JUL. ?• 1978 


188 


JUL. a# 1978 


189 


1 

446 

0,0 

0 

H 

469 

0.0 

C 

H 

2 

432 

0.0 

0 

H 

463 

0.0 

a 

H 

3 

4 27 

0.0 

0 

H 

469 

0.0 

0 

H 

4 

439 

0.0 

0 

H 

4S4 

0.0 

0 

H 

5 





448 

0.0 

a 

H 

6 

j 





439 

0.0 

0 

H 

t 









9 

457 

c.o 

c 

H 





10 

432 

0,0 

0 

H 





11 

454 

0.0 

0 

H 





12 

426 

0.0 

a 

H 





13 

446 

0.0 

a 

H 





14 

433 

0.0 

0 

H 





15 

486 

0.0 

Q 

H 





16 

477 

c.o 

0 

H 





17 

468 

0.0 

0 

H 





IB 









19 

476 

0.0 

a 

H 

493 

31 .9 

61 

J 

20 

475 

0.0 

0 

H 

501 

32.5 

51 

J 

21 

486 

c.o 

0 

H 

487 

30.6 

50 

J 

22 

462 

0.0 

0 

H 





23 

463 

0.0 

□ 

H 





24 

471 

0.0 

0 

H 






JUL. 9, 1978 190 JUL. 10/ 1978 191 


1 

469 

15.8 

55 

J 

430 

5.8 

111 

J 

2 

483 

14.2 

49 

J 

454 

6.9 

155 

J 

3 

475 

12.1 

53 

J 





4 





417 

8,6 

193 

4 

S 

456 

11 .5 

36 

J 

418 

7.5 

134 

J 

6 

454 

10.7 

62 

J 

432 

7,2 

153 

4 

7 

440 

9.4 

59 

J 

402 

6.4 

88 

J 

6 

439 

10.4 

71 

J 

423 

6.2 

97 

J 

9 

457 

7.6 

96 

J 

442 

6.3 

103 

J 

10 

460 

6.4 

77 

J 

452 

4.9 

86 

J 

11 

459 

5.2 

68 

J 

464 

4.4 

75 

J 

12 

4 79 

5.2 

119 

J 

465 

4.0 

69 

J 

13 

487 

5.1 

146 

J 

465 

4.3 

76 

4 

14 

479 

4.9 

155 

J 





15 

483 

4.9 

233 

J 

456 

4.3 

67 

J 

16 

521 

5.0 

193 

J 

462 

4.4 

72 

4 

17 

477 

4.9 

203 

J 





18 

476 

5.6 

224 

J 





19 





455 

4.6 

65 

J 

20 





454 

4.7 

7* 

J 

21 

448 

6.0 

182 

4 





22 

465 

6.3 

186 

J 

458 

4.6 

71 

J 

23 

459 

6.4 

179 

4 

461 

4.6 

70 

J 

24 

444 

6.0 

152 

J 

466 

4.S 

68 

4 


07 / 11/78 - 07 / 22/78 


VI L fiEN T£KP/ R$ AV b CSE G$E BAGS* fiYGStt BiGS* 5G inf 
1500 H «*6N LAT LON SC 

JUU 11, 1978 192 


VH H H UMP/ Pts AV 0 5$E CSE BKG5M B YGSH BIOS* SC IMF 


1303 SC HAGN EAT LON 

JUL. 12, 1978 


SC 

195 


1 

465 

4.5 

64 

J 





2 

478 

4,5 

6? 

i 

370 

4.4 

20 

J 

3 

469 

4.9 

84 

j 

541 

4.3 

1£ 

J 

4 

455 

4,7 

59 

j 

342 

4,3 

18 

J 

5 

455 

4,7 

63 

j 

351 

J.b 

36 

J 

6 





350 

4,3 

34 

J 

7 

429 

4,4 

64 

J 





8 

443 

4,6 

58 

j 

344 

4,1 

32 

1 

9 

411 

4.0 

36 

j 

338 

4.6 

17 

J 

1C 

415 

3.8 

36 

J 

336 

5.1 

16 

i 

11 

411 

4.1 

31 

j 

341 

5,2 

19 

J 

12 





341 

5.2 

16 

J 

13 

403 

4,4 

4 S 

j 





14 

402 

4.2 

50 

j 

352 

7.7 

26 

J 

15 

410 

3.9 

42 

j 

348 

7.7 

23 

J 

16 

388 

4,0 

114 

j 

33V 

8.3 

K 

J 

17 

37? 

3.7 

32 

j 

54) 

8.7 

14 

J 

18 

371 

3.9 

31 

j 

357 

9.5 

U 

J 

19 

362 

3,9 

57 

j 

364 

7.9 

14 

J 

20 

368 

3,-1 

27 

j 





21 

359 

3.5 

42 

j 

369 

8.6 

18 

J 

22 





373 

7,6 

16 

J 

23 





373 

8.6 

26 

J 

24 





362 

S.O 

25 

J 


JUL, 13, 1976 


194 


JUL . 14, 1978 


195 


1 

400 

12.5 

37 

2 

410 

14.7 

43 

3 

416 

15.8 

46 

4 

5 

6 

442 

23.0 

111 

7 

439 

24.4 

131 

8 

4 33 

18.4 

109 


9 


13 

11 

12 

13 




14 

416 

10.5 

91 

15 

412 

10,3 

1C2 

16 

1? 

426 

5.7 

100 

18 

387 

9.4 

HI 

19 

4 J6 

9.1 

96 

20 

392 

£ .8 

120 

21 

22 

393 

e,5 

93 

23 

24 

377 

7.5 

84 


J 

J 

J 


J 


J 

484 

16,0 

240 

J 

J 

466 

14,8 

173 

J 


507 

15.4 

79 

J 


J 

J 

J 


J 

525 

9.8 

105 

J 

J 

496 

13.1 

99 

J 

J 

505 

13.3 

9? 

J 

j 

493 

8.6 

25 

J 

J 

465 

14.4 

46 

J 


JUl. 15, 1976 196 JUL. 23, 1978 201 

474 18.5 39 J 


3 

4 

5 


6 

453 

23.3 

30 

J 

7 

455 

19,2 

24 

J 

8 

452 

7,9 

19 

J 


9 

1? 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 442 3,3 23 J 

22 445 3.7 26 J 

23 445 3.9 27 J 

24 430 3.9 37 4 


365 

5.9 

45 

J 

367 

5.8 

39 

J 

364 

5.8 

25 

J 

362 

5.1 

30 

J 

367 

5.4 

24 

J 

358 

4.9 

32 

J 

361 

4.0 

33 

J 

368 

5.8 

40 

J 


1 

371 

3.6 

37 

J 

2 

3 

376 

4.0 

38 

J 

4 

366 

4.1 

35 

J 

5 

366 

4,2 

38 

J 

6 

365 

4.3 

35 

J 

7 

380 

6.0 

5’4 

J 

a 

394 

6.2 

34 

J 

9 

390 

6,2 

19 

J 

10 

386 

6.2 

22 

J 

11 

336 

6.5 

24 

J 

12 

384 

6.6 

21 

J 

13 

356 

6.8 

38 

J 

14 

336 

6.1 

16 

J 

15 

357 

6.3 

43 

J 

16 

360 

6.9 

43 

J 

17 

357 

7.2 

43 

J 

18 

362 

6.8 

3 7 

J 

19 

357 

7.3 

40 

J 

20 

359 

8,5 

43 

J 

21 

367 

8.7 

47 

J 

22 

352 

9,0 

108 

J 

23 

24 

355 

9.3 

79 

J 


382 

9.8 

34 

J 

390 

10.5 

45 

J 

362 

10.6 

51 

J 

359 

11.0 

44 

j 

364 

11.3 

37 

J 

367 

11.2 

50 

J 

36? 

6.8 

26 

J 

356 

5.9 

19 

J 

360 

5.4 

14 

J 

354 

5.3 

15 

J 

359 

6.8 

20 

J 

362 

7.1 

24 

J 

359 

5.2 

14 

J 

354 

5.9 

20 

J 

357 

5.7 

17 

J 

359 

6.2 

15 

J 

359 

8.0 

24 

J 

363 

8.2 

21 

J 

359 

8.1 

29 

J 

359 

8.3 

29 

j 

359 

9.5 

35 

J 


JUL. 21, 1978 


232 


22, 1978 


233 


07 / 23/71 - 07 / 30/71 

HO VEL DIN TEMP/ PLS AV B GSE G5E BAGS* BYGSH BZGSM SG IBP 
1000 SC MGN LAI LON SC 

JUL. 23, 1976 204 


VEL DEN 1 CUP / PLS AV 0 GSE GSE BXGSN BYC5N BIGS* SG INP 
1000 SC *AGN LAT LON SC 

JUL. 24, 1978 2C5 


1 

358 

8.7 

41 

J 

340 

9,5 

24 

J 

2 

359 

8.5 

41 

J 

347 

9.4 

34 

J 

3 

357 

7,7 

44 

J 

336 

8.9 

28 

J 

4 

357 

7.1 

56 

J 

334 

8.7 

30 

J 

5 

6 

344 

6.4 

44 

J 

337 

8,3 

2 1 

J 

7 

8 
9 





337 

7.8 

17 

J 

10 

331 

4.5 

27 

J 

332 

7.1 

24 

J 

11 

337 

4.8 

39 

J 





12 

334 

5.1 

36 

4 





13 

331 

5.8 

35 

J 





14 

334 

5.5 

35 

J 





15 

335 

5.4 

38 

J 





16 

342 

5.7 

46 

J 





17 

349 

8.4 

39 

J 





18 

361 

10.7 

32 

J 

343 

8.4 

19 

J 

19 

377 

12.9 

25 

J 

342 

a.i 

23 

J 

20 

366 

12.0 

24 

J 

343 

8.4 

21 

J 

21 

36C 

10.4 

35 

J 

344 

8.4 

21 

J 

22 









23 





337 

5.6 

17 

J 

24 

343 

9.3 

32 

J 

342 

6.1 

24 

J 


JUL. 25, 1978 


JUL. 26, 1978 


1 




31 S 

5.8 

IB 

J 

2 




317 

5.9 

16 

J 

3 








4 








5 

341 

6.3 

33 J 

323 

5.6 

16 

J 

6 

337 

5.C 

18 J 

313 

4.6 

17 

J 

7 




312 

6.4 

IB 

J 

8 




311 

6.7 

16 

J 


9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


347 

4.6 

31 

J 

326 

4.2 

25 

J 

326 

4.5 

48 

J 


JUL. 27, 1978 


208 


JUL. 28, 1978 


209 


1 

315 

11.1 

11 

J 





2 

3 

314 

11.8 

11 

J 





4 

5 

315 

10.3 

11 

J 





6 

316 

11.0 

12 

J 





7 

318 

10.2 

13 

J 

331 

0.0 

0 

H 

8 

318 

10.1 

11 

J 

328 

0.0 

0 

H 

9 

315 

7.6 

12 

J 

323 

0.0 

0 

H 

10 

308 

9.2 

24 

J 

317 

19.9 

34 

J 

11 

310 

9.3 

31 

J 

322 

16.0 

31 

J 

12 

313 

0.0 

3 

H 

319 

24.3 

23 

J 

13 

309 

0.0 

0 

H 

313 

21 .9 

24 

J 

14 

307 

0.0 

0 

H 

31 •? 

20.6 

23 

J 

15 

307 

0.0 

0 

H 

309 

0.0 

0 

H 

16 

305 

0.0 

0 

H 

296 

16.8 

24 

J 

17 

304 

0.0 

0 

H 

306 

21 .5 

36 

J 

18 

307 

0.0 

0 

H 

303 

15.7 

15 

J 

19 

304 

o.c 

3 

H 

297 

15.3 

24 

J 

20 

304 

0.0 

0 

H 





21 

3 06 

0.0 

0 

H 





22 

306 

c.o 

0 

H 





23 

305 

0.0 

0 

H 

Jv? 

0.0 

0 

H 

24 

305 

0.0 

0 

H 

300 

0.0 

0 

H 


JUL. 29, 1978 


JUL. 30, 1978 


211 


1 

297 

0.0 

0 

H 

303 

0.0 

0 

H 

2 

298 

0.0 

c 

K 

305 

0.0 

c 

H 

3 

298 

C.O 

0 

H 

309 

0.0 

0 

H 

4 

299 

0.0 

0 

H 

307 

0.0 

0 

H 

5 

290 

0.0 

0 

H 

303 

0.0 

0 

H 

6 

295 

0.0 

0 

H 

301 

0.0 

0 

H 

7 

297 

0,0 

0 

H 

3C7 

0.0 

0 

H 

8 

285 

0.0 

0 

H 





9 

289 

0.0 

0 

H 





10 

292 

0.0 

0 

H 





11 

283 

c.o 

0 

H 





12 

283 

0.0 

0 

H 





13 

296 

0.0 

0 

H 





14 

.3 00 

0.0 

0 

H 





15 

301 

0.0 

0 

H 





16 

302 

0.0 

0 

H 





17 

303 

0.0 

0 

H 





18 

302 

0.0 

0 

H 





19 

302 

o.c 

0 

H 





?o 









21 









22 

3 04 

0.0 

0 

H 





23 

305 

0.0 

0 

H 





24 

301 

0.0 

0 

H 







HR 


VCL tth I tHP/ PL5 AV B CSC CSC NXGS* ItVGSft B/G5N SC lflF 
1000 S? BACN LA T LON SC 

AUG. 2» 1978 214 


01 / 02/71 - 00 / 09/70 

VEl BEN TCNP/ PLS AV U G5E GSE tixGSN 0VG5R BIGS* SO |*f 
1000 SC *AGN LAf LON SC 

AUG. 3, 1978 215 


1 





3 17 

17.4 

44 

J 

2 





322 

22.0 

34 

4 

3 





321 

29.4 

31 

4 

4 





326 

43.4 

27 

i 

5 





330 

31.9 

29 

j 

6 

258 

11.6 

45 

J 

351 

19.7 

85 

4 

7 

257 

9.6 

47 

J 

355 

18.8 

78 

4 

fa 

257 

9.7 

46 

J 

353 

20.2 

88 

J 

V 

263 

9.8 

44 

J 

349 

22.3 

94 

J 

10 

292 

10.3 

36 

J 

352 

23.0 

106 

4 

11 

284 

10.0 

34 

J 

365 

24.0 

172 

4 

12 

275 

13.4 

34 

J 

365 

23.1 

107 

4 

13 

270 

10.3 

41 

J 

365 

17.3 

83 

J 

14 

283 

9.9 

47 

J 

391 

17.9 

107 

4 

15 

286 

10.0 

32 

4 

398 

15.6 

9« 

4 

16 

281 

10.0 

31 

J 

412 

15.8 

123 

4 

17 

280 

11.0 

35 

J 

454 

16.7 

215 

4 

18 

281 

12.8 

25 

i 

465 

17.6 

241 

J 

19 

307 

12.1 

33 

4 

436 

15.2 

204 

J 

20 

316 

10.3 

50 

4 

438 

13.9 

160 

4 

21 

314 

10.9 

72 

J 

461 

13.6 

161 

J 

22 

317 

12.1 

63 

J 

453 

12.9 

148 

J 

23 





442 

13.7 

153 

i 

24 

322 

16.0 

50 

J 






1 





AUG. 4* 1978 

216 

439 

7.5 

97 

J 

2 







435 

7.4 

102 

4 

3 

4 70 

12.6 

172 

J 



451 

7.6 

104 

4 

4 

455 

12.5 

167 

i 



458 

7.3 

67 

i 

5 

432 

11.6 

123 

4 



463 

6.0 

37 

4 

6 

443 

13.0 

190 

4 



469 

6.9 

86 

J 

7 

422 

10.9 

145 

4 



483 

6.2 

106 

J 

8 







510 

6.5 

88 

J 

9 

453 

13.2 

204 

J 



494 

6.6 

98 

J 

1C 

459 

12.fi 

193 

J 



507 

7.0 

ao 

J 

11 

452 

11.2 

177 

J 



494 

7.4 

93 

J 

12 

472 

11.1 

151 

J 



496 

7.7 

96 

J 

13 

481 

10.8 

148 

4 



493 

8.1 

99 

J 

14 

480 

9.6 

134 

4 



494 

9.1 

120 

J 

15 

471 

8.8 

12 2 

4 



497 

8.7 

145 

4 

16 

446 

8.4 

91 

4 



529 

5.8 

125 

4 

17 

4 69 

9.1 

102 

J 



524 

5.8 

110 

4 

18 

467 

9.0 

97 

4 



520 

6.0 

153 

J 

19 

459 

8.5 

98 

4 



516 

7.0 

136 

4 

20 

464 

8.4 

92 

4 



515 

6.4 

122 

4 

21 

443 

8.2 

91 

4 



532 

6.1 

16$ 

4 

22 

447 

8.9 

96 

4 



513 

6.5 

133 

4 

23 

453 

8.7 

88 

4 



509 

6.3 

157 

4 

24 

440 

7.8 

86 

4 



516 

6.1 

137 

4 


AUG. 6 * 1978 


AUG. 7# 1978 


1 

523 

6.0 

185 

J 

510 

3.5 

67 

4 

2 

530 

7.7 

143 

4 

535 

3.2 

54 

3 

3 

4 





493 

3.3 

74 

4 

5 

551 

5.0 

145 

J 





6 

543 

4.6 

138 

4 





7 

539 

4.8 

155 

4 

513 

3.4 

S6 

J 

a 

546 

4.8 

180 

4 

495 

3.3 

61 

J 

9 

556 

4.2 

124 

4 

501 

3.2 

62 

4 

u 

542 

3.9 

121 

4 

491 

3.5 

90 

J 

11 

562 

3.7 

120 

4 

508 

3.0 

57 

4 

12 

527 

4.3 

221 

4 

487 

3.2 

56 

J 

13 

550 

3.0 

114 

4 

476 

3.3 

62 

4 

14 

555 

3.3 

136 

J 

485 

3.3 

55 

J 

15 

554 

3.2 

136 

4 

465 

3.4 

53 

J 

16 

560 

3.4 

132 

4 

464 

3.6 

46 

4 

17 

541 

3.4 

138 

4 

460 

3.2 

40 

J 

18 

543 

3.2 

125 

J 

450 

3.1 

56 

4 

19 

562 

3.2 

88 

J 

448 

3.3 

76 

4 

20 

549 

3.1 

102 

4 





21 

578 

3.0 

87 

4 





22 









23 









24 

521 

3.2 

81 

J 

423 

2.7 

42 

J 


AUG. 8* 1978 


220 


AUG. 9# 1978 


221 


1 

436 

2.7 

39 

4 

390 

9.4 

54 

4 

2 

422 

2.6 

36 

4 

390 

10.7 

71 

4 

3 

415 

3.5 

36 

J 

386 

8.0 

29 

4 

4 

410 

4.0 

35 

J 

384 

9.1 

31 

4 

5 

408 

4.4 

33 

4 

372 

6.6 

43 

J 

6 

414 

4.4 

31 

4 

366 

7.9 

SO 

4 

7 

411 

4.5 

26 

4 

358 

7.4 

56 

4 

8 





375 

7.5 

32 

J 

9 





375 

7.3 

36 

J 

10 





378 

6.5 

28 

4 

11 





370 

6.2 

34 

4 

12 





359 

5.6 

37 

4 

13 





352 

5.1 

20 

i 

14 

393 

7.6 

4Q 

4 

352 

4.7 

22 

4 

15 

373 

7.2 

37 

4 

335 

6.0 

12 

J 

16 

391 

8.5 

46 

J 

360 

5.2 

25 

4 

17 

390 

8.5 

43 

4 

349 

5.3 

16 

J 

18 

344 

0.0 

0 

H 

354 

5.5 

17 

J 

19 

402 

8.1 

30 

J 

3*2 

0.0 

0 

H 

20 

400 

9.1 

39 

J 

3*9 

0.0 

0 

H 

21 

383 

8.0 

34 

J 

3*8 

6.4 

21 

J 

22 

394 

7.7 

39 

J 

3S6 

6.5 

22 

4 

23 

387 

7.7 

31 

4 

370 

6.2 

19 

4 

24 

389 

8.4 

39 

4 

377 

3.6 

30 

J 


t 


01/10/78 * 01/17/78 

HR Vgl HN TEMP/ PLS AV 0 GSE GSE BXGStt BYGSM 82GSH SG IMF 

1000 SC HAGN LAI LON SC 


VEL DEN TEP.P/ PLS AV B GSE GSE BXG5M BYGSM B2G5H SO IMF 
10C0 VC MAGN LAT LON $C 


AUG. 13# 1978 


222 


AUG. 11# 1978 


223 


1 

390 

0,0 

0 

H 

2 

384 

3.9 

32 

J 

3 

377 

4,1 

2V 

J 

4 





5 

373 

6.0 

23 

J 

6 





7 

386 

0.0 

0 

H 

6 

378 

0.0 

0 

H 

9 

372 

8.6 

23 

J 

10 

383 

9.3 

26 

J 

11 

386 

9.3 

24 

J 

12 

379 

9.3 

22 

J 

13 

371 

9.1 

25 

J 

14 

369 

8.8 

27 

J 

15 

356 

9.2 

47 

J 

16 

368 

O.C 

0 

H 

17 

367 

0.0 

0 

H 

16 

367 

0.0 

0 

H 

19 





20 





21 





22 

365 

0,0 

0 

H 

23 

359 

0.0 

0 

H 

24 

363 

0.0 

0 

H 


369 3.0 3 H 


374 0.0 0 H 

364 0.0 0 H 

354 0.0 0 H 

353 0.0 0 H 

346 0.0 3 M 

346 0.0 J H 

349 0.0 0 H 

35° 0.0 0 H 

369 0.0 OH 

373 0.0 0 H 

371 0.0 0 H 

330 0,0 0 H 

379 0.0 0 M 

362 0.0 0 H 

374 0.0 0 H 

371 0.0 0 H 

376 0.0 0 H 


370 0.0 0 H 


AUG. 12# 1978 


224 


AUG. 13# 1978 


225 


1 

368 

0.0 

0 

H 

2 

371 

0.0 

0 

H 

3 

365 

0.0 

0 

H 

4 

369 

0.0 

0 

H 

5 

376 

0.0 

0 

H 

6 

387 

0.0 

0 

H 

7 

389 

o.o 

0 

H 

8 

375 

0.0 

0 

H 

9 

330 

0.0 

0 

H 

10 

397 

0.0 

0 

H 

11 

12 

13 

14 

15 
It . 

4 >2 

c.o 


H 

17 

44 ') 

0.0 

0 

H 

18 

441 

0.0 

0 

H 

19 

468 

0.0 

0 

H 

2C 

4 67 

0.0 

a 

H 

21 

22 

453 

0.0 

0 

H 

23 

24 

531 

0.0 

0 

H 


1 

445 0.0 

0 H 

2 

417 0.0 

0 H 


3 

4 

5 

6 

7 

8 411 0.0 0 H 

9 411 0.0 0 H 

10 411 0.0 U H 

11 399 0.0 0 H 

12 370 0.0 0 H 

13 374 0.0 0 H 

H 390 0.0 C H 

15 405 0.0 0 H 

16 407 0.0 0 H 

17 384 0.0 0 H 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


AUG, 14# 1978 


472 0.0 0 H 

473 0.0 0 M 

475 0.0 0 H 

475 0.0 0 H 

464 0.0 C H 

477 0.3 0 H 

469 0.0 0 H 

472 0.0 0 H 

458 0.0 0 H 

466 0.0 0 H 

439 0.0 0 H 

444 0.0 0 H 

432 0.0 0 H 

424 0.0 0 H 

445 0.0 0 H 

447 0.0 0 H 

461 0.0 0 H 

435 0.0 0 H 

453 0.0 0 H 

467 0.0 0 H 

452 0.0 0 H 

456 O.C 0 H 


226 


AUG. 15# 197E 


334 

3.8 

37 

J 

337 

4.1 

38 

J 

353 

7.1 

20 

J 

353 

8.1 

32 

J 

344 

7.3 

22 

J 


344 

9.2 

HO 

j 

343 

9.8 

19 

J 

338 

11.2 

15 

J 


227 


1 

2 


3 

4 

326 

10.3 

13 

J 

5 

326 

10.7 

15 

J 

6 

321 

8.5 

33 

J 

7 

316 

7.8 

43 

J 

8 

318 

7.6 

58 

J 

9 

320 

7.6 

74 

J 

1C 

326 

8.3 

55 

J 

11 

344 

8,1 

28 

J 

12 

13 

14 

15 

16 

323 

18.2 

18 

J 

17 

322 

20.9 

t6 

J 

18 

316 

22.5 

16 

J 

19 

324 

23.3 

14 

J 

20 

329 

21.3 

19 

J 

21 

337 

12.1 

40 

J 

22 

337 

11.4 

55 

J 

23 

339 

11.0 

63 

J 

24 

337 

11.2 

65 

i 


340 10.5 63 J 

338 11.0 46 J 

340 11.2 51 J 

337 11.7 43 J 

338 12.2 36 J 

336 12.7 32 J 

337 12.8 38 J 

338 14.3 35 J 

348 15.9 28 J 

350 16.4 40 J 

357 23.2 38 J 

353 22.4 41 J 

353 19,7 45 J 

354 13.6 77 J 

365 12.6 129 J 
371 12.0 106 J 
378 11.8 121 J 
384 11.3 98 J 

375 10.9 99 J 


AUG. 16# 1978 


228 


AUG. 17# 1978 


229 


08/18/78 - 08/25/78 

M* WEL DEN TENP / PLS AW B GSE GSE BXG$N BfGSfl BIGSH 5G i«f WEL DEN TENP7 PLS AV B GSE GSE BXGSM BYGSM BZGSH SG INf 

1000 SC NAGN LAT LON SC 1000 SC HAGN LAT LON SC 


AUG. 18# 1978 


230 


AUG. 19# 1978 


231 


1 


2 

424 

6.1 

116 

J 





3 

415 

6.9 

70 

J 





4 

411 

6.7 

53 

J 

459 

5.0 

38 

J 

5 





470 

4.9 

52 

J 

6 





471 

5.3 

71 

J 

7 





461 

5.4 

66 

J 

8 





473 

6.0 

87 

J 

9 

393 

7.3 

58 

J 





10 

392 

8.1 

59 

J 





11 

391 

8.9 

70 

J 

465 

6.9 

74 

J 

12 

392 

6.4 

73 

J 

446 

5.8 

67 

J 

13 

403 

10.9 

88 

J 

443 

6.2 

98 

J 

H 

445 

15.4 

121 

J 

458 

6.7 

78 

J 

15 

420 

14.6 

84 

J 

458 

6.1 

49 

J 

16 

418 

15.4 

55 

J 

449 

5.8 

69 

J 

17 

407 

13.9 

56 

J 

426 

5,4 

71 

J 

18 

418 

16.6 

72 

J 

431 

5.4 

73 

J 

19 

405 

16.9 

70 

) 

425 

5.3 

58 

J 

20 

4 02 

18.2 

76 

* 





21 

425 

11.3 

111 

J 

419 

4.9 

50 

J 

22 

423 

13.2 

79 

J 

418 

5,4 

37 

J 

23 

443 

10.1 

65 

J 

416 

4.7 

33 

J 

24 

437 

6.8 

70 

J 

421 

4.8 

40 

J 


AUG. 20# 1978 232 


1 

417 

4 .8 

30 

J 

2 

411 

4.8 

27 

J 

3 

414 

5.0 

27 

J 

4 

5 

6 

410 

.4.9 

26 

J 

7 

413 

4.3 

26 

J 

8 

405 

4.3 

32 

J 

9 

10 

402 

4.1 

29 

J 


11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 362 5.4 27 J 

20 361 6.0 41 J 

21 
22 

23 

24 337 4.1 20 J 


AUG. 21# 1978 233 


339 

6.5 

31 

J 

361 

6.6 

17 

J 

350 

6.6 

32 

J 


332 

7.4 

15 

J 

331 

7.6 

15 

J 

334 

7.6 

15 

J 

341 

8.5 

21 

J 

343 

8.6 

19 

J 

342 

0.0 

G 

H 

333 

0.0 

0 

H 

330 

0.0 

0 

H 

328 

0.0 

0 

H 

331 

0.0 

0 

H 

327 

11.0 

IB 

J 

329 

12.2 

15 

J 

335 

24.1 

10 

J 

342 

12.1 

19 

J 

3 50 

9.1 

19 

J 

356 

11.0 

16 

J 


AUG. 22, 1978 234 


1 

358 

15.0 

14 

J 

2 

351 

11.9 

22 

J 

3 

344 

11.3 

33 

J 

4 

352 

0.0 

0 

H 

5 

346 

0.0 

0 

H 

6 

345 

0.0 

0 

H 

7 

356 

10.3 

56 

J 

6 

357 

11.6 

39 

J 

9 

354 

10.9 

36 

J 

10 

346 

10.2 

36 

J 

11 

346 

10.2 

49 

J 

12 

337 

10.0 

39 

J 

13 

341 

9.6 

37 

J 

14 

338 

0.0 

0 

H 

15 

338 

9.3 

47 

J 

16 

333 

9.2 

37 

J 

17 

336 

9.8 

32 

J 

18 

337 

9.9 

32 

J 

19 

335 

10.1 

37 

J 

20 

338 

10.4 

36 

j 

21 

335 

9.7 

37 

J 

22 

335 

9.4 

36 

J 

23 

332 

8.8 

37 

J 

24 

338 

9.0 

31 

J 


AUG. 23# 1978 235 


335 

8.6 

34 

J 

325 

8.6 

39 

J 

324 

8.4 

40 

J 

320 

8.7 

45 

J 

325 

8.6 

32 

J 

331 

8.3 

26 

J 

319 

8.0 

28 

J 

315 

8.5 

30 

J 

311 

0.0 

0 

H 

307 

0.0 

0 

H 

306 

0.0 

0 

H 

303 

0.0 

0 

H 

306 

0,0 

0 

H 

309 

0.0 

0 

H 

309 

0.0 

0 

H 

310 

0.0 

0 

H 

302 

0.0 

0 

H 


329 

0.0 

0 

H 

331 

0.0 

0 

H 

325 

0.0 

0 

H 


AUG. 24# 1978 


236 


AUG. 25# 1978 


237 


308 

319 

317 


4 

333 

0.0 

0 

H 

314 

5 

335 

0.0 

0 

H 


6 

332 

0.0 

0 

H 


7 

331 

0.0 

0 

H 


8 

325 

0.0 

0 

H 


9 

314 

0.0 

0 

H 


10 

317 

0.0 

0 

H 

316 

11 

314 

0.0 

0 

H 

313 

12 

317 

0.0 

0 

H 

333 

13 

315 

0.0 

0 

H 

347 

14 

314 

0.0 

0 

H 

363 

15 

314 

0.0 

0 

H 

364 

16 

312 

0.0 

0 

H 

348 

17 

307 

0.0 

0 

H 

355 

18 

305 

0.0 

0 

H 

373 

19 

323 

0.0 

0 

H 

344 

20 

318 

0.0 

0 

H 

359 

21 





366 

22 






23 

304 

0.0 

0 

K 


24 

304 

0.0 

□ 

H 



0.0 

0.0 

0.0 

a.o 


o.o 

o.o 

o.o 

o.o 

o.o 

o.o 

0.0 

D.O 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 


0 H 
0 H 
0 H 
0 H 


0 H 
0 H 
0 H 
C H 
0 H 
0 H 
0 H 
0 H 
0 H 
0 H 
0 H 
0 H 


0t/2f/7l • M/03/71 

HR VCt DEN TENP/ 1'LS AV D GSE 6SS BUGS* BTGSN 8ZGSN SG INF VEL DEN f ENP/ PLS AV D G5E GiE BIGSN 9 VG5N O/GSN SG INF 

1(300 SC NAGN LAI LON SC 1000 SC NAGN LAI LON SC 

AUG. 26# 1978 23B AUG. 27# 1978 239 


1 

2 





3C7 

0.0 

0 

H 

3 

335 

o.c 

0 

H 





4 

382 

c.o 

0 

H 





5 

376 

0.0 

Q 

H 





A 

379 

O.G 

0 

H 





7 

377 

o.c 

a 

N 





8 

376 

0.0 

0 

H 

440 

0.0 

0 

H 

V 

373 

Q.O 

0 

H 

431 

0.0 

0 

H 

10 

375 

o.c 

0 

H 

423 

0.0 

c 

H 

11 

371 

0.0 

a 

H 

422 

0.0 

0 

H 

12 

371 

0.0 

0 

H 

416 

0.0 

0 

H 

13 

362 

0.0 

0 

H 

410 

O.Q 

0 

H 

14 

362 

o.c 

n 

H 

394 

0.0 

0 

H 

15 

355 

.0.0 

6 

H 

381 

0.0 

0 

H 

16 





389 

0.0 

0 

H 

17 





395 

0.0 

0 

H 

18 

346 

0.0 

0 

H 

405 

0.0 

0 

H 

19 

342 

0.0 

0 

it 

402 

0.0 

0 

H 

20 

33C 

o.: 

0 

H 

399 

0.0 

0 

H 

21 

330 

0.0 

0 

H 

435 

0.0 

c 

H 

22 

316 

0.0 

0 

K 

454 

Q.O 

0 

M 

23 

311 

0.0 

0 

H 





24 

310 

c.o 

c 

H 

452 

0.0 

o 

H 







AUG. 28# 1978 

240 





1 

465 

0.0 

0 

M 







2 

438 

0.0 

0 

H 



565 

5.2 

82 

J 

3 

393 

0.0 

0 

K 



555 

5.3 

98 

J 

4 







565 

5.8 

86 

J 

5 

449 

12.4 

76 

J 



564 

5.4 

69 

J 

6 

477 

29.7 

82 

J 



551 

5.1 

66 

J 

7 

480 

25.0 

94 

J 



547 

4.7 

76 

J 

8 

473 

29 ,0 

98 

J 



535 

4.7 

78 

J 

9 

469 

35.8 

161 

J 



531 

5.1 

87 

J 

10 

473 

27.8 

142 

J 



527 

5.1 

111 

J 

11 

474 

17.1 

75 

J 



550 

5.4 

99 

J 

12 

449 

25.4 

122 

J 



524 

5.1 

85 

J 

13 

462 

25.6 

166 

J 



539 

5.9 

103 

J 

14 

487 

18.6 

137 

J 



537 

5.2 

111 

J 

15 

528 

33.1 

160 

J 



535 

5.8 

178 

J 

16 

546 

42.4 

185 

J 



539 

5.6 

135 

J 

17 

548 

37.7 

168 

J 



549 

5.7 

149 

J 

16 

564 

13.5 

118 

J 



510 

4.9 

77 

J 

19 

567 

17.5 

89 

J 



514 

6.3 

115 

J 

20 

530 

10.1 

154 

J 



508 

6.6 

94 

J 

21 

541 

5.2 

116 

J 







22 

520 

5.5 

93 

J 







23 

547 

6.5 

193 

J 



474 

6.2 

91 

J 

24 

555 

6.9 

160 

J 








AUG. 30# 1978 242 SEP. 1# 1978 244 


1 

5 03 

6.9 

93 

J 





2 

496 

6.9 

98 

J 





3 









4 









5 

495 

7.3 

87 

J 





6 









7 

5C3 

6.0 

68 

J 





£ 

482 

6.2 

96 

J 





9 

475 

5.3 

122 

J 

587 

4.5 

148 

J 

10 

525 

5.9 

207 

J 





11 

538 

5.5 

206 

J 

604 

3.8 

121 

J 

12 

513 

5.8 

129 

J 

602 

3.8 

110 

J 

13 

523 

6.2 

179 

J 





14 

511 

5.0 

65 

J 





15 

506 

5.7 

56 

J 






16 

17 

18 

19 541 5.0 

20 576 5.7 

21 569 5.9 

22 548 5.2 

23 S66 5.6 

24 595 5.7 


93 J 
165 J 
128 J 

88 J 484 0.0 0 H 

108 J 
184 J 


SEP. ?# 1978 245 SEP. 3# 1978 246 


1 

554 

4.5 

102 

J 

509 

4.9 

48 

i 

2 

546 

4.7 

114 

J 

512 

4.8 

71 

J 

3 

542 

4.6 

105 

J 

528 

4.7 

67 

J 

4 





518 

0.0 

0 

H 

5 





514 

0.0 

0 

H 

6 

531 

0.0 

3 

H 

532 

4.5 

60 

j 

7 

S62 

4.2 

85 

J 

504 

4.4 

51 

J 

8 

561 

4.3 

111 

J 

501 

4.3 

49 

J 

9 

561 

4.3 

102 

J 

490 

4.5 

70 

J 

10 

500 

0.0 

0 

H 

484 

4.1 

65 

J 

11 

523 

3.6 

71 

J 

488 

4.4 

6B 

J 

12 





480 

4.1 

68 

J 

13 

541 

0.0 

0 

M 

462 

3.3 

38 

J 

14 

528 

4.4 

117 

J 

512 

4.8 

64 

J 

15 

524 

o.o 

0 

H 

466 

4.3 

58 

J 

16 

526 

0.0 

0 

M 

462 

4.2 

49 

J 

17 

536 

0.0 

0 

H 

466 

4.1 

52 

J 

18 

544 

0.0 

0 

H 

462 

3.8 

34 

J 

19 

518 

4.9 

81 

J 

457 

3.8 

40 

J 

20 

511 

5.1 

60 

J ’ 

461 

4.2 

55 

J 

21 

526 

4.7 

78 

J 

450 

3.7 

44 

4 

22 

SIS 

4.6 

65 

J 

469 

4.2 

48 

J 

23 

537 

4.0 

49 

J 

467 

4.8 

59 

J 

24 

509 

4.9 

53 

J 

474 

4.4 

53 

J 


jp p 



HR 


09/04/78 - 09/14/78 

VEL DEN TEMP/ PL5 AV B GSE GSE 0XGSM OIGSM 0ZGSM SG INF VEL DEN TEMP/ PLS AV 0 G5E GSE BUGS* BVG5M BZGSM SG IMF 

1000 SC NAGN LAT LON SC 1000 SC HA6N LAT LON SC 


SEP. 4# 1978 


247 


SEP. 5# 1978 


246 


1 

469 

4.7 

49 

J 

367 

6.7 

31 

J 

2 

430 

4.5 

66 

J 

354 

7.C 

47 

J 

3 

393 

0.0 

0 

H 

363 

6.8 

21 

J 

4 

413 

0.0 

0 

H 

355 

6.5 

22 

J 

5 

415 

0.0 

0 

H 





6 

459 

0.0 

0 

K 





7 

422 

4.9 

32 

J 





0 

422 

4,9 

45 

J 

34b 

0.0 

0 

H 

9 

416 

5.0 

33 

J 

352 

0.0 

0 

M 

10 

410 

5.1 

27 

J 

348 

0.0 

u 

M 

11 

412 

5.0 

31 

J 





12 

41 1 

5.2 

36 

J 





13 

437 

4.8 

30 

J 





14 

407 

5*1 

24 

J 





15 

387 

5.5 

46 

J 





16 

393 

5.3 

30 

J 

338 

0.0 

C 

H 

17 

381 

5.5 

26 

J 





18 

390 

5.7 

33 

J 





19 

381 

5.9 

28 

J 





23 

381 

6.6 

27 

J 

383 

0.0 

n 

H 

21 

383 

6.2 

24 

J 

364 

0.0 

6 

H 

22 

376 

6.6 

27 

J 





23 

369 

6.6 

25 

J 





24 

373 

7.0 

25 

J 






SEP. 6# 1978 249 


1 

2 

3 372 0.0 0 H. 

4 411 0.0 0 H 

5 409 C.O 0 H 

6 414 0.0 0 H 

7 413 0.0 0 H 

8 409 0.0 0 H 

9 409 0.0 3 H 

1C 433 2.0 0 H 

11 447 0.0 0 H 

12 

13 461 C.O 0 H 

14 

15 484 0.0 0 H 

16 449 0.0 0 H 

17 475 0.0 C H 

16 

19 484 0.0 0 H 

20 
21 
22 

23 

24 


SEP. 7/ 1978 250 


414 0.0 0 H 

41 ■» 3.0 0 H 

414 0.0 i H 


4 n B 0.0 0 H 


417 0.0 0 H 

411 0.3 0 H 

375 0.0 0 H 

413 0.0 C H 

386 0.0 C H 

419 0.0 0 H 

416 0.0 0 H 

411 3.3 3 H 

419 0.0 0 H 

432 0.0 0 H 

396 0.0 0 H 


SEP. 8* 1978 


251 


SEP. 9# 1978 


252 


1 

2 413 0.0 0 H 

3 

4 

5 412 0.0 0 H 

6 

7 

8 
9 


10 

11 

12 

13 

409 

0.0 

0 

H 

14 

15 

397 

0.0 

0 

H 

16 

397 

0.0 

0 

K 

17 

18 

386 

0.0 

0 

H 

19 

387 

0.0 

0 

H 

20 

381 

0.0 

0 

H 

21 

422 

0.C 

0 

H 

22 

426 

0.0 

0 

H 

23 

447 

0.0 

0 

H 

24 

444 

0.0 

0 

H 


SEP. 13# 1978 256 


432 0.0 0 H 

455 0.3 0 H 

467 0.0 0 H 

481 0.0 0 H 

469 0.0 C H 

486 0.0 0 H 

487 0.0 0 H 

483 0.0 0 H 

467 0.0 0 H 

467 0.0 0 H 


SEP. 14# 1978 257 


1 

397 

5.7 

75 

J 

388 

10.3 

54 

J 

2 

407 

5.3 

54 

J 

432 

15.9 

31 

J 

3 





366 

0.0 

0 

H 

4 





355 

0.0 

0 

H 

5 





371 

0.0 

0 

H 

6 

378 

5.7 

36 

j 

4 01 

12 ' 

35 

J 

7 

374 

6.0 

26 

J 

595 

* ’ 

32 

J 

8 

373 

6.4 

27 

J 

382 

'u 

■*3 

J 

9 





350 

0.0 

0 

H 

10 





349 

0.0 

0 

H 

11 





346 

0.0 

0 

H 

12 









13 

386 

8.3 

53 

J 





14 









15 





348 

7.9 

29 

J 

16 

378 

7.8 

65 

J 

339 

6.1 

23 

J 

17 

366 

7.6 

46 

J 

343 

7.5 

29 

J 

18 





333 

7.0 

17 

J 

19 





338 

6.7 

22 

J 

20 





335 

7.0 

18 

J 

21 





335 

6.5 

16 

J 

22 





334 

6.5 

16 

J 

23 

425 

10.1 

95 

J 

330 

6.5 

18 

J 

24 

413 

9.3 

63 

J 

327 

6.6 

20 

J 


09/15/78 - 09/22/78 

Hfi VEL DEN TEMP/ PLS AV B GSE GSE BXGSM BYGSM B2GSM SG IMF 
1000 SC MAGN LAT LON SC 

SEP. IS, 1978 25B 


VEL DEN UUP/ PLS AV B GSE GSE BXGSM BYGSM BZGSM SG IMF 
1000 SC NAGN LAT LON SC 

SEP. 16, 1978 259 


1 

323 

6,5 

25 

J 

337 

11.7 

16 

J 

2 

336 

0.0 

0 

H 

3.40 

12,1 

18 

J 

3 

339 

6.7 

26 

J 

341 11.8 

26 

4 

4 





356 

11.6 

25 

4 

5 

336 

0.0 

0 

H 

355 

10.2 

25 

4 

6 

332 

0.0 

0 

H 

347 

11.0 

31 

J 

7 

339 

7.8 

21 

4 

339 

10.7 

23 

4 

8 

326 

7.4 

25 

4 

336 

0.0 

0 

H 

9 

326 

7.9 

24 

4 

332 

0.0 

0 

H 

10 

322 

6.4 

30 

4 

337 

0.0 

0 

H 

11 

324 

8.4 

33 

J 

338 

0.0 

0 

H 

12 

336 

0.0 

0 

K 

335 

0.0 

0 

H 

13 

336 

0.0 

0 

H 

336 

8.7 

34 

J 

14 

337 

0.0 

0 

H 

334 

9.9 

40 

4 

15 





335 

10.3 

37 

J 

16 





337 

7.4 

20 

4 

17 

323 

7.5 

24 

4 

342 

8.2 

32 

4 

18 

317 

7.2 

22 

4 

335 

8.3 

17 

J 

19 

322 

7.9 

27 

J 

335 

B.6 

14 

4 

20 

320 

8.0 

31 

J 

334 

9.4 

13 

J 

21 

316 

8.9 

62 

4 

326 

11.0 

22 

J 

22 





342 

0.0 

0 

H 

23 

319 

10.2 

39 

4 

328 

0.0 

0 

H 

24 

334 

11.0 

19 

J 

363 

16.6 

24 

4 


SEP. 17, 1978 


260 


SEP. 18, 1978 


261 


1 

368 

13.0 

47 

4 

2 

396 

10.2 

77 

4 

3 

398 

9.6 

83 

4 

4 

395 

0.0 

0 

H 

5 

411 

0.0 

0 

H 

6 

39*7 

0.0 

0 

H 

7 

4 09 

0.0 

0 

H 

8 

4 09 

0.0 

0 

H 

9 

417 

0.0 

0 

H 

10 

415 

0.0 

0 

H 

11 

4 06 

6.1 

70 

4 

12 

406 

6.1 

62 

4 

13 

407 

6.5 

68 

4 

14 

405 

7.3 

68 

J 

15 

398 

7.7 

92 

J 

16 

417 

0.0 

0 

H 

17 

416 

0.0 

0 

H 

18 

435 

0.0 

0 

H 


IS 

20 

21 

22 

23 

24 406 0.0 0 H 


402 0.0 0 H 

386 0.0 0 H 

382 0.0 0 H 

393 0.0 0 H 

383 0.0 0 H 

387 0.0 0 H 

382 0.0 0 H 

374 0.0 0 H 

372 0.0 0 K 

369 0.0 0 H 

364 3.0 0 H 

366 0.0 0 H 

369 0.0 0 H 

354 0.0 0 H 

350 0.0 0 H 

343 0.0 0 H 

355 0.0 0 H 

351 0.0 0 H 

342 0.0 0 H 

341 0.0 0 H 

337 0.0 0 H 

337 0.0 0 K 

331 0.0 0 H 


SEP, 19, 1978 262 


1 

332 

0.0 

0 

H 

2 

329 

0.0 

0 

H 

3 

329 

0.0 

0 

H 

4 

330 

0.0 

0 

H 

5 

330 

0.0 

0 

H 

6 

328 

0.0 

0 

H 

7 

314 

0.0 

0 

H 

8 

320 

0.0 

0 

H 

9 

307 

0.0 

0 

H 

10 

337 

o.c 

0 

H 

11 

310 

0.0 

0 

H 

12 

320 

0.0 

0 

H 

13 

339 

0.0 

0 

H 

14 

307 

0.0 

0 

H 

15 

304 

0.0 

0 

H 

16 

302 

0.0 

0 

H 

17 

331 

0.0 

0 

H 

18 

300 

0.0 

0 

H 

19 

330 

0.0 

Q 

H 

20 

330 

0.0 

0 

H 

21 





22 

3 03 

0.0 

0 

H 

23 

299 

0.0 

0 

H 

24 

299 

0.0 

3 

H 


SEP. 20, 1978 263 


295 0.0 0 H 

296 0.0 0 H 

297 0.0 OH 

296 0.0 0 H 

296 0.0 0 H 


278 0.0 0 H 

277 0.0 0 H 

277 0.0 0 H 

275 0.0 0 H 

274 0.0 0 H 

275 0,0 0 H 

302 0.0 0 H 

300 0.0 0 H 

289 0.0 0 H 

286 0.0 0 H 

284 0.0 0 H 

297 0.0 0 H 

299 0.0 0 H 

3C1 3.0 0 H 


SEP. 21, 1976 


264 


SEP. 22, 1978 


265 


1 330 0.0 0 

2 

3 

4 

5 313 13.1 35 

6 324 14.7 45 

7 333 15.7 44 

8 327 16.0 51 

9 331 15.6 48 

1C 342 16.8 59 

11 340 16,1 66 

12 338 13.9 60 

13 352 13.4 58 

14 355 12.2 54 

15 361 12.8 65 

16 348 10.9 110 

17 352 9.8 114 

18 357 9.2 100 

19 356 9.8 86 

20 354 10.0 74 

21 353 9.0 66 

22 347 8.9 61 

23 350 8.8 89 

24 356 8.6 


H 


J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 


356 

8.4 

73 

4 

351 

8.9 

77 

J 

343 

8.7 

62 

4 

352 

8.4 

76 

J 

349 

8.4 

75 

4 

34 B 

8.8 

86 

J 

346 

8.7 

71 

J 

362 

8.4 

71 

J 

348 

8.0 

66 

J 

356 

7.9 

57 

J 

341 

7.1 

29 

J 

353 

8.2 

62 

J 

358 

3.1 

56 

4 

368 

8.1 

64 

J 

374 

8.1 

62 

J 

352 

8.0 

ei 

J 

337 

8.7 

7E 

4 


75 J 




09/23/78 - 10/03/78 


HR 


VEL DEN TEMP/ 
1000 


PLS AV B G5E G5E BXGSH BYGSM 01GSM SG IMF 
SC MAGN LAT LON SC 


VEL DEN TEMP/ PCS AV B CSE GSE BXOSM BYGSM B2GSM 5G IMF 
1000 SC MAGN LAI LON SC 


5 EP . 23# 1978 


266 


SEP, 24# 1978 


267 


1 

2 

332 

6.9 

42 

J 

3 

364 

8,3 

47 

J 

4 

346 

7.8 

46 

J 

5 

343 

8.2 

46 

J 

6 

337 

7.6 

37 

J 

7 

352 

6,6 

43 

J 

8 

352 

3,9 

43 

4 

9 

340 

8.6 

49 

J 

1C 

327 

B .7 

44 

J 

11 

339 

8.6 

4 2 

J 

12 

341 

8.1 

45 

4 

13 

340 

7.8 

39 

4 

14 

351 

7.5 

46 

J 

15 

3e>£ 

6.7 

28 

J 

16 

361 

6.8 

33 

J 

17 

372 

6.8 

26 

4 

18 

374 

6 . B 

23 

J 

19 

20 
21 
22 
23 

375 

7,1 

23 

4 

24 

363 

6.5 

25 

4 


364 

6.6 

25 

J 

337 

5.5 

17 

J 

350 

6.0 

26 

J 

340 

6.2 

21 

J 

354 

6.3 

23 

4 

342 

6.4 

21 

J 

327 

6.4 

22 

J 

330 

5.9 

27 

J 

339 

6.5 

19 

J 

343 

7.5 

26 

J 

339 

7.8 

26 

4 

348 

12.2 

62 

J 

363 

13.1 

41 

J 

363 

15.0 

43 

J 

352 

16.9 

69 

J 

365 

16.1 

66 

4 

368 

19.6 

41 

J 

360 

19.3 

37 

J 

337 

16.0 

29 

J 


41 B 9.0 154 4 


SEP. 25# 1978 


268 


SEP. 26# 1978 


269 


1 

2 

3 402 8.4 236 J 

4 382 6.6 91 J 

5 377 7.0 68 J 

6 376 7.0 71 J 

7 369 6.0 56 J 

6 

9 

10 467 18.5 298 i 

11 497 22.4 145 J 

12 

13 442 14.4 127 J 

14 

15 490 23,3 116 J 

16 499 23.6 105 4 

17 498 21.0 124 J 

18 489 31.3 165 J 

19 474 26.5 155 4 

20 
21 
22 

23 

24 


467 23.4 77 J 

472 22.7 74 J 

491 18.4 109 J 


495 

15.6 

93 

4 

504 

17.1 

79 

J 

510 

27.3 

60 

4 


489 

19.6 

69 

J 

510 

14.4 

95 

J 

505 

8.1 

39 

J 

483 

13.7 

85 

J 


549 

8.9 

30 

4 

527 

6.1 

44 

J 

503 

5.0 

30 

J 


SEP. 27# 1978 


270 


SEP. 2b# 1978 


271 


1 

2 

3 


4 

5 


6 

664 

5.2 

178 

J 

7 

594 

5.3 

143 

J 

8 

574 

5.4 

117 

J 

9 

59C 

7.0 

140 

J 

10 

651 

6.5 

179 

J 

11 

650 

5.5 

138 

J 

12 

660 

6.8 

79 

J 

13 

627 

8.3 

70 

J 

14 

618 

8.9 

79 

4 

15 

614 

5.7 

56 

J 

16 

17 

18 

586 

7.3 

109 

J 

19 

587 

7.6 

135 

J 

20 

582 

7.9 

88 

J 

21 

601 

6.5 

139 

J 

22 

588 

6.2 

207 

4 

23 

594 

7.4 

273 

4 

24 

615 

7.1 

200 

J 


614 7.3 199 J 

637 6.0 160 J 

627 5.8 158 J 

627 5.2 105 J 


646 

5.1 

167 

J 

665 

5.2 

205 

J 

644 

5.5 

181 

J 

649 

5.2 

152 

J 

625 

4.9 

84 

J 

622 

4.4 

75 

J 

631 

4.4 

9B 

J 

631 

4.4 

86 

J 

643 

4.1 

110 

J 

716 

8.1 

249 

J 

695 

6.5 

328 

J 

688 

6.2 

248 

J 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 


710 

701 


5.4 237 
3.8 140 


8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


404 

7.2 

59 

J 

413 

5.0 

50 

J 

400 

6,3 

56 

J 

397 

5.7 

41 

J 

287 

5.7 

42 

4 

393 

4.5 

34 

J 

394 

5.2 

34 

J 

377 

5.8 

42 

4 

384 

5.2 

38 

4 

377 

5.0 

31 

J 

399 

5.4 

38 

4 

387 

5.6 

40 

J 

395 

6.7 

50 

J 

38 7 

6.2 

63 

4 

382 

6.7 

63 

4 

384 

7.1 

60 

4 


SEP. 29# 1978 


272 


OCT. 3# 1978 


276 


tl/84/71 - 10/11/71 


Hfl 


VEt DEN TEMP/ 

1003 


PLS AV B G5E G5E BXG5M BTGSM 
SC HAGN LAT LON 


HlQSn SO IMF 
SC 


OCT. 4, im 


27? 


1 

2 

3 

A 

5 

6 
? 
E 
9 

10 

11 

12 

13 

H 

15 

16 
17 


19 

20 
21 
22 

23 

24 


390 

7.5 

58 

464 

16.4 

104 

461 

16.1 

175 

464 

18.0 

201 

455 

16.9 

123 

443 

10.1 

69 

435 

8.9 

«6 

444 

9.4 

146 

431 

8.9 

152 

429 

8.9 

164 

452 

6.0 

146 

440 

5.6 

87 

447 

5.3 

96 

439 

5.3 

101 

439 

5.0 

88 

429 

5.3 

111 

419 

5.3 

1 06 

403 

4.5 

76 

414 

5.1 

45 

425 

5.2 

56 

412 

4.8 

45 


m \loV s:,! Kf ;« a » cs " ««« «• «« 

OCT, 5# 1978 77k 


411 

4.9 

65 

395 

4.7 

53 

409 

4.6 

57 

388 

5.1 

39 

390 

5.9 

59 

398 

7.2 

58 

398 

7.1 

42 

395 

7.1 

36 

393 

6.1 

32 

398 

6.1 

31 

375 

6.8 

29 

375 

12.4 

20 

36? 

13.9 

21 

354 

13.9 

2E 

368 

15.8 

35 

369 

12.6 

22 

376 

9.5 

31 

377 

6.0 

41 

384 

6.9 

41 


OCT. 6, 1978 


279 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


327 

24.2 

18 

J 





319 

22.6 

23 

J 

336 

5.9 

29 

J 

325 

12.4 

26 

J 

327 

5.5 

31 

4 





332 

5.6 

25 

J 

346 

6.5 

39 

J 

334 

7.2 

19 

J 

352 

6.4 

1? 

J 

332 

11.0 

14 

J 





321 

8.1 

11 

J 

356 

7.4 

44 

J 




359 

6.5 

71 

J 





351 

6.8 

123 

J 





359 

6.C 

76 

J 





368 

5.4 

50 

J 





372 

5.7 

57 

J 

331 

12.0 

18 

4 





331 

10.9 

15 

J 

341 

5.G 

25 

J 





338 

5,5 

32 

J 

329 

12.4 

21 

J 

342 

5.9 

36 

J 

333 

10.5 

22 

J 

344 

5.8 

33 

J 

339 

10.3 

21 

J 

349 

6.1 

44 

J 

337 

12.2 

15 

J 


OCT. ?, 1978 


280 


OCT. 8. 1978 


281 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


333 7.0 

14 

J 

333 6.4 

42 

340 6.3 

27 

4 

333 6.7 

46 

339 7.8 

18 

J 



347 9.1 

22 

J 






383 35.7 

49 




378 36.2 

31 




364 24.5 

35 




357 24.7 

40 




36S 26.4 

40 

374 16.9 

22 

4 

362 16.5 

41 

371 17.6 

21 

J 

360 13.5 

72 

374 14.9 

25 

J 

380 12.4 

94 




400 13.7 

82 




387 13.3 

82 




376 13.8 

71 




*03 10.6 

73 




409 10. A 

52 




410 14,1 

51 

368 14,9 

45 

J 

399 16,4 

40 

350 12.2 

27 

4 

392 21,2 

33 

348 8.1 

22 

J 

391 19.3 

45 




381 15.1 

28 




377 9.8 

38 


OCT. 9« 1 V78 


OCT. IQ, 1978 


1 

369 

2 


3 


4 


5 


6 

403 

7 

415 

8 

419 

9 

416 

10 

426 

11 

428 

12 

407 

13 

438 

14 

. 430 

15 

438 

16 

448 

17 

442 

18 

419 

19 


20 

385 

21 

380 

22 

395 

23 

388 ' 

24 

398 


10.9 52 J 


7.6 67 J 

6.7 82 J 

6.9 91 J 

7.1 88 J 

7.5 103 J 

8.0 137 J 

6.7 57 J 

6.8 62 4 

7.0 79 J' 

6.4 75 J 

6.9 78 J 

6.5 60 J 

5.9 49 J 

6.3 
6.3 

7.5 

6.8 

7.1 


283 


OCT. 11, 1978 


284 


405 6.6 

78 

39 5 6.1 

70 


401 

5.9 

68 

391 

5.7 

58 

395 

5.9 

71 

429 

6.5 

77 

419 

6.4 

77 

413 

7.0 

67 


J 

J 


4 

4 

4 

4 

J 

J 


357 

10.7 

69 

3 

391 

7.9 

75 

J 

406 

7.6 

59 

J 

413 

5.7 

34 

J 

412 

6.4 

J6 

J 

413 

6.2 

40 

i 

418 

6,3 

36 

3 

415 

5.9 

29 

J 

395 

7.5 

89 

J 


52 J 
41 J 
92 J 
83 J 
94 J 


HI 


VtL IEN It HP/ ns IV e G5£ GSE eXGSH BTOSH H1GSH SG lHf 
1DOO SC HAGN LM LON sc 


10 / 12/71 ■ 10 / 21/71 

VEL 6EN TEHP/ PLS AV D GSE GSE BXGSH 8 TGSH 87GSH SG IHE 
10D0 SC HAGN UT LON SC 


OCT. 12# 1978 


285 


OCT. 15# 1978 


288 


1 

392 

B .2 

77 

J 

2 

391 

6.9 

63 

J 

3 

385 

9.7 

76 

J 

* 

383 

12.5 

5* 

4 

3 

389 

13.2 

52 

4 


6 

7 

8 
9 

ID 

11 

12 

13 

u 

13 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 
23 
2 * 


*19 

8.7 

101 

J 

*32 

7.8 

76 

J 

*20 

7.3 

75 

J 

*21 

5.6 

70 

J 

*16 

6.0 

52 

J 

*19 

7.* 

77 

J 

*23 

7.8 

73 

J 


OCT. 16# 1978 


269 


OCT. 17# 1978 


2V0 


1 

*53 

6.2 

69 

J 

2 

5*8 

2.5 

93 

J 

3 

*1* 

7.1 

51 

J 

* 

*09 

7.1 

*2 

J 

5 

*0* 

6.6 

*0 

4 

6 

7 

*26 

6.8 

*9 

J 

8 

*17 

5.* 

39 

4 

9 

*25 

6.1 

3* 

J 

10 

*2* 

6.3 

3* 

4 

11 

*26 

6.* 

*0 

J 

12 

*20 

8.2 

6* 

J 

13 

*12 

9.4 

25 

J 

1* 

*10 

9.5 

2* 

J 

15 

16 
17 

*2* 

7.1 

33 

J 

18 

19 

*16 

*.7 

33 

J 

20 

389 

6.7 

27 

J 

21 

390 

6.1 

28 

J 

22 

383 

5.5 

29 

J 

23 

2* 

387 

*.e 

31 

J 


376 

5.6 

2B 

J 

375 

6.0 

26 

J 

373 

6.6 

22 

J 

38* 

7.6 

31 

J 

385 

12.0 

61 

J 

386 

11.* 

58 

J 

380 

11.5 

45 

J 

3 7c 

10.0 

27 

J 

368 

9.* 

29 

J 

363 

9.3 

3* 

J 

36* 

10.* 

29 

4 

365 

10.8 

*1 

J 

363 

11.3 

*2 

J 


OCT. 18# 1978 


291 


OCT. 19# 1978 


292 


1 

388 

*2.7 

62 

4 

2 

387 

17.9 

67 

J 

3 

*02 

1 * .3 

7* 

J 

* 

393 

15.6 

99 

4 

5 

377 

13.1 

70 

4 

6 

373 

13.5 

71 

4 

7 

389 

22.8 

69 

J 

6 

*20 

11.6 

96 

J 

9 

*17 

13.1 

15* 

4 

10 

*0* 

12.1 

13* 

J 

11 

*00 

13.5 

193 

4 

12 

13 

*12 

1*.5 

2*3 

J 

1* 

*56 

1 * .5 

157 

J 

15 

*55 

8.9 

173 

J 

16 

*3* 

7.8 

201 

J 

17 

*27 

8.2 

38 

J 

18 

*28 

5.7 

28 

4 

19 

*23 

5.6 

50 

J 

20 

*26 

6.7 

*6 

J 

21 

*27 

5.7 

*7 

J 

22 

*30 

6.1 

23 

J 

23 

2* 

*30 

5.9 

31 

J 


*07 

9.0 

8* 

J 

*11 

10. 1 

78 

J 

*16 

8.2 

BO 

J 

*26 

8.3 

108 

J 

*36 

8.6 

151 

J 

*1* 

6.* 

1*3 

J 

*42 

7.9 

156 

J 

*71 

5.3 

82 

J 

*76 

5.1 

62 

J 

**5 

*.7 

120 

J 

*72 

5.5 

86 

J 

*68 

5.6 

76 

J 

*60 

5.8 

56 

J 


*76 

6.0 

96 

J 

*75 

6.2 

81 

J 

*73 

6.3 

93 

J 

*82 

5.7 

8* 

J 

*73 

5.5 

79 

J 

*66 

5.3 

73 

J 


OCT. 20# 1978 


293 


OCT. 21# 1978 


29* 


1 


2 

AS 2 

*.9 

79 

J 

3 

*38 

5.2 

77 

J 

* 

*35 

5.* 

69 

4 

5 

*n 

5.3 

70 

J 

6 

*39 

5.4 

107 

J 


7 


9 


10 

11 

12 




13 

*12 

*.6 

35 

1* 

*16 

*.5 

36 

15 

*09 

*.5 

*0 

16 

*1* 

*.3 

35 

17 

18 
19 

*19 

A.O 

36 

20 

*06 

5.0 

56 

21 

*0* 

*.6 

*8 

22 

23 

2* 

39* 

5.C 

68 


J 

4 

J 

J 

J 


J 

J 

J 


*10 

5.* 

*6 

J 

*06 

5.3 

*0 

J 

375 

* .8 

32 

J 

383 

5.5 

*5 

J 

389 

5.6 

A* 

J 

388 

6.0 

58 

J 

386 

6.* 

68 

J 

398 

5.8 

49 

J 

390 

5.6 

49 

J 

*01 

6.0 

71 

J 

*0* 

6.3 

*9 

J 

397 

6.5 

55 

J 

392 

6.1 

*7 

J 

387 

6.* 

61 

J 

396 

5.9 

56 

J 

*01 

6.0 

52 

J 

392 

6.1 

53 

J 

39* 

6.2 

50 

J 

390 

6,2 

*3 

J 

*no 

6.0 

*8 

J 

*08 

5.5 

33 

J 

40* 

5.7 

*6 

J 

391 

5.6 

*2 

J 


10 / 22/78 - 11 / 01/78 


HP 


VcL OEN TEMP/ PLS AV B GSE GSE BXGSM BYG SM BIGSM SG tMf 
niO SC MAGN LAI LON SC 


VEL OEN TEMP/ 
10C0 


PLS AV B GSE GSE BXGSM BYGSM BIGSM SG IMf 
f" HAGN LAT LON SC 


OCT. 22, 1972 


295 


OCT. 23, 1978 


296 


1 

385 

5.6 

44 

i 





2 

364 

5,6 

39 

J 





3 

388 

5.3 

33 

i 





4 

5 

6 

409 

5.1 

33 

) 





7 

389 

5,5 

37 

J 





8 

380 

5.6 

38 

j 





9 

384 

5.7 

39 

j 





10 

377 

5.9 

30 

j 





11 









12 

362 

5.8 

43 

j 





13 

364 

6.1 

45 

J 





14 

368 

6.2 

41 

j 





15 

375 

6.5 

42 

J 





16 

373 

6.5 

34 

it 





17 





316 

6.3 

26 

J 

18 

377 

6.6 

26 

J 

314 

6.5 

24 

J 

19 

381 

6.7 

30 

j 

309 

7.4 

30 

J 

20 

371 

6.6 

30 

J 

318 

9.4 

26 

J 

21 

367 

6.5 

38 

j 

324 

9.2 

26 

J 

22 

342 

6.1 

33 

j 

328 

9.3 

20- 

J 

23 

350 

6.5 

51 

j 

321 

9.0 

32 

J 

24 

347 

6.5 

46 

j 

32C 

9.8 

36 

J 


OCT » 24, 1978 297 OCT. 26, 1978 301 


1 324 10.5 26 J 

2 323 10.5 32 J 

3 327 11.2 32 J 


4 338 9.6 36 J 

444 

6.3 

141 

J 

5 

438 

6.6 

154 

J 

6 

424 

7.3 

152 

J 

7 

428 

7.7 

119 

J 

6 

439 

6.9 

172 

J 

9 

449 

7.9 

190 

J 

10 

451 

7.1 

135 

J 

11 

439 

6.3 

132 

J 

12 

433 

6.3 

139 

J 

13 

439 

6.8 

126 

J 

14 

434 

6.7 

103 

J 

15 

433 

6.4 

93 

J 

16 

419 

5,5 

87 

J 

17 

451 

6.7 

91 

J 

18 





19 

457 

3.3 

66 

J 

20 

440 

3.1 

74 

J 

21 

436 

2.9 

55 

J 

22 

417 

2.9 

54 

J 

23 

421 

3.5 

65 

J 


24 


OCT. 29, 1976 


302 


OCT. 30, 1978 


303 


1 

439 

3 .4 

71 

J 

410 

9.1 

22 

J 

2 

424 

3.2 

58 

J 

410 

7.8 

20 

J 

3 

425 

3.5 

51 

J 

406 

7.3 

20 

J 

4 

436 

4.7 

57 

J 

402 

8.4 

26 

J 

5 

424 

7.9 

27 

J 

402 

8.0 

22 

J 

6 

425 

8.8 

26 

J 

411 

9.6 

19 

J 

7 

422 

9.3 

28 

J 

406 

7.2 

17 

J 

8 

4 35 

8.9 

20 

J 

401 

5.1 

15 

J 

9 

4 03 

7.7 

18 

J 

391 

5.3 

15 

J 

10 

4 03 

6.0 

16 

J 

398 

8.0 

17 

J 

11 





394 

7.0 

16 

J 

12 

413 

9.C 

27 

J 

399 

9.7 

38 

J 

13 

410 

10.2 

21 

J 

399 

7.9 

31 

J 

14 

421 

9.3 

31 

J 

398 

4.9 

15 

J 

15 

43C 

8.0 

34 

J 

394 

4.2 

18 

J 

16 

423 

7.2 

50 

J 





17 





370 

2.9 

27 

J 

18 





384 

3.1 

23 

J 

19 

432 

7.3 

21 

J 

387 

3.5 

27 

J 

20 

427 

6.9 

35 

J 





21 

417 

6.9 

32 

J 





22 









23 





370 

4.8 

19 

J 

24 

412 

12.1 

21 

it 

363 

4.4 

13 

J 


OCT. 31, 1978 


304 


NOV. 1, 1978 


305 


1 

414 

5.3 

23 

J 

366 

6.2 

50 

2 





353 

5.7 

40 

3 





351 

7.2 

55 

4 

361 

5.1 

13 

J 

353 

7.9 

94 

5 

367 

8.0 

15 

J 

368 

7.3 

71 

6 

368 

8.9 

16 

J 

375 

6.8 

55 

7 

8 

369 

9.8 

15 

J 




9 

10 








11 

365 

8.2 

12 

J 




12 

367 

10.7 

13 

J 

398 

7.9 

70 

13 

377 

12.1 

29 

J 

415 

7.6 

75 

14 

381 

10.6 

26 

J 

419 

7.3 

56 

15 

378 

11.8 

22 

J 

405 

8.6 

63 

16 

365 

13.3 

52 

J 

389 

12.7 

60 

17 

382 

12.8 

89 

J 

39Q 

11.5 

60 

18 

379 

15.1 

90 

J 

388 

17.4 

31 

19 

375 

15.2 

63 

J 




20 

379 

8.0 

84 

J 

380 

10.9 

27 

21 

369 

7.9 

89 

J 

379 

10.6 

28 

22 

365 

7.6 

92 

J 




23 

363 

7.5 

85 

J 

372 

7.8 

23 

24 

358 

7.2 

75 

J 

370 

10.3 

22 


J 

J 


11 / 02/71 


HR 


VEL DEN TEMP/ PLS AV D 05 E GSE BXCSM UYG5M BZGSM SG IMF 
IjGO SC MAGN LAT LON 5C 


VEL DEN TEMP/ PL5 AV P 05E 05E BXG5M PYGSH 
1000 5C MAGN EAT EON 


NOV, 2, 1970 


306 


NOV. 3# 1 978 


1 

3o7 

12.1 

20 

J 

2 

368 

9.4 

18 

J 

3 

364 

9.1 

19 

J 

4 

5 

361 

9 . C 

?1 

J 

6 

7 

8 
V 

10 

392 

13.3 

25 

J 

11 

308 

14.7 

32 

J 

12 

388 

14.1 

42 

J 

13 

380 

14,4 

36 

J 

14 

301 

13,7 

43 

J 

15 

374 

13.0 

45 

J 

16 

391 

14.4 

59 

J 

17 

390 

14.6 

66 

J 

18 

380 

13.7 

70 

J 

19 

374 

13.2 

71 

J 

20 

367 

11.9 

78 

J 

21 

362 

11 .1 

79 

J 

22 

23 

423 

5.C 

90 

J 

24 

443 

8.1 

121 

J 


NOV. 4, 1978 


1 

2 

3 

415 

10.5 

61 

J 

4 

391 

7.7 

73 

J 

5 

394 

8.4 

86 

,1 


6 

7 

6 

9 

1C 

11 

12 

13 


15 

361 

3.9 

59 

J 

16 

351 

4.2 

83 

J 

17 

18 
19 

337 

4.0 

47 

J 

20 

355 

4 .3 

51 

J 

21 

357 

4.7 

48 

J 

22 

361 

4.7 

35 

J 

23 

359 

5.1 

22 

J 

24 

355 

5.2 

20 

J 


440 

7.3 

84 

J 

465 

6.0 

68 

J 

440 

5.0 

126 

J 

432 

7.0 

70 

J 

4 20 

7,3 

59 

J 

399 

7,0 

05 

J 

387 

8.5 

70 

J 

387 

6,6 

50 

J 

4 09 

8.1 

59 

J 

406 

7.6 

55 

J 

367 

8.3 

38 

J 

357 

5.9 

6u' 

J 

342 

9.4 

50 

J 

4"7 

5.9 

58 

J 

415 

7.4 

63 

J 

407 

6.9 

89 

J 

430 

6.9 

88 

J 

422 

6.9 

95 

J 

411 

6.4 

100 

J 

419 

0.0 

113 

J 

430 

10.2 

111 

J 

424 

16.4 

79 

J 

415 

14.1 

59 

J 

414 

9.5 

50 

J 


3S8 MOV. 5* 1978 


353 

6.1 

22 

J 

342 

4.6 

22 

J 

343 

5.8 

21 

J 

343 

10.1 

20 

J 

342 

B.4 

20 

J 

343 

8.1 

26 

J 

346 

8.0 

36 

J 

340 

3.0 

29 

J 


332 9.4 33 J 

335 9.3 30 J 


NOV. 10, 1978 314 NOV. 11, 1978 


1 

489 

6.3 

93 

4 

419 

14.3 

40 

J 

2 

498 

6.6 

72 

J 

417 

15.4 

56 

J 

3 

471 

B.5 

38 

J 

416 

16.0 

62 

J 

4 

467 

8.2 

44 

J 

427 

15.2 

54 

J 

5 

464 

9.2 

42 

J 

422 

14.1 

46 

J 

6 

461 

9.0 

59 

J 

422 

13.9 

55 

J 

7 

461 

9.6 

7 2 

4 

417 

13.2 

42 

J 

8 

452 

9.6 

73 

4 

414 

14.5 

37 

J 

9 

446 

9.7 

73 

4 

416 

15.9 

3d 

J 

1C 

440 

11.2 

58 

4 

406 

13.7 

33 

J 

11 

442 

12.8 

54 

J 

401 

13.6 

35 

J 

12 

437 

12.8 

65 

4 

390 

13.1 

36 

J 

13 

431 

16.3 

59 

4 

4 02 

15.5 

37 

J 

14 

438 

12.1 

51 

4 

400 

16.6 

36 

J 

15 

425 

10.7 

38 

J 

395 

14.8 

31 

J 

16 

429 

13.2 

45 

4 

396 

14.1 

20 

J 

17 

433 

16.2 

48 

4 

393 

14.1 

22 

J 

18 

423 

15.6 

42 

J 

389 

14.6 

22 

J 

19 

433 

18.3 

55 

J 

389 

14.5 

27 

J 

20 





381 

17.0 

30 

J 

21 

419 

14.0 

42 

J 

379 

16.1 

30 

J 

22 





372 

14.2 

22 

J 

23 









24 

421 

14.4 

50 

4 






NOV. 12, 1978 316 NOV. 13, 1978 


1 





555 

2.9 

43 

J 

2 

685 

9.2 

866 

J 

570 

2.1 

56 

J 

3 

663 

12.2 

805 

J 

559 

2.3 

59 

J 

4 

615 

21 .6 

705 

J 

554 

3.1 

46 

J 

5 

654 

19.4 

913 

J 





6 

625 

9.6 

020 

J 





7 





570 

5.1 

56 

J 

8 

633 

33.9 

361 

J 





9 

638 

33.4 

300 

J 

508 

1.3 

50 

j 

10 

613 

34.8 

359 

J 





11 

588 

18.7 

•465 

J 

581 

2.5 

65 

J 

12 

597 

16.4 

412 

J 

554 

4.0 

45 

J 

13 

565 

12.7 

299 

J 

524 

4.4 

42 

J 

14 

584 

22.7 

213 

J 





15 

585 

35.2 

124 

J 





16 

563 

20.7 

134 

J 





17 

557 

11 .9 

122 

J 





18 









19 





577 

1.2 

79 

J 

20 

566 

9.4 

57 

J 

530 

1.4 

47 

J 

21 

571 

8.2 

62 

J 

521 

1.2 

40 

J 

22 

567 

6.0 

59 

J 

555 

1.0 

51 

J 

23 





546 

1.0 

51 

J 

24 

56V 

3.6 

42 

J 






- 11 / 13/78 

UZG6M SG I «f 
SC 

307 


3 j9 


315 


317 


11 / 14/71 - 11 / 25/71 

H. m sin |«JJ/ ns jo «| m t»S' em* szgsn 5C », 
NOV. 1*. 197B 31g 

1 

2 

3 

* 

5 

6 
7 
6 
9 


10 

11 

434 

2.2 

24 

J 

12 

511 

1.7 

43 

J 

13 

14 

473 

1.3 

46 

J 

15 

H 

523 

0.6 

250 

J 

17 

477 

1.0 

51 

J 

IS 

4B6 

1.2 

55 

J 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

461 

1.3 

46 

J 


m B£N IS?!' n s iJcS “f JK •»« •« «« 

NOV. 15. 1978 t 19 


4Q9 

Q.9 

102 

J 

434 

0.6 

V5 

J 

436 

0.7 

109 

J 

408 

2.0 

63 

J 

405 

2.7 

61 

J 

45C 

1.7 

66 

J 

425 

1.8 

115 

J 

441 

2.6 

66 

J 

496 

5.2 

73 

J 

504 

5.5 

63 

J 


NOV. 16. 1970 


32 ? 


NOV. 17. 1978 


1 


2 

405 

6.5 

34 

J 

3 

382 

9.1 

20 

J 

4 

37C 

10.1 

19 

J 

5 

360 

14.0 

15 

J 

6 

367 

13.9 

14 

J 

7 

364 

H.l 

12 

J 


321 


9 


10 









11 









12 

4 7? 

5.1 

49 

J 





13 

437 

5.6 

189 

J 





14 

471 

2.S 

100 

J 





15 

416 

1.6 

59 

J 

355 




16 




7.3 

24 

J 

17 

384 

0.9 

46 

J 





18 







19 





345 




20 

437 

6.1 

39 

J 

7.6 

37 

J 

21 

432 

5.1 

68 

j 





22 

425 

4.6 

53 

J 





23 

429 

4.2 

26 

J 

359 




24 

427 

4.4 

26 

J 

8.0 

62 

J 




338 

8.0 

71 

J 


NOV. 10. 1978 


322 


NOV. 23. 1970 


327 


5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

H 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 
23 
2* 


1 

353 

8.1 

93 

J 

2 

353 

7.9 

76 

J 

3 

352 

8.2 

128 

J 

4 

352 

8.7 

68 

J 


488 

3.6 

72 

J 

494 

3.5 

90 

J 

485 

3.2 

91 

J 

487 

3.3 

92 

J 

491 

2.9 

87 

J 

48C 

2.8 

90 

J 


NOV. 24, 1978 


1 472 3.3 142 J 

2 482 4.1 158 J 

3 473 3.6 115 J 

4 483 3.8 96 j 

3 400 4.0 109 J 

6 472 4.0 134 J 

7 461 3.9 114 J 

8 4 59 3. B 78 J 

9 

10 

11 

12 

13 

14 


15 

4 5? 

9.1 

35 

J 

16 

45P 

9.6 

29 

J 

17 

455 

8.7 

53 

J 

IE 

454 

11.9 

76 

J 

19 

20 

450 

12.7 

73 

J 

21 

444 

12.7 

36 

J 

22 

450 

7.8 

30 

J 

23 

433 

4.5 

27 

J 

24 

438 

,3.9 

25 

J 


NOV. 25, 1978 


433 

3.4 

25 

J 

432 

3.3 

32 

J 

423 

3.3 

33 

J 

440 

2.6 

20 

J 

437 

3.3 

22 

J 

424 

6.3 

30 

J 

424 

6.8 

29 

J 

424 

9.8 

36 

J 

430 

9.0 

36 

J 

425 

8.7 

84 

J 

454 

13.7 

107 

J 

476 

18.0 

73 

J 

476 

21.9 

70 

J 

469 

24.2 

81 

J 

477 

16.2 

42 

J 

483. 

22.4 

62 

J 

491 

10,3 

325 

J 

5*33 

7.9 

4C2 

J 

51? 

9.5 

383 

J 

498 

6.6 

323 

J 

495 

10.9 

399 

J 

494 

9.9 

436 

4 


HR 


VEL REN TENH/ HU »V B GSS GSE BRGSH BYGSH BIG SH SG IHr 
1 jOO SC f’.RCN LM LON SC 


11 / 26/71 • 12 / 01/76 

Vli, OtH TEAR/ PLS AV B GSE GSE BXCSH BYGSH B7G5H SG IHf 
1000 SC HAGN LAY LON SC 


NOV* 26, 1978 


330 


NOV. 27# 1978 


331 


1 

525 

9.2 

447 

J 

2 

551 

7.6 

430 

J 

3 

566 

5.7 

369 

J 

4 

596 

5.1 

254 

J 

5 

607 

5.4 

189 

i 

6 

604 

4.1 

159 

i 

7 

612 

4.7 

294 

J 

8 

596 

5.0 

288 

J 

9 

591 

4.7 

230 

J 

10 

627 

5.5 

230 

J 

11 

620 

5.7 

186 

J 

12 

616 

5.6 

170 

J 

13 

620 

4.9 

158 

J 

14 

595 

4.5 

157 

{ 

15 

592 

4.0 

134 

J 

16 

580 

;.5 

175 

J 

17 

607 

4.7 

219 

J 

18 

579 

4.0 

100 

J 

19 

587 

4.0 

117 

J 

20 

611 

4.8 

200 

J 

21 

22 

563 

4.2 

226 

J 

23 

605 

3.7 

163 

J 

24 

621 

3.1 

154 

J 


624 

3.0 

147 

J 

618 

2.9 

189 

J 

607 

2.5 

135 

J 

576 

2.3 

89 

J 

632 

2.3 

97 

J 

545 

2.6 

69 

J 

562 

2.7 

63 

J 

545 

2.5 

71 

J 

565 

2.4 

78 

J 

582 

2.8 

106 

J 

572 

2.6 

92 

J 

568 

2.6 

90 

J 

582 

2.6 

101 

J 

573 

2.8 

94 

J 

567 

2.8 

88 

J 

558 

3.1 

77 

J 

557 

3.2 

84 

J 

549 

4.0 

81 

J 

546 

3.4 

120 

J 


NOV. 28, 1978 


332 


NOV. 29, 1978 


333 


1 

2 

3 

4 

5 

6 


7 

8 


9 

476 

3.9 

130 

J 

10 

482 

3.6 

121 

J 

11 

472 

3.9 

128 

J 

12 

463 

4.0 

66 

J 

13 

464 

3.5 

72 

J 

14 

470 

3.7 

46 

J 

15 

466 

3.E 

46 

J 

16 

17 

18 

425 

4.7 

79 

J 

19 

423 

4.9 

70 

J 

20 

21 

22 

415 

4.4 

37 

J 

23 

408 

6.0 

49 

J 

24 

436 

4 . V 

40 

J 


41C 

4.7 

35 

J 

435 

4.1 

31 

J 

406 

4.4 

37 

J 

392 

4.7 

64 

J 

392 

5.1 

61 

J 

381 

5,0 

62 

J 

378 

6.2 

33 

J 

375 

6.3 

29 

J 

365 

6.2 

48 

J 

376 

5.4 

26 

J 

372 

6.3 

26 

J 

374 

6.4 

25 

J 

371 

6.4 

32 

J 

368 

7.4 

40 

J 

362 

6.4 

44 

J 

366 

6.7 

36 

J 

364 

6.6 

33 

J 

361 

6.9 

54 

J 

352 

6.7 

51 

J 

362 

6.9 

34 

J 


1 

356 

7.C 

30 

J 

2 

351 

7.3 

25 

J 

3 

350 

7.3 

24 

J 

4 

3 54 

7.2 

25 

J 

5 

6 

7 

8 

9 

346 

B .7 

25 

J 

10 

341 

9.4 

24 

J 

11 

338 

10.6 

21 

J 

12 

335 

11.4 

16 

J 

13 

335 

12.3 

15 

J 

14 

331 

12.5 

17 

J 

15 

330 

12.1 

16 

J 

16 

323 

12.4 

16 

J 

17 

328 

12.8 

17 

J 

18 

323 

13.1 

17 

J 

19 

20 

314 

13.1 

22 

J 

21 

315 

15.0 

21 

J 

22 

319 

17.6 

17 

J 

23 

323 

18.5 

19 

J 

24 

310 

19.5 

22 

J 


